01 Over 


Warning : Typo, kesalahan kata.. 
Genre : Humor, fanfiction (random) 
Start : 13 Des 2019 

Finish : 13 Okt 2020 


(Cerita imagine, fiktif belaka. Jika ada kesamaan 
nama, tempat, dll itu tidak disengaja, mohon 
dimaklum] 


Happy reading! 
"GAMAU PA! YANA GAMAU!" Teriak gue yang bikin rumah 
serasa mau roboh. Lebay_- 


Mama yang ngerasa kalau gua perlu pembelaan pun angkat 
bicara(?) 


"Papa, kalau Yana nya ga mau ya jangan di paksa dong" kata 
emak gua. 


Syukur masih ada mama yang mau ngebela:)) 


"Papa udah pikirin semuanya baik baik, ma. Yana harus 
pergi. Ini perintah, bukan penawaran" kata papa tegas 
ngeliat ke arah gue. 


"Tapi pa--" 
"Papa tambahin uang saku 3 lipat!" 


Cringe! Iya, gw ngecringe dong gais. Tapi gua ga langsung 
jawab, gua masih asik ngecringe gitu dan natap balik papa. 


"5 lipat" 


Ok, fix! Ini ga mungkin bisa di tolak. Tapi gua diem aja dulu. 
Siapa tau papa mau nambahin lagi yekan, hehe:)) 


"Ok. Papa tambahin jadi 10 lipat. Gimana?" Tanya papa 
sambil naik turunin alisnya. 


"Setuju!" Kata gue cepet, takut papa berubah pikiran. 


Ini cuma ngekos. Dan gua dikasih uang saku tambahan 10 
lipat! 


"Yaudah, sana pergi beres beres! Besok kamu berangkat 
pagi pagi!!" Suruh papa gw, dan itu ngegas loh ya:v 


Emang bener Lee Sooman tuh selalu punya cara buat gua 
ngikutin perintah dia, dasar bapak yang terlalu bijaksana:v 


xk 
xk 
xk 


Pagi pagi bgt, dan ini baru pukul 03.00 pagi. Gua udh di 
suruh bangun sama bokap gua siapa lagi kalo bukan bapak 
laknat yg udah niatan bgt mau ngusir gua dari rumah dia. 


Gua langsung mandi, gua pake baju kaos tipis bgt, dan 
celana jeans yg koyak di bagian lutut nya. Terus gua pakein 
jacket hitam yang panjang dan lumayan tebal buat gua 
tetep ngerasa hangat. 


Masih jam 04.25, mama udah ada di ruang keluarga, duduk 
di sofa bareng sama papa. 


Gua angkat koper gua dan turun ke bawah nyamperin ortu 
gua yg lagi asik ngobrol. 


"Ade udh siap?" Tanya mama yg sadar sama kehadiran gua. 


Gua ngangguk aja tuh, males juga sebenernya. Tapi karna 
tambahan uang saku gua harus berusaha ngikhlasin. 


"Yaudah, ini kunci mobil kamu. Sana berangkat!" Kata papa. 


Oke , sipp. 
Ini mah beneran niatan mau ngusir bgt. Kok gua ngerasa di 
anak tiri kan ya? 


"Serius pa? Ini baru jam 04 loh!!" Sahut mama yang sama 
kaget nya kaya gua. 


"Iya, biar dia cepet nyampe nya. Yaudah sana, soal uangnya 
ntar papa langsung transfer" 


Kurang ajar kau Lee Sooman! Ga ga becanda, gamau jadi 
anak durhaka gw tuh:)) 


"Yaudah, Yana berangkat dulu.." kata gua pasrah langsung 
Salim papa sama Mama. 


Mama sih kaya ga rela gitu anak cewe nya di taro ngekos. 
Walaupun sebenarnya gua ngekos di kos kosannya papa gua 
sendiri. 


Mama meluk gua erat bgt. Bahkan matanya udah berkaca 
kaca gitu hampir nangis. 


Biasalah, emak gua emang orangnya soft bgt. Juga 
emosional gitu. 


"Jadi nanti mama bakal kangen terus nih? Mama gamau jauh 
dari kamu de.." kata mama yang udah nangis di pelukan 
gua. 


"Nanti kan Yana bisa nyamperin mama kesini.." kata gua 
mencoba buat nenangin mama. Duh kok jadi drama gini sih. 


"Papa kenapa Yana di suruh ngekos sih? Mama ga ijinin 
pokok nya ga boleh!!" Mama jadi marah marah. 


"Papa mau Yana ngurusin kok kosan papa, ma. Lagian kan 
papa udah bilang dari jauh jauh hari,ma. Kenapa nolak nya 
baru sekarang? Yana tuh udh gede, biar dia bantuin Hwasa 
disana" kata papa panjang lebar. 


"Udah dong ma, Yana mau berangkat nih.." kata gua yang 
udah mulai ga tahan sama situasi kaya gini. Berasa kaya di 
drama drama Korea itu loh. Anak diusir ayah nya dan ibu 
mencoba mencegah anak nya pergi, mantep:)) 


xk 
xk 
xk 


Setelah beberapa adegan dramatis , gua akhirnya udah di 
mobil sekarang. Syukur sih berangkat nya pagi bgt, jadi 
jalanan sepi ga macet kaya biasa. 


Gua udah ancang ancang belok di tekongan trus berenti di 
halaman rumah, bukan bukan. Ini bukan halaman rumah. Ini 
mah lebih mirip lapangan golf! Luas bgt hanjir! 


Ada beberapa gedung disini, iya bukan rumah. Tapi 
gedung - 


"Apa gua salah alamat?" Batin gua yg udah mulai bingung. 
Aduhh udah kaya Ayu Ting Ting nih, di kasih alamat palsu. 


Bingung gua menyebar ke seluruh bagian tubuh(?) Yaudah 
dari pada bingung nya nambah mending masuk trus liat ke 
dalam. 


Ini halam-- lapangan emang luas bgt. Sampe 
mengharuskan gua masuk nya pake mobil. 


Gua berenti di gedung yg pertama kali dpt. Langsung deh 
gua turun dari mobil dan jalan ke arah pintu. 


Sebelum pencet bel, kita doa dulu ya.. 


Semoga yang buka pintu nya ga galak, ga nyeremin, ga 
gigit juga. 

Dan mudah mudahan, yg buka nya manusia, bukan yang 
lain.. 


Udah siap doa,gua pencetin dah tuh bel, sampe beberapa 
kali sih, abis ga di bukain, pegel aku tuh:(( 


Udah pegel pencetin bel, tapi gaada yang bukain pintunya 
akhirnya gua kumpulin keberanian buat buka pintunya. 


Pas gua dorong, ternyata ga di kunci gais!! Hurraa huraa, ok 
lebay:)) 


Gua masuk aja tu, bodo amat di katain maling, yg penting 
gua ga kaya orang bego diri di luar sambil mencetin bel. 


Ini beneran--- wahh! Gua ga bisa berkata-kata. Udah kaya 
princess yang masuk istana gua nya:)) 


Ini ruangan nya luas bgt, ngilat kinclong kinclong kaya abis 
di jilatin-- eh, di pel. 


Asik ngeliat ruangan yg gua tempati sekarang, gua ke fokus 
sama satu ruangan, kaya pintu kaca gitu tapi ketutup 
gorden jadi ga keliatan isinya apaan. 


Gua jalan kesana, baru mau nyampe di depan pintu gua 
ngeliat hal yg ga pantes buat diliat tapi kalo di liat bikin 


enak(?) 


Ada cowo yang lagi duduk di pinggir kolam, pake kacamata 
item kaya berjemur gitu sih. Dan dia cuma pake boxer ketat! 
Oh tydaak:) 


Gua kaget dong trus teriak. Eh, dia malah ngeliat ke arah 
gua.. 


Dan gua baru sadar, ternyata di kolam tuh bukan cuma ada 
dia doang, melainkan--- rame bgt!! 


Gua kaget lagi dan tiba tiba pintu yg ga sengaja gua 
pegang ke buka dan nampilin seluruh kawasan kolam 
renang beserta penghuni penghuni nya. Kaki gua tiba tiba 
lemes, dan gua malah jatuh. Malu bgt Anju!! 


Tertanda, jodohnya Lee Felix 
- Yolasivn 


02 New Occupant 


Happy Reading- 


"EH ANJIR CEWE SIAPA ITU!?" 

"OH TIDAK TUBUHKU!" 

"ANYING CEWE SIAPA DAH TU!?" 

"UNTUNG GUA BELUM BUKA BUKAAN SAT!" 
"MY ROTI SOBEK SUDAH DI INTIPIN!" 

Yang terakhir emang agak lebay. 


Gua nunduk, berusaha nutupin muka gua pake dua tangan 
gua. Ini bener bener takut loh ya. 


Mana pada nyamperin gua semua lagi! Malu anying.. 
Bukannya penakut sih, tapa kadang sifat cengeng emak gua 
suka nular ke gua. 


Gua ga mau buka mata gua atau sekedar ngelirik mereka. 
Gua tetep aja nunduk sambil sesenggukan sedikit. 


"Hey, kok nangis?" 


Gua denger ada orang ngomong gitu. Sumpah itu suaranya 
manis bgt ahh. 


Tapi gua ga gubris itu suara nya, sampe ada tangan yang 
ngusap pala gua. Lancang bgt yalord:v 


"Ayo bangun dulu, jangan nangis" katanya, masih suara yg 
sama sih kayanya. 


Gua coba ngintip dari balik tangan gua. Ada cowo yang lagi 
jongkok di depan gua. Dia udh pake kaos, matanya rada 
sipit trus punya lesung pipi. 


Gua ngangkat kepala gua, dan liat cowo yang lagi jongkok 
di depan gua itu, dia lagi senyum senyum. Dan gua juga liat 
cogan cogan lain yang ngeliatin gua. Ada yang mukanya 
kaya orang bingung gitu, ada yang cuma datar datar aja, 
dan ada juga yg senyum senyum ga jelas kaya om om 
pedo:v 


Baru gua mau menetralisir ketakutan gua, cowo yg kulitnya 
bening bgt, putih, kaya susu trus matanya sipit, buka suara 
dan itu dingin batt euhh mengalahkan es di kutub Utara, 
bikin beku ajaa. 


"Lo cewe nya siapa?" Tanya si cowo yang tersangka dingin 
banget itu, mana mukanya datar bgt kaya triplek. 


Gua ngusap muka gua yg belepotan air mata trus nunduk 
lagi. 


"Orang nanya tuh ya di jawab!" Kata dia lagi. 


Ini mah gua jadi bener bener takut yah, pengen nangis lagi 
ajaa trus kabur dari sini. 


"S-saya Yana.." balas gua pelan, pelan bgt malah, hampir ga 
kedengaran. 


Muka mereka kaya masih mencerna perkataan gua. 


"Ngobrol nya di dalam aja yuk" ajak cowo yg make kaos item 
trus narik tangan gua. 


Kita udah ada di ruang tengah, kaya nya ini ruang keluarga 
deh, banyak sofa soalnya. Cocok buat ngumpul. 


Kita duduk di sofa, dan semua pada ngeliat ke arah gua. 


"SELAMAT PAGI SEMUA! SELAMAT PAGI DUNIA! HYUNJINN 
GANTENG NAN SEKSEHH SUDAH BANGUN DARI BOBO 
NYA!!!" 


Toa nya yalord, bikin budeg sumpah:v 


Semua pada nutup telinga, ga terkecuali gua yah. Itu toa 
nya dari tenaga dalam apa ya - 


"Berisik memble!" Balas cowo yg jalan di samping cowo yg 
tersangka sangat berisik itu. 


"Suka suka gua tupai! Mulut mulut gua kok!" 


"Kalian kalau mau tereak di gedung masing masing sana!" 
Balas cowo yang tadi narik tangan gua. 


Kedua cowo yang baru dateng itu langsung duduk ikut serta 
bareng sama kita, dan pandangan nya langsung fokus ke 
gua. 


"Wah ada cewe, cewe nya siapa nih?" Tanya cowo yg di 
katain memble tadi. Emang iya sih dia rada memble gitu. 
Hehe:)) 


Semua nya pada balik ngeliat ke arah gua. Dan beneran ini 
greget bgt, gua kikuk gatau mau jawab apa.. 


Ini semua pada ngeliat nya kaya nunggu penjelasan gitu 
sih. Tapi gua antara takut sama bingung mau jelasin nya 


gimana. 


Mereka ngeliat gua udah hampir 10 menitan. Komuk nya 
udah kaya mau nerkam gitu, ih atutt:(( 


"Eh, Yana udah nyampe!" 


Syukur syukur My kakak sepupu dateng. Menetralisir 
suasana yang tadinya canggung + dingin gitu. 


"Lu kenal?" Tanya cowo yang postur tubuh nya tinggi kek 
tiang. 


"Kenal lah! Oh iya, dia penghuni baru kos kosan ini" jawab 
kak Hwasa santai. Dia duduk di samping gua. 


"Muka lu kaya cape bgt, Yan. Sana gih istirahat dulu di atas. 
Ntar kamar lu di atur sama mereka aja yah, soal nya gua 
belum siapin, hehe. Sementara istirahatt nya di atas aja 
dulu" jelas kak Hwasa, Kaka sepupu gua yang kulit nya rada 
tan, tapi seksi abiss:) 


Gua mah ngangguk ngangguk aja ya kan. Baru jam 06 soal 
nya jadi masih bisa bocan dulu (bobo cantek). 


Btw ini hari Minggu, jadi gua libur kuliah. Gua beranjak dari 
sofa, trus jalan pergi ke atas. Ga lupa minta kunci kamar nya 
dari Kak Hwasa juga. 


Gua ga peduliin pandangan mereka yang malah ngeliatin 
gua, ga tau kenapa, susah di tebak pandangan nya. 


Gua ninggalin human human katrok yang ada di bawah, 
pengen cepet cepet rebahan aja. 


Gua udah nyampe di atas, ini kaya lorong gitu. Kamar kamar 
nya pada bejejer panjang dan banyak bot.. 


Gua milih kamar yg pertama kali dpt aja, toh ini kunci yang 
di kasih Kak Hwasa banyak, jadi bisa gua coba satu satu. 


Gua buka pintu kamar nya. Huhu udah kaya di hotel aja:)) 
Ini bapak gua bikin kosan kok gini amat sihhh! 


Gua langsung letakin koper gua di samping pintu, ga lupa 
nutup dan kunci pintu nya. 


Gua liat kasur gueen size yang bener bener mewahh wahh 
wahh, ini mah bener bener empuk yahh. 


Gua goleran di kasur nya. Spring bed nya emang empuk 
bgt. Trus kain seprai nya juga wangii kaya bunga bunga 
gitu. 


Gua ngeliat langit langit, ada lampu lampu kecil, ada lampu 
gantung juga. 


Di kamar ini juga ada tv nya. Apa setiap kamar punya tv? 
Ahh gila sekali bapak ku bikinn kosann modal nya berapee 
sih ahh? 


Di kamar ini emang ga terlalu banyak perabot, makanya 
nampak luas bgt. Di sini cuma ada tv, lemari tempat baju, 
meja rias gitu soalnya ada kaca nya. Ada nakas kecil juga di 
samping kasur. 


Dinding kamar nya putih mulus bersih tak bernoda:)) tirai 
tirai nya juga putih bersih. 


Gua jalan ke arah jendela. Gua bukain itu tirai nya satu satu 
sampe gua ngerasa ada angin pagi yg nerpa muka gua. 


Rasanya emang nikmat bgt, sampe bikin mabok aja. 


Gua liat ke luar jendela, suasana nya masih sunyi. Cahaya 
matahari juga belum keliatan, tapi udah ada suara ayam 
satu satu yang berkokok. 


Gua jalan ke kasur nya lagi, terus goleran guling guling ga 
jelas. Emang ini nikmat cuk:) ampe ga rela bangun gua nya. 


Gua nutup mata, nikmatin kain seprai nya kena ke kulit gua 
dan rasanya enahh bgt. 


Ngantuk benar benar nyamperin gua sampe akhirnya gua 
bobo manis dengan semua kenikmatan yang gua rasain di 
ruangan ini:)) 


Tertanda jodohnya Lee Felix 
- Yolasivn 


03 Apology 


Happy Reading- 


Baru jam 09.15, gua bangun dan langsung mandi. Oh iya, di 
Kamar ini ada kamar mandi nya jadi ga perlu turun buat 
mandi doang, mantep:)) 


Gua pake baju longgar gua yg panjang sampe lutut, trus 
ngebiarin rambut gua yang kena gulung ga rapi, dan sama 
sekali ga pake make up. 


Tetep cantik mah kalau natural gini,hehe:) 


Gua turun ke bawah, iya lah yakali ke atas - ruangan nya 
sepi, gaada orang. 


Gua pergi ke dapur, jadi di sini kaya ada meja bar gitu, 
panjang dan pastinya mewah. 


Ada banyak lemari es dan itu isinya minuman semua. 
Emang udah mirip bar ya. 


Gua duduk di meja makan. Meja makan nya juga panjang 
bgt, ada banyak kursi berjejer di situ. Udah kaya meja di 
kantor kalo ada rapat meeting gitu, tapi ini mah 
kebanyakan. Emang yg ngekos sekampung ya? 


Apa selain kos kosan ini juga bar? Kafe? Mall? AU ahh bodo! 


Gua ngeliat ada roti dan antek nya yaitu selai. Gua oleskan 
selainya ke roti trus makan dengan damai. Wajar yah, tadi di 


usir sama bapak sendiri gua nya belum sarapan. 
"Siapa lu?" 


Ngagetin gua aja anying - 
Lagi asik makan roti malah di kagetin sama manusia yang 
suaranya dingin bgt. 


Gua noleh, wahh ada cogan. Tapi dia kok ngeliat gua kaya 
ga suka gitu ya? Marah + jijik gitu, ahh gatau deh susah di 
tebak ekspresi nya. 


"Lu Siapa!?" Tanya dia lagi, ngegas bat yalord - 


Gua udah sabar sabarin aja, pengen bales teriak tapi udah 
lah, sabar dulu aja. 


Belum gua ngejawab pertanyaan si cowo ini, yang lain udah 
pada dateng, mungkin karena denger teriakan si cowo ini. 


"Kenapa nih?" Tanya cowo yang ketemu di kolam tadi, yang 
ngelus pala gua tadi hhh. 


"Siapa yang bawa cewe ini sih?" Kata dia lagi, dan itu sambil 
nunjuk ke gua. 


Gua udah masang muka ga nyelo, apa coba nunjuk nunjuk 
gitu!? 


"Kalau bawa temen tidur tuh di jaga! Jangan dikasih keliaran 
di sini kaya gini, ga enak di lihat nya!" Kata dia dengan 
muka yang merah karena marah. 


But, wait!? 
TEMEN TIDUR?!!!! 


"Maksud lu apa ha!?" Balas gua pake teriak. Aih cecan ga 
terima dong di giniin, seenak jidat dia aja ngomong 


sembarangan - 


"Lu ga usah teriak! Jalang kaya lu tuh seharusnya punya 
malu lah, lu keliaran kaya gini di rumah orang! Punya otak 
ga!?" 


Speechless! Sumpah ya, seumur umur gua ga pernah di 
katain jalang kaya gini.. 


Dan dia? Baru ngeliat gua 5 menit yang lalu, langsung 
ngatain gua jalang!? 


Gua masih kaget. Ga berkutik lagi. Tanpa gua sadar air mata 
gua jatuh. Ini udah ga bisa di bendung lagi. 


Gua nangis sesenggukan, udah cukup gua nahan. Gilaa ya 
berani nya dia ngatain gua kaya tadi. Dia ga mikir apa gua 
sakit hati di bilang kaya gitu. 


"Ngapa nih ngumpul ngumpul?" Suara itu mecah 
keheningan. Bikin gua noleh ke si empunya suara. 


Gua rada kaget ngeliat dia. Dia Lee Min Ho, Ade cowo gua 
satu satu nya. Ngapa ada disini dah? 


Oh iya, gua tau dia ngekos, tapi gua gatau kalo dia ngekos 
disini. 


"Lah, Mbak?" Dia lari nyamperin gua. 


"Ngapain disini?" Tanya dia lagi merhatiin muka gua yang 
masih masang komuk nangis. 


"Kenapa nangis?" Eh buset, ini Ade gua apa wartawan sih 
nanya mulu. 


Gua ngerasa kalo human human yang ada di sini sekarang 
pada ngeliatin gua sama Lino. Termasuk cowo yg tadi 


ngatain gua. 


"Kamu ngapain disini?" Tanya gua yg masih agak kecekat 
suaranya, soalnya abis nangis. 


"Kan emang ngekos disini" jawab Lino sambil ngusap 
ngusap punggung gua. 


"Lu kenal sama ni jalang?" 
Cowo itu ngomong lagi. Minta di tabok ini mah - 


Semua mata balik ke cowo itu, ibarat Drama drama ya, kita 
itu kaya di slow motion gitu. 


Sekarang tatapannya Lino yang ga nyelo. 


"Apa lu bilang? Jalang!? Sejak kapan kakak gua jadi jalang 
ha!?" Itu Lino teriak sambil narik kerah baju nya si cowo. 


Kini si cowo naikin alis nya sebelah, sambil nahan emosi 
juga kayanya. 


Akhirnya cowo yang muka nya 4D itu pun nengahin dua 
human yg lagi tatap tatapan tajam itu. 


"Udah udah, ini apaan sih!? Tangan lu, No. Biay lebih tua 
dari lu!" Kata cowo itu sambil lepasin tangan Lino dari kerah 
nya cowo itu. 


Gua yang liat semuanya makin mumet malah lebih milih 
kabur dari situ. Gua nya laknat emang, lagi pada tegang 
malah kabur gitu aja. Tapi bodo amat ya, gua juga masih 
sakit hati karena di katain jalang tadi. Dia tau ga sih apa itu 
jalang!? Apa dia gatau makanya asal ngomong kaya gitu!? 


Ini baru hari pertama, dan gua gabisa mikir lagi gimana hari 
hari gua selanjutnya. 


Gua kaburnya ke kamar, gua kunci kamarnya dan rebahan 
di kasur. Gua malah nangis, lemah banget sih lu Yan! 


Pintu kamar nya udah kegedor gedor dari tadi. Tapi gua ga 
ngubris sma sekali. Gua sakit hati sumpah. 


"Mbak turun atuh.. kita ngobrol dulu,kan baru dtg" bujuk 
Ade qua. 


"Ayo cantik turun" 
"Neng, keluar atuh ntar sesek tuh di dalam mulu" 


Gua cape, gua juga masih ngantuk hehe. Gua ke kamar 
mandi, trus cuci muka, ga lupa ganti baju. 


Gua pake celana training sama hoddie, badan gua ketutup 
semua. Sengaja pake kaya gini, biar nunjukin kalo gua tuh 
bukan bitch. 


Gua pakein topi hoddie gua, gua juga peke masker buat 
nutupin muka. Udah kaya artis kalau keluar rumah gua tuh, 
biar ga ketauan fans ceritanya.. 


Pintu juga udah ga kegedor gedor lagi. Gua bukain pintu 
nya, emang ga ada orang lagi. Gua ngelewatin semacam 
game center gitu di bawah, trus bar nya, meja makan trus 
dapur... 

Aman:) 

Ga ada siapa siapa disini. 


Gua ngelewatin ruang keluarga. Baru juga tadi bilang 
aman - 

Semua orang ada di situ, lagi pada duduk di sofa. Mana 
cowo semua lagi. 


Gua bodo amat aja, gua pura pura ga liat mereka trus lanjut 
jalan. 


"Mbak..." 


Itu suaranya Lino, gw berenti, bukan karena dia manggil sih, 
tapi karena ada human yg tiba tiba nongol di depan gua. 
Dia ngerentangin tangan nya, hm..minta di peluk:)) 


"Jangan pergi dulu! Abg Biay mau minta maaf" kata tuh 
bocah sambil geleng-geleng in palanya. 


Yaampyun gemesh ih, oke oke sabar, Yana! Jangan 
kepancing sama Dede gemesh ini! 


Gua lanjut jalan lagi, ngelewatin bocah gemesin itu, yalord 
ga kuat sebenarnya.. 


"Mbak mau kemana?" Tanya Lino lagi, kali ini dia langsung 
berdiri. 


"Mau keluar" jawab gua seadanya. 

"Mau kemana?" 

"Ngampus" 

"Hari Minggu kan mbak libur ngampus" balas Lino lagi. 
Ok, ini mah salah ngasih alasan. Tapi gpp, stay coolaja. 


"Mau makan keluar" jawab gua, gapapa dah alasannya 
ganti. Gua lanjut jalan lagi. 


Eh, tapi tapi.. ada yang narik tangan gua. Gua noleh 
dan..eh, cowo yang tadi - males bgt liat nya, walaupun 
ganteng.. 


Gua agak nepis tangan dia, eh malah di tarik lagi sama dia. 
Kan kurang ajar:v 


"Maafin gua.." 


Itu cuma dua kata. Tapi sukses bikin gua mabok. Dia melas 
bgt, matanya berkaca kaca. Beneran nyesel apa gimana.. 
Padahal tadi mukanya ga kaya gini pas ngatain gua - 


Gua ngehela nafas panjang, trus buka topi hoddie gua, ga 
lupa ngelepas masker juga. 


"Maafin gua tadi ngomong brengsek sama lu, gua gatau 
kalau-- gua nyesel, lu mau maafin gua?" Kata dia lagi. 
Apasih ga jelas - 


"Iya iya! Awas, gua mau pergi, laper!" Kata gua asal. Tapi 
emang laper sih,hehe. 


Gua udah ancang ancang mau pergi lagi tapi malah di 
halangin sama si Lino. 


"Mbak laper? Ayo sini gua masakin" kata dia sambil megang 
bahu gua, berusaha nyeret gua ke dapur. 


Gua nge iyain aja kan, laper bgt soalnya. Gua ngikut aja di 
seret seret Lino, dan semua makhluk yang ada di sini juga 
pada ngikut. 


Lino beneran masakin buat gua:) walaupun cuma nasgor. 
Yah seenggak nya bisa ganjel perut kan. 


Gua makan, semua pada ngeliatin gua. Ngeliatin nya serius 
banget, apalagi ada yg sambil nelen ludah kan tuh. 


"Mau?" Tawar gua ke bocah yang duduk di depan gua, 
soalnya dia keliatan pengen banget. 


Dianya langsung mangap minta di siapin, huhu jimayu:) 


Tangan gua udah jalan tuh mau nyuapin bocah imud nan 
gemesh ini, tpi Lino malah berdiri trus makan tuh nasi dari 
sendok nya. Gua cuma speechless sedangkan bocah tadi 
udah misuh misuh ga jelas. 


Tertanda jodohnya Lee Felix 
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04 Introduction 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


Gua lagi duduk di tengah human human yang kini liatin 
gua. Gua ngerasa aneh dong. 


"Kita belum kenal sama lu" kata cowo yang matanya sipit 
rada bantet. Ga deh ga. 


"Nama saya Yana, Lee Yana" balas gua coba senyum 
seramah mungkin. 


"Mbak kok kesini? Babeh Sooman ngasih berapa makanya 
mbak mau ngekos?" Tanya Lino yang udah mengintimidasi 
gua. 


"Kemauan mbak kok, bosen di rumah.." gua jawab asal aja. 
Yakali bilangnya di sogok, kan malu sama cogan cogan yang 
ada di sini. 


"Di sini cowo semua mbak, masa iya mau ngekos di sini?" 


APA APA!? Waterpark, eh salah salah. What The Fuck!? Ini 
kosan isinya cowo semua? Emang iya sih dari tadi yg 
keliatan cowo doang. 


Tapi tapi ini bapak gua waras ga sih? Ngirim gua ke kosan 
khusus cowo?! 


"Y-yang bener?" 
"Iya, liat aja nih cowo semua.." kata Lino lagi. 
Mau pingsan aja:( eh engga engga, malu dong sama cogans. 


"Eh, udah gpp kali, ada cewe satu disini" sambung cowo 
yang kulitnya tan dan ga punya hidung (aku jahat sekali) gg 
becanda.. 


"Itu mah enak nya elu bgsd! Pokok nya gua bakal pantau 
kalian terus ya! Kaga ada yang boleh deket deket sama 
mbak gua!!" Lino ngamuk:)) 


"Kita kenalan dulu dong, masa iya lu ga kenal sama kita" 


"Yaudah, di mulai dari anak Batues" kata Lino ngelirik ke 
tujuh human ganteng ganti gantian. 


"Ok, dimulai dari gua ya.. Nama gua V, nama aslinya Kim 
Taehyung, paling ganteng di kosan ini, umur gua---" 


"Udah gausah pake umur, tanggal lahir, sama status! Basi" 
potong cowo yang tinggi nya kek tiang. 


"Gua Park Jimin" kata si cowo sambil ngewink gitu. Ahhhh 
mau pingsan:)) 


"Jeon jungkook" 


"Kim Namjoon, panggilnya bisa Rapmonster, MonMon juga 
boleh.." saut si cowo sambil senyum dan liatin lesung pipi 
nya, huaa:) 


"Kim Seok Jin, ga pake Tomang!" 


"Jung Hoseok, panggil nya Jehop aja neng" si tersangka 
Jihop itu senyum. 


"Gua Min Yoongi, panggil aja Suga. Jangan di balik!" Ini cowo 
yang kulit nya seputih susu, dan aura nya dingin kek es 
batu. 


"Nah mereka ini tinggal di gedung 2 mbak, bareng sama 
anak anak Eksoh" jelas Lino lagi ke gua. 


"Sekarang giliran anak anak EXO yah, gua Kim Junmyeon, 
panggil nya Suho" 


Ok, dari Junmyeon ke Suho beda jauh, siapa yang ngasih 
anak anak disini nickname yang lari dari jalur kaya gini sih. 
Herman gua:v 

"Nah, kalo aing teh, Baekhyunnie.." 


"Gua Park Chanyeol, panggilnya bisa Ceye, atau sayang 
juga gapapa" 


"Ngerdus ae lu caplang!" Cowo yang namanya Baekhyun 
tadi nabok kepalanya Chanyeol. 


"Gua Do Kyung-soo, panggil nya Dio aja" 


"Aku Kim Jong In, panggil A'a atau Mama's" kata si cowo 
kulit tan, sambil naik turunin alisnya genit, berakhir lah dia 
di geplak sma cowo yang namanya Suho tadi. 


"Mampus lu Malikai!" Nah ini yang teriak Ade gua, dasar 
laknat - 


"Gua Thehun" 


"Apa?" Anak anak yang lain pada nyahut. 


"Thehun goblok!" Balas si Thehun itu lagi pake muka ga 
nyelo. Semuanya pada ngakak gitu. Baru sadar, dia cedel 
Kaya nya. 


"Kalo gua Kim Min Seok, panggilnya Xiumin. Tertua di EXO" 
What? Tertua? Ga salah? Baby face gini tertua!? 

"Gua Lay, nama asli nya Zhang Yixing" 

"Gua Kim Jong Dae, panggilnya Chen" 

Ini lagi, dari Jongdae ke Chen, hadehh - 

"Gua Luhan" 

Huhuhu ini cowo cantikk bgt anjir, gua kalah cantik masa:v 
"Wu Yi Fan, panggil aja Kris" 

"Huang Zi Tao, panggil nya Tao" 

Ini berdua human apa tiang listrik sih? 


"Sekarang anak anak dari gedung 3. Aykon dulu kan yah, 
kenalin nama gua Kim Han Bin, panggil Biay" 


Ini cowo yang ngajak gelut tadi - 


"Gua Kim Ji Won, Bobby aja panggil nya, yayang juga ga 
masalah sih" 


Huhuhu gigi kelinci nyaa:) 


"Gua Kim Jin Hwan, panggil Jinan aja, Jay juga bisa sih, ahh 
terserah lah mau manggil apa.." 


"Panggil monyet Afrika aja, mbak" -Lino 


"Gua Song Yun Hyeong, panggil Yoyo" 

Yoyo bukannya mainan gua pas masih Curut yah? 

"Saya Kim Dong Hyuk, biasa di panggil Deka atau Dongii" 
Yang ini rada waras:) 

"Gua Koo Jun Hoe, panggil June aja" 

Omo Omo suara nyaa:) 

"Aku Jung Chan Woo, panggil aja Chanu" 

Imudd ahh pen cubitt.. 

"Giliran kita anak Stray kids, gua Bang Chan" 

"Woojin, Kim Woojin" 


"Kalo gua--- oke oke, skip aja" 


Yang ini Lino, Nama asli Lee Min Ho ahjussi kesayangan eh, 
bukan bukan. Bukan Lee Min Ho yg itu yaa, Lee Minho yang 
itu mah ganteng, aktor Koriyah, kalo Minho yang ini mah 
blangsak, Gntg? Amit amit euhh, dia human yang paling 


paling gua benci (Read: sayang) 


"Seo Changbin" 


"Hwang Hyunjin tergans terkece terimudd ter--semuanyaa!" 


Semua anak anak kos udah pada ngelus ngelus dada... 


"Han Jisung ok, jangan panggil tonggos plis" semuanya 


pada ngakak. 


"Lee Felix" 


Ini mah pemilik suara terendah di dunia:v 

"Kim Seung min kak, panggil Umin aja" 

Omaygatt, pengen bawa pulang:)) 

"Yang Jeong In, panggilnya Yang aja Nun" 

Yang ngajarin nih bocah ngerdus siapa sih ha? Gitu amatt.. 
Hampir aja Lino mau geplak palanya Jeongin, tapi di tahan 
sama Hyunjin, kan kasian cuk, bocah gemes gitu di geplak. 


"Next, anak dari gedung 4" toa nya Jisung. 


"Yang muda dulu yah, kita dari Tieksti, nama aku Choi 
Soobin Nun" 


"Kalau aku Choi Yeonjun kak" 

"Aku Choi Beomgyu Nuna" 

Oh, Choi bersaudara:) ganteng imudd ahh komplit! 
"Kang Taehyun kak" 

"Aku Huening Kai kak" 

Imudd Semuaa ,ga bisaa milihh guaa:)) 

"Kita anak Ensiti. Gua Taeil" 

"Kalau gua Johnny" 

"Lee Taeyong" 


"Nakamoto Yuta" 


Jepang Euyyy:)) 


"Qian Kun" 
"Kim Dong Young" 
"Ten, bukan sepuluh" 


"Jung Yoon Oh, panggil Jaehyun aja deh. Karena nama lahir 
gua sebenarnya Jung Jaehyun" 


"Curhat mas?" -Chanyeol 

"Alhamdulillah Tydac -" -Jaehyun 

"Dong Sicheng, karena imut jadi di panggil Winwin" 
Pengen muntah - tapi emang imut sih, hehe.. 
"Kim Jung Woo" 

"Lucas" 

Huaa, senyum nyaa:)) 

"Mark Lee" 

"Huang Renjun Kak" 

"Lee Jeno, kak" 

"Haechan kak" 

"Na Jaemin, bukan Dilan yah kak" 

Ihhh ngapain Iqbal Ramadhan disini?! 
"Chenle Nuna" 


"Park Jisung, Noona. Panggil Icung aja" 


Diabetes aingg:))) 
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05 Intro Again 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


Jadi kos kosan ini punya 4 gedung. 

Gedung 1 

Ini tempat ngumpul anak anak kosan,di sini juga tempat 
makan, tempat nge game atau tempat sekedar ghibah:) 


Gedung 2 
Di sini tempat tinggal nya anak BTS sama EXO. 


Gedung 3 
Di sini tempat tinggalnya anak iKON sama Stray Kids. 


Gedung 4 
Di sini tempat tinggalnya anak TXT sama NCT. 


Jadi gedung nya di bagi jadi 2 bagian gitu kecuali gedung 1. 
Di setiap gedung juga di kasih fasilitas lengkap, mulai dari 
kamar, ruang gym, kolam renang, ruang baca, dan juga 
lengkap sama perabot perabot nya. 


Gedung 1 juga ga kalah lengkap. Karena emang ini tempat 
nongkrong nya anak anak kosan jadi gedung 1 di buat se 
istimewa mungkin. 


Mulai dari kolam renang outdoor/indoor, perpustakaan atau 
tempat baca, ruangan yang mirip bar/kafe gitu, game center 
yang lengkap sama semua jenis game, ruang gym, tempat 
olahraga (basket, futsal, badminton, tenis) outdoor/indoor, 
dan juga ruangan sauna. Lengkapp sudahh:)) 


Kolam Renang : 


Outdoor 


Indoor 


Sauna : 


Ruang Gym : 


Game center : 


Bar : 


Meja makan : 


Ruang baca : 


Visualisasi kamar Yana : 


Visualisasi kamar anak anak kos : 


Gedung 2: 
BTS( Bangtan Sonyeondan ) 


- Kim Nam Joon (Rap Monster) 
- Kim Seok Jin (Jin) 

- Kim Tae Hyung (V) 

- Park Jimin (Jimin) 

- Jung Ho Seok (J-Hope) 

- Min Yoongi (Suga) 

- Jeon Jung Kook (Jungkook) 


EXO 


- Kim Joon Myeon (Suho) 

- Byun Baek Hyun (Baekhyun) 
- Park Chan Yeol (Chanyeol) 
- Do Kyung Soo (D.O) 

- Kim Jong In (Kai) 

- Oh Se Hun (Sehun) 

- Kim Min Seok (Xiumin) 

- Zhang Yi Xing (Lay) 

- Kim Jong Dae (Chen) 

- Lu Han (Luhan) 

- Wu Yi Fan (Kris) 

- Huang Zi Tao (Tao) 


Gedung 3 : 

iKON 

- Kim Han Bin (B.I) 

- KimJi Won (Bobby) 


- KimJin Hwan (Jay) 
- Song Yun Hyeong (Song) 


- Kim Dong Hyuk (D.K) 
- Koo Jun Hoe (June) 
- Jung Chan Woo (Chan) 


STRAYKIDS 


- Christoper Bang (Bang Chan) 
- Kim Woo Jin (Woojin) 

- Lee Min Ho (Lee Know) 

- Seo Chang Bin (Changbin) 

- Hwang Hyun Jin (Hyunjin) 

- Han Ji Sung (Jisung) 

- Lee Felix (Felix) 

- Kim Seung Min (Seungmin) 

- Yang Jeong In (I.N) 


Gedung 4 : 
TXT( Tomorrow X Together ) 


- Choi Soo Bin (Soobin) 

- Choi Yeon Jun (Yeonjun) 

- Choi Boem Gyu (Boemgyu) 
- Kang Tae Hyun (Taehyun) 

- Huening Kai (Kai) 


NCT( Neo Culture Technology ) 


- Moon Tae II (Taeil) 

- Seo Young Ho (Jhonny) 

- Lee Tae Yong (Taeyong) 

- Nakamoto Yuta (Yuta) 

- Qian Kun (Kun) 

- Kim Dong Young (Doyoung) 

- Chittaphon Leechalyapornkul (Ten) 
- Jung Jae Hyun (Jaehyun) 


- Dong Si Cheng (Winwin) 

- Kim Jung Woo (Jungwoo) 

- Wong Yuk Hel (Lucas) 

- Lee Min Hyung/ Mark Lee (Mark) 
- Huang Ren Jun (Renjun) 

- Lee Je No (Jeno) 

- Lee Dong Hyuk (Haechan) 

- Na Jae Min (Jaemin) 

- Zhong Chen Lee (Chenle) 

- Park Ji Sung (Jisung) 


Jadi yang ngekos disini total nya 59 orang, kalau Yana nya 
udah di hitung. 


Ada Hwasa kenapa ga di hitung? 
Dia ga ngekos, rumah nya di samping kos kosan ini. Jadi dia 
tuh cuma ngurusin kosan, sesekali mampir buat cek kosan. 


Kenapa mau masuk aja harus pake mobil? 

Tadi udah di bilang sebelumnya, halaman nya kaya 
lapangan golf, luas banget. Jadi tuh jarak dari gedung satu 
ke gedung lainnya sampe 1 km lebih. 


Kenapa Lino ngekos? 

Lee Know itu tipikal cowo bebas, dia ga suka di kekang. Dari 
pada hidup bareng bapak laknatnya itu kan, mending 
ngekos aja tapi uang saku tetep jalan:)) 


Kenapa kos kosan nya bisa se mewah itu? 

Sebenarnya Nyai Sooman tuh mau bikin hotel bintang 5 
awalnya, biasa lah holkay kan. Tapi kan yang mau nginap 
tuh anak anak muda semua, jadi dia bikin tempat yang 
cocok di tempati sama anak anak muda. Jadi Nyai Sooman 
ubah namanya jadi kos kosan. Kos kosan rasa hotel kalau 
kata anak anak kosan mah:)) 


Hwasa itu sepupu Yana dari mananya? 

Jadi bokap nya Hwasa itu adik nya om Sooman, jadinya kan 
sepupuan sama Yana sama Lino. Hwasa udah di suruh buat 
ngurusin kosan sama Om Sooman sejak dia kuliah, jadi 
sekarang Hwasa udah kerja. 


Itu kak Hwasa 


Yana umur berapa? 
Yana umur 25 tahun, dia kuliah. Sebenarnya satu kampus 
sama anak anak kos yang kuliah. 


Kenapa Yana ga tau kalo Lino ngekos disini? 

Lino nya ga ngasih tau, katanya sih ga penting. Yana juga ga 
kepo kepo amat sama tempat kosannya Lino jadi dia ga 
pernah nanya. 


Kosan nya jauh ga dari rumah nya Yana? 
Sebenarnya sih ga terlalu jauh juga, tapi ya udah beda 
daerah gitu. 


Kosan nya emang di buat khusus cowo apa gimana? 

Ini bukan kosan khusus cowo sebenarnya, cuma ya 
kebetulan yang ngisi cowo semua, dan semua juga temen 
temen nya Lino. 


Mama nya Yana sama Lino siapa? 

Nama mama nya Yana sama Lino itu Kim Seulbi, sengaja 
ngambil nya bukan dari nama artis Korea sih, gaada yang 
cocok di jadiin istrinya Nyai Sooman soalnya, gg 
becandaa:)) 


Salim pemilik kosan dulu sini 


Tertanda jodohnya Lee Felix 
- Yolasivn 


06 Degenerate 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


"Mbak tidur di gedung berapa?" -Lino 


"Mbak juga gatau, Kak Hwasa bilang nanti diatur sama 
kalian" jawab gua sambil ngeliatin mereka semua. 


"Kalau gitu Nuna bobo di gedung 4 ajaa!" Teriak Soobin 
semangat, mukanya berbinar. 


"Gabisa gitu! Yana tinggal di gedung dua!!" -Jehop 
"Iya iya! Di gedung duaa!" -Suho 


"Engga, Noona bobo bareng Jeongin kan di gedung 3?" Kata 
Jeongin polos. 


Untung polos sih, kalo engga mungkin udah di keroyok 
sama anak anak kosan. 


"Di gedung 4!" -Jaemin 


"Gedung 4 tuh udah rame bgt, di gedung 3 aja!!" Yoyo 
"Di Gedung 2 dong!" -Jungkook 

"GEDUNG TIGAA!" 

"DUAA" 

"EMPATT! NUNA DI GEDUNG EMPATT POKOKNYA!" 
"DIA MBAK GUA WOI, YAH DI GEDUNG 3 LAH!" 
"ENGGA NUNA DI GEDUNG 4!" 

"GEDUNG DUA POKOK NYA" 

"ENGGA, TIGAA!" 

"GEDUN---" 

"STOPPPP! Saya tinggal di gedung 1 aja!!" 


Udah deh tuh, Inces ngamuk kan:v 
Bener bener defenisi keguvlukan itu ada di penghuni kosan 
ini - 


"Ga boleh Nuna, Nuna bobo bareng Jeongin!!" Jeongin buru 
buru nerkam gua. Dia melukin leher gua erat pake banget - 


"Jeongin lepas ga!? Atau gua tendang lu ke Konoha!?" 
"GAMAU! JEONGIN MAU BARENG NUNA, HUAAHH!!" 


Dia malah nangis - 
Btw ini gua sesak nafas loh ya, Jeongin makin eratin 
pelukannya. 


"Mati mbak gua woy!" Lino udah ancang ancang ambil 
golok. 


"NUNA DI GEDUNG TIGA AJA HIKS HIKS" 

Astapir, aku ga kuat lagi:( 

"Jeongin lepas, Yana ga bisa nafas itu!" -Suho 

"Eh kutil anoa, calon istri gua mati ntar!" -Baekhyun 
"Oh tyda masa depan guaa!" 


Soobin sama Jisung (Han Jisung) udah nyoba buat narik 
Jeongin, yang ada malah leher gua yang ketarik tarik, 
soalnya Jeongin ga mau ngelepasin. 


Semua udah mulai bertindak, narik narik Jeongin, ambil 
senapan, golok, dil. Ada juga yang komat Kamit pesen 
santet onlen:v 


Gua udah sesak nafas gini yaallah:( 


"Jeongin udah yaa, saya sesak nafas inihh" kata gua lembut 
bgt. 


Jeongin ngelepasin pelukannya juga akhirnya:) tapi dia 
masih misuh misuh. 


Semua penghuni kosan pada ngembusin nafas lega. 


"Gini aja, biar adil. Yana tidur di semua gedung secara 
bergantian" kata Xiumin nengahin masalah. 


Semua pada mikir mikir dulu. Nah kalo gua mah bingung 
maksud nya apaan. 


Setelah beberapa udah ada yang ngangguk ngangguk, 
Xiumin senyum puas. 


"Eh, No No No! Itu mbak gua nyet! Ga boleh di gilir gilir kaya 
gitu! Lu kata barang!" Lino teriak dramatis. 


Iya lah, yakali gua di gilir kaya gini, Lino ga terima lah. 


"Kak Yana setuju ga?" Tanya Jaemin tanpa peduliin Lino yang 
masih masang muka ga setuju nya. 


Dari pada mereka adu bacot lagi, mending di iyain kan? 
"Kalau saya sih ga masalah.." 


"MBAK, BILANG ENGGA KEK! MASA MAU DI GILIR KAYA 
GITU!?" Itu Lino nya murka pas denger jawaban gua. 


"Waktunya seminggu yah, urutannya dari 2-3-4, ok?" - 
Xiumin 


"Urutannya dari Gedung 4 dulu dong" 

Anak anak dari gedung 4 pada komplen kan tuh. 
"Gedung tiga aja bg" -Chanu 

"Yang ada tuh, gedung 2 duluan bego!" -Suga 
Ok, gua lelahh:( 


"Kalau begini saya tinggal di rumah kak Hwasa aja" kata gw 
yg udah ancang ancang mau minggat. 


"NOONA!" 
"YAUDAH IYA IYA, KAYA YANG DIBILANG SAMA BG XIUMIN!" 


"HOREEE" 
"NAH GITU DONGG!" 


kebobrokan yang mendarah daging emang:v 


xk 
xk 
* 


Gua ada di kamar gua, di gedung 2 pastinya. Semua barang 
barang udah gua beresin, udah mandi sore juga. 


Denger bacotan anak anak kosan tadi bikin laper yah:v 
udah hampir jam makan malam, dan gua berniat buat 
minggat dari kamar buat ke gedung 1 karena kata Lino sih 
biasanya makan itu di gedung 1. 


Di gedung 2 udah sepi bgt, kayanya udh pada ngumpul di 
gedung 1. Ga mikir Ig, gua langsung cus ke gedung 1. 


Gua ke gedung satu nya pake motor Vespa yg sengaja di 
taro di setiap parkiran gedung, biar gampang kalo mau 
pergi ke gedung lain katanya. 


Emang iya, semuanya udah pada ada di sini, sibuk sama 
kegiatan mereka masing masing. Kaya anak TXT yang lagi 
sibuk maen game di game center, anak NCT yang lagi 
nonton bareng sama anak Stray kids, BTS lagi asik maen hp 
di ruang keluarga, iKON yang lagi baca di ruang baca dan 
ada anak EXO yg lagi nongki nongki di meja bar. 


Semua langsung noleh gitu pas gua Dateng:) 


"Eh, calon istri gua dateng" sahut Kai yang dapat tabokan 
maut dari Tao dan tatapan sinis dari anak anak kos. 


"Kalian udah pada makan?" Tanya gua yg langsung duduk 
bareng sama ank ank EXO. 


"Belum, Nun" sahut Kai, Huening Kai yah. 


Ok, sebelumnya. Karena disini ada beberapa orang yang 
namanya sama, kita bikin panggilannya oke? 


Huening Kai TXT panggil nya Huening aja, dan Kim Jong In 
EXO panggil nya item, ga ga becanda, panggil nya Kai. 


Kalau Han Jisung SKZ panggilnya Han aja, nah kalao Park Ji- 
Sung NCT panggilnya Jisung. 
Jadi kalau manggil mereka ga bingung bingung:)) 


"Di sini gaada yg piket masak?" Tanya gua lagi. 


"Engga, yg biasa nya masak tuh bg Jin Sama Bg Dio. Tapi 
kalau males masak sih mesen delivery" jelas Lino. 


"Delivery ga terjamin kesehatannya" 


"Kalau Dio sama Jin yang masak juga ga terjamin 
kesehatannya, apalagi kalo mereka masaknya karena 
terpaksa, bikin modarr" -Suga 


Gua ngekeh aja, lucu bgt sih ahh:) 


Gua langsung ada inisiatif buat masak, dari pada mati 
kelaparan atau sakit karena makan makanan delivery. 


Gua jalan ke dapur, periksa kulkas. Eh, yg ada cuma telur 
sama sayur yang sekarang ga seger lagi. Ada beberapa 
bumbu juga kaya bawang, cabai sama tomat. Ini emang 
bener makan nya telur mulu apa ya? Kerasa banget anak 
kos nya:v 
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07 Uncomfortable 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


Gua masak aja kan tuh telur, g mungkin nunggu belanja 
dulu. Cuma telur dadar ala kadarnya, huhu gua mau pulang, 
kangen masakan emak guaa:(( 


Semua udah pada gerak ke meja makan, telur telur yang 
gua masak tadi juga udah gua pindahin ke meja makan 
semua. 


"Maaf ya cuma ada telur, jadi saya masaknya gini doang.." 
kata gua gugup, bukan karena ngerasa ga enak sih, tapi 
karena semuanya pada ngeliat gua intens:v 


"SUBHANALLAH CALON ISTRI QU" 
"TERHURA AKU TUH" 


"SUDAH LAMA AKU TIDAK MELIHAT MAKANAN LAYAK 
SEPERTI INI HUAA" 


"PENGEN BANGET LANGSUNG GUA AJA KE KUA YALORD!" 
Ok, ini sedikit lebay. Cuma telur dadar bor - kaget guaa. 


Semua langsung teriak teriak intens gitu, mukanya pada 
sumringah semuaa. 


Gua langsung duduk aja, udah laper bgt huaa:( 


"Gua mau duduk di samping kak Yana" baru aja Jisung mau 
jalan ke arah gua, kerah bajunya langsung ditarik sama 
Jaemin. 


Tanpa pikir panjang Boemgyu langsung lari dan duduk di 
samping kanan gua, kesempatan bagus kalo katanya mah. 


Begitu juga Lino yang langsung narik kursi di samping gua 
yg kiri.. 


Mereka mulai makan, lahap bgt.. 
Kaya ga dikasih makan berhari hari:( 


Baekhyun ambil potongan tomat dari telurnya trus di taro di 
piring nya Luhan. Luhan udah ngangkat alis nya sebelah, 
untung Luhan masih sabar. 


Si Tao juga ikut ikutan, dia ngambil bawang putih dari 
piringnya Trus di pindahin ke piring nya Luhan. Luhan 
sebenarnya ga masalah sama bawang putih, dia suka kok. 
Tapi masalahnya itu bawang putih udah kena jilat duluan 
sama Tao nya, kenapa malah di taro di piring nya Luhan 
coba? Apalagi kalo bukan nyari ribut - 


"Eh, lu pikir gua apaan makan bekas mulut lu ha?" Luhan 
ngamuk kan tuh:) 


Tao cuma nyengir nyengir tanpa dosa - 


"Makan aja, Han. Siapa tau ntar lu jadi nurut sama si Tao" 
kata Kris sambil ngekeh. 


"Lu kata gua anjing ha!?" -Luhan 
"Yeu, gausah nge gas kali" -Kris 


"Udah udah, malah pada ribut anj--" Bang Chan coba buat 
nengahin masalah. Jangan ingat kan Bang Chan kenapa 
bilang kaya gitu, sebenarnya sih percuma juga, toh gaada 
yg dengerin. 


"Diem Lu!" Teriak Luhan sama Kris Barengan. 


"Bwahahha, si Bang Sat kicep" tawa Jehop kenceng kaya toa 
masjid. 


"Kalian ga punya sopan, pake ribut di meja makan!" Xiumin 
yang udah mulai gondok pun bicara. 


PLETAK 


Itu suara sendok yang kena kepalanya Jehop, siapa lagi kalo 
bukan Bang Chan yg buat. 


"SAKIT DODOL!" -jhope 
"Haha oNE sHOOT!" Hyunjin ngakak paling kenceng. 
"Lu mau kena juga memble?" -Bang Chan 


"UKI, UDAH GUA BILANG JANGAN SUKA KOBOK KOBOKIN 
SAYUR!" Itu si bantet yang tereak. 


"Suka suka gua lah!" Jungkook tetep KOBOKIN sayur nya, 
mau nyari bawang merah katanya. Tapi ya ga kaya gitu juga 
kali - 


"EH CABE KORIYAH, SEKALI LAGI LU TARO TOMAT DI PIRING 
GUA, GUA GEPLAK PALA LO!!" -Luhan 


"Icung mau telur nya dong Hyung.." -Jisung 

"Ambil sendiri Ogeb" -Chanyeol 

"AW AW sAKIT Bang Sat!" -Hyunjin 

"Gua Bang Chan Bukan BANG SAT!!" -bang Chan 
"Ambilin telur nya Napa bang huaaa" Jisung nangis - 
"JOROK BGT LU JUKI!" -Taeyong 

"MAKAN DULU BARU MAEN HP KAITEM!" -Namjoon 
"Like Like gua Monster!" -Kai 


BLA BLA BLA.. 
BLA BLA BLA.. 


"DIEM ANJ- MBAK GUA GA NYAMAN JADINYA!!" 


Semua pada kicep, bahkan Jisung yang lagi mewek minta di 
ambilin telur langsung diem. 


Semua mata ngeliat Lino sama Gua gantian. Lino coba atur 
nafas nya, kaya nya cape abis teriak kenceng kaya tadi. 


"Nuna ga nyaman ya?" 


Semua makin kicep aja dong, karena denger omongannya 
Huening. 


Gua noleh ke Huening, pandangan dia nanar gitu, muka nya 
masem kaya orang mo nangis. Kan kasiaan:( 


Gua masih diem, gatau mau jawab apa. Kalau real nya sih 
iya, gua ga nyaman. Ga nyaman banget malah. Secara kan, 
gua tinggal dan di didik sama Lee Sooman, gua slalu makan 
dalam suasana hening dan tenang ga kaya gini, ini mah 
lebih mirip obralan emak emak yang diskon 100% rame 
bgt - 


Tapi di sisi lain gua ngerasa ga enak juga, ntar kalo gua jujur 
mereka bakal kecewa ga sih? Pasti risih gitu.. 


"E-eh, e-engga kok, lanjut aja... Gapapa" kata gua seadanya. 


Mereka malah natap gua intens, apa gua salah jawab? Gua 
jadi makin ga nyaman kan, harus nya gua wajarin mereka 
dong, mungkin mereka ga bisa makan tanpa berisik, 
mungkin udah kebiasaan, atau mungkin brisik itu salah satu 
cara mereka bikin suasana bersahabat alias ga tegang, ok. 
Harus nya gua udah wajarin semuanya dari awal. 


"Ayo lanjut makannya" kata gua lagi, dan kali ini semua 
pada makan. 


Ga berisik, ga bacot, ga gelut, semua pada diem, kalem, 
nikmatin makanan nya masing masing. 


Bukannya nyaman karena udah ga brisik gua malah makin 
ga nyaman anying - 


Pendek- 
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08 Failed to Move On 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


Hari ini hari Senin, ok sip. 
Kuliah di mulai lagi hari ini, dan sial nya matkul gua pagi 
sampe sore, ( 


Gua udah bangun jam 5 kan, udah rapi, udah cantik, udah 
wangi, SEMPURNA! 


Gua juga udah siapin sarapan, walaupun cuma telur doang. 
Tapi kali ini gua masak nya dengan aneka jenis menu. 


Gua udah siap berangkat, udah ngambil tas, jacket sama 
kunci mobil. 


"Udah mau berangkat, Yan?" 


Itu bg Suho, tiba tiba nongol di gedung 1, dan itu juga dia 
udah rapi, kayanya mau pergi ngantor. 


"Iya ka" jawab gua sambil ngangguk. Panggil Kaka aja ya, 
biar sopan gitu. 


"Mau gua antar?" 


"Ga perlu ka, saya bawa mobil kok. Saya juga udah buat 
breakfast, suruh yang lain sarapan ya ka. Saya berangkat 
dulu.." kata gua, menolak dengan halus eaa:) 


"Yaudah, hati hati ya" 


Gua ngangguk. Oke, let's go! 


xk 
xk 
xk 


Gua nyampe kampus jam 08, wajar bor Jakarta macet:v 
Dan emang, pas gua nyampe, matkul gua baru aja mau di 
mulai. 


Hari ini ngampus lebih cepat dari yang gua duga, masih jam 
04 sore, gua kira pulangnya bisa sampe jam 06 atau bahkan 
malam. 


Udah di perjalanan mau pulang, tiba tiba gua ke inget soal 
makan malam, gua ada inisiatif buat mampir ke 
supermarket dulu buat beli bahan makanan. Yakali tiap hari 
makan telur, bisulan yang ada - 


Entah gua beli apa aja di supermarket, gua baru keluar dari 
supermarket jam 07.30 malam. Emang sih, banyak banget 
belanjaan nya, sampe bagasi mobil aja penuh. 


Nyampe di kosan, gua otomatis turun di gedung 1 dong, 
sekalian turunin belanjaan tadi, banyak banget sumpah:) 


Gedung 1 itu sepi, padahal udah hampir kelewat jam makan 
malam. Gua langsung masak aja, ga ribet sih masakan nya, 
soalnya kan baru pulang, jadi capee. 


Gua masakin nasgor, ada capcai juga, berhubung gua liat 
anak anak pada demen sayur. Udah selesai gua masak, gua 
langsung cus ke gedung 2. 


Sampe di gedung 2 juga masih sepi. Apa ada di kamar 
masing masing? Wajar sih, ini kan hari Senin, hari cape 
sedunia kalo kata Lino mah:v 


Gua langsung ke kamar, rebahin badan di kasur. Emang 
laknat sih, bukannya langsung mandi. 


Gua ngambil hape yg tiba tiba bunyi notip pesan. 
LINE 
My Badut Thailand 


| yana, lu dimana? 
| Kerumah gua sekarang! 
| Lu ga inget apa? 


Gua bacanya aja males, apaan coba? 

Tadi emang gua ketemu sama temen katrok gua yang satu 
ini di kampus, karena emang dia gaada matkul hari ini, enak 
bgt dia:( 

Tapi plis deh, gua masih cape, masa langsung disuruh ke 
rumah dia? 


To My Badut Thailand : 


| Apa? 
| Males Guaaa 


| Baru pulang ngampus: ( 
| Cape.. 


Gua lanjut rebahan lagi, ahh badan gua pegel semua: (( 
My Badut Thailand 


| Tuh kan 

| Lu lupa: 

| Hari ini gua ultah, Yan 
| Jahat bgt Lo: 


Omo Omo! Sumpah gua bener bener lupa! Gua lupa kalo 
hari ini best kental gua ultah, gua lupa kemarin dia 
ngundang gua ke party ultah nya. 


Astatang! Kok gua bisa lupa sih.. 
Ahh gara gara cape kali, mana sering denger bacotan anak 
anak kosan. 


Gua buru buru mandi, pake hoddie sama celana Levis, ga 
lupa sama topi and as always my masker:) 


Ok, berangkat! 


Gua turun, gaada siapa siapa.. 
Kok sepi? 
Ahh bodo amat, ntar telatt! 


xk 
xk 
xk 


Gua udah parkirin mobil di depan rumah nya sahabat gua, 
rumah nya belum rame sih, wajar lah ini baru jam 09. Kan 
party itu biasanya jam 10 ke atas. 


To My Badut Thailand : 


| Gua udh di dpn rmh lu, Lis 
| Sini kek 


Abis ngirim tu chat, gua langsung duduk di kursi besi di 
halaman rumah nya. Baru semenit gua duduk, may badut 
Thailand gua udah nongol. 


"Yanaa!" Katanya sambil meluk gua, kenceng bgt sampe gua 
susah nafas. Emang laknat yaa.. 


"Udah udah, gua sesak nafas!" Kata gua udah mukulin 
punggung dia. 


"Lu jahat ya, pake lupa ultah gua segala. Mana ga ngucapin 
apa apa lagi" Kata dia yang udah nge poutin bibir nya. Gua 
cuma cengengesan. 


"Trus apaan nih? Kok lu pake beginian sih?" Kata dia lagi 
sambil ngelirik gua dari atas sampe bawah. 


"Lah, trus gua harus gimana? Pake kebaya?" Gua ketawa 
pelan. 


"Ini party, Yan. Party! Lu tau party ga sih? Masa iya lu 
pestaan pake hoddie kaya gini!?" 


Emang apa salah nya? Sorry sorry aja nih ya, tapi emang 
gua ga pernah ikut party kaya gini, ikut emak ke kondangan 
pernah tapi, hehe:)) 


"Yaudah sini, gua pinjemin gaun gua" dia udah narik gua 
buat masuk ke dalam rumah nya. 


Rumah nya udah di hias sedemikian rupa, banyak embel 
embel pesta gitu, kaya makanan, balon, sampe ada lapak 


dansa nya, wihh.. 


Disinilah gua sekarang, depan kaca sambil liatin pantulan 
diri gua di kaca. 


"Nah cocok kan? Udah, pake yang ini aja ya! Ga boleh nolak 
lagi! Kalau nolak, gua sumpel tuh mulut pake gaun!!" 


Lisa ngegas, gimana ga ngegas sih, pasalnya dari tadi gua 
nolak semua gaun yang dia sodorin ke gua. Tapi yah mau 
gimana lagi? Gaun nya gaada yang cocok, yah gua tolak 
lah. 


Tapi gaun yang ini sih beda lagi, ini emang bener bener 
cantik, mewah, elegan, dan warnanya soft banget, gaunnya 
warna pink muda, ada pita pita nya gitu, ini juga ga terlalu 
terbuka kaya semua gaun yang udah di sodorin Lisa ke gua 
tadi. Pokok nya gua liat ini gaun perfect. 


"Itu belum pernah gua pake sih, baru beli soalnya, hehe" 


Gua liat pantulan diri gua di kaca lagi, merhatiin setiap hal 
yang mewah di gaunnya, mulai dari kainnya yang lembut, 
pita nya yg cantik, payetan mutiara nya yang ngilat ngilat 
gitu, ahh udah kaya princess gua nya:)) 


"Cocok bgt loh, Yan. Gua kasih buat lu deh" 


Gua ngangguk semangat. Siapa yang nolak di kasih gaun 
mewah coba? Ini juga keliatan banget branded nya. Pasti 
mahal kan? 


Sahabat gua si Lisa ini emang anak holkay, suka banget 
ngoleksi barang barang branded kaya gini, mulai dari 
sepatu, jacket, jam tangan, gaun,kaos, bahkan daleman nya 
aja branded:)) 


Gua juga ga punya gaun secantik ini di rumah,hehe. 
Bukannya ga bisa beli gaun mahal yah, Babeh Sooman slalu 
ngajarin anak anak nya hemat (padahal mah emang karena 
pelit -) buat apa beli gaun mahal kalo emang ga pernah ke 
party kan? 


Kita berdua turun dari kamarnya Lisa, ini ultah nya Lisa 
yang ke 25 tahun, tapi ga kalah mewah sama party sweet 
seventeen. 


Udah banyak tamu yang Dateng, gua jadi agak gugup gitu. 
Mana si Lisa sibuk banget sma tamu nya yang berdatangan 
dan malah ninggalin gua sendirian. 

Akhirnya gua milih buat duduk di kursi yang memang udah 
di siapin buat para tamu. Jadi party nya di buat di pinggiran 
kolam gitu, tau lahh party nya ank ank holkay yekan:v 

"Eh, Yana ya?" 


Gua nangkep sosok cewe yang kaya nya ga asing lagi buat 
gua. Dia cantik, sexy, mewah dan jangan lupakan gaya nya 
yang glamor. 


"I-iya" jawab gua gugup. 
"Masih inget gua ga?" Kata dia lagi. 


Ok, ini mah harus bikin gua mikir panjang dulu sambil 
ngeliatin dia yang masih sama senyum manis nya. 


Gua tiba tiba inget! 
“YJihyooo!" Teriak gua, aduhh maluu:( 


Dia langsung meluk gua, dan gua juga sambut pelukan 
hangat dia. 


Dia Jihyo, sahabat gua pas SMP. Yaampun, ga nyangka bakal 
ketemu kaya gini, mana dia makin cantik lagi, jadi gugup 
gini.. 

"Makin cantik aja, Yan" kata dia ngelepasin pelukannya. 
Seharus nya gua yg bilang gitu:( 


"Lu juga.." kata gua akhirnya. 


"Lu kemana aja? Ga pernah ketemu lagi kita, kangen bgt 
guaa" kata gua sedikit excited .itung itung buat basa basi 
sama temen yg udah lama ga ketemu kan.. 


"Ga kmn sih, btw lu kenal Lalis?" -Jihyo 

"Iya, temen gua dia mah dari SMA sampe kuliah sekarang" 
"Kalian satu kampus?" -Jihyo 

Gua ngangguk. 

"Kalo gitu kita satu kampus juga dong!" 


What!? Satu kampus? Kok gua ga pernah liat ya? Wajarin 
aja, yang ngampus kan banyak, yakali gua kenalin satu 
satu. 


"Syg, mana nih katanya mau nyamperin Lali---" omongan 
cowo itu kepotong pas liat gua. 


"Yana?" 
Speechless! 


"Minhyun?" Ucap gua yang udah ngerasain hawa panas 
disini. 


"Sayang kamu kenal Yana?" -Jihyo 


"Iya syg, dia temen SMA aku.. 
Udah yuk, katanya mau nyamperin Lisa" kata dia langsung 
ngajak Jihyo buat pergi. 


"Yan, kita pergi dulu ya, nanti gua chat dari Line ok?" Kata 
Jihyo senyum ke gua, dan abis itu dia pergi bareng cowo 
nya. 


Galau. 

Itu yang gua rasain sekarang.. 

Pasalnya, niat gua mau move on malah gagal karena liat si 
mantan pacar yang malah bahagia sama pacar nya... 


Gua tau, gua yg salah sih.. 

Kita Putus udah lama bgt, dan sial nya gua masih sayang. 
Engga engga! 

Gua harus move on! Ga bisa gini teruss.. 


Tapi, 
Gua masih sayang dia huaaa:( 


Gua cuma matung, sumpah gatau kenapa rasanya gua 
pengen pulang trus nangis guling guling di kasur karena 
gagal move on.. 


Lisa Dateng nyamperin gua yang dari tadi cuma matung. 
"Yan!" 


"Yan, hey!" Lisa udah lambai lambain tangan nya di depan 
muka gua. 


"Istipar Yana!!" 


Kenapa nih bocah jadi kaya mau Rukiyah sih? Dikata gua 
kemasukan setan apa? Iya sih, kemasukan setan gamon:(( 


"Gua mau pulang, Lis.." kata gua pelan sambil natap dia 
sendu, gatau kenapa air mata gua mau keluar ini. 


"Kena-- lu udah ketemu sama Minhyun?" Lisa berhasil 
nangkep ekspresi sedih gua yang lagi gamon ini. Gua 
nangis, gatau kenapa jadi sensitif bgt kaya gini, kerjaan nya 
nangis mulu, kaya bocah, cengeng amat! Ah Yana lu lemah 
tau ga! lemah! 


Gua emang cuma bisa ngumpatin diri gua sendiri, kaya nya 
gua mau datang bulan ini, rasanya sensitif bgt. 


"Maaf Yan, gua lupa ngasih tau lu kalo gua ngundang 
Minhyun kesini.." Lisa masang muka bersalah nya. 


"Gapapa Lis, gua pulang aja ya, lanjutin aja party nya.." gua 
udah mau jalan ninggalin dia. 


"Oh iya, Happy birthday Lisa, Wish you all the best honey.." 
gua berusaha buat senyum walaupun air mata gua masih 
aja ngalir. 


Lisa pengen cegah gua, gua tau. Tapi dia juga tau, dia tau 
perasaan gua saat ini, dan mungkin dia ngewajarin aja 
walaupun sedikit khawatir nampak nya. 


Gua udah masuk ke mobil, tapi belum nyalain mesin mobil 
nya. Gua malah nangis, gua nangis kejer banget.. 


Segini nya gua sedih, cuma gara gara gagal move on sama 
mantan, gua emang bener bener cengeng :( 


Tanpa gua sadar hujan mulai turun, emang bener ya, Tuhan 
emang slalu punya cara biar hambanya ga sedih, Tuhan 


turunin hujan biar air mata gua ketutupan sama air hujan, 
biar suara isakan gua ketutupan sama rintik hujan yg kena 
ke bumi.. 


"Jadi ini, alasan lu ninggalin gua hiks hiks.." 


Hujan makin deras aja, pikiran gua udah kemana mana 
jadinya. Gua masih ingat Giman dulu gua bahagia bgt 
bareng Minhyun, gimana dia berhasil bikin gua jadi orang 
paling beruntung di muka bumi ini, gua ingat gimana dia 
ngajak gua terbang setinggi tinggi nya dan janji bakal bawa 
gua ketempat yang indah, tapi akhirnya, dia malah 
ngelepasin pelukannya, dia biarin gua jatuh, jatuh ke 
lubang tanpa dasar. 


Gua masih ingat gimana dia slalu ngeluarin kata kata 
rayuan, maaf dan ampun. Dan bodoh nya gua, gua slalu bisa 
maafin dia, gua terlalu cinta, salah! Gua terlalu bodoh.. 


Gua seharusnya bisa jamin, sekali disakitin, pasti bakal ada 
sakit untuk yang kedua kalinya.. 


Gua sadar sekarang, dia emang bukan orang yg baik buat 
gua, tapi tetap aja.. 


Gua sayang sama dia, gua masih berharap dia berubah dan 
balik sama gua, gua masih berharap kita nyatu lagi, kaya 
dulu, dulu banget, dari awal kita kenal. 


Gua ingat setiap rinci nya, setiap hal hal kecil yang pernah 
dia kasih ke gua, semuanya bahkan kaya baru gua lalui 
Kemarin, kenapa bisa jadi sesakit ini pas tau dia udah 
bahagia sama pacar nya? 


Kenapa gua malah makin berharap sama dia? Kenapa gua 
malah.. 


Gua emang makhluk paling bodoh di dunia ini, gua ga bisa 
move on, padahal cuma move on doang elah, apa susah 
nya??! 


Gua narik pedal, trus injak gas. Gua mau langsung pulang 
aja. Jalanan sepi, mungkin karena udah malem ya, dan lagi 
hujan juga. 


Pikiran gua kosong, tapi tetep aja air mata sialan ini ngalir 
terus. 


"SIAL!" 
Umpat gua kesel sambil banting stir mobil buat ke pinggir. 


Bensin gua habis, gua cuma bisa ngutukin diri sendiri 
karena lupa ngisi bensin tadi. Padahal kosan ga jauh lagi, 
cuma tinggal ngelewatin 1 komplek. 


Hujan juga masih deras aja, untung nya tadi gua sempet 
nepiin mobil nya, kalau engga, bakal berenti di tengah jalan 
kan. 


Tanpa pikir panjang gua ambil ransel kecil gua trus masukin 
hp gua ke tas, ga lupa ngambil topi. Gua pegang tas gua 
erat erat, keluar dari dalam mobil dan ga lupa buat ngunci 
mobil nya. 


Gua lari, ninggalin mobil gua dan pulang ke kosan. Tenang 
aja, mobilnya ga bakal hilang, gua yakin.. 


Setelah semua tenaga yang udah keluar buat lari di tengah 
malam pas hujan kaya gini, akhirnya sampe juga di kosan. 
Gua berdiri di depan gedung 1. 


Sengaja sih gua ke gedung 1, takut nya nanti pas gua ke 
gedung 2 yang lain pada bangun kan. 


Untung gua punya kunci duplikat gedung 1 yang dikasih 
sama kak Hwasa. 


Pas buka pintunya gua bisa ngerasa hawa hangat, pengen 
mandi air hangat aja rasanya:( 


"Mbak dari mana aja?" 


Gua noleh, plis dehh gua terlalu capee buat ladenin Lino 
yang kepo nya melebihi wartawan dispatch ini.. 


Masalah nya ini bukan cuma Lino doang, semua human lagi 
pada ngumpul di sini, belum pada tidur? 


Gua balik liat Lino lagi, muka nya agak beda, bukan ekspresi 
nya, tapi mukanya, oplas ya? Bukan bukan! 

Ada benjolan di tulang pipinya, ada robekan kecil juga di 
sudut bibir nya. 


Bukan cuma Lino, gua juga liat kepala Jaemin yang kena 
perban, dagu Haechan yang memar dan mata Jungkook 
yang biru sebelah. Pada kenapa nih anak anak milenial? 
Tauran dimana? 


Gua sama sekali ga gubris mereka, mencoba buat ga peduli 
sama muka muka sekarat mereka dan milih buat ke atas aja 
mandi air hangat kan enak:) 


"MBAK GA DENGER!?" 


kali ini Lino teriak, kaget pasti nya, walupun gua sama Lino 
ini sering bgt berantem, dan kita itu Tsundere . Sejarah nya 
Lino ga pernah bentak bentak gua kaya gini, kaget lah pasti. 
Pengen nangis lagi aja, tapi maluu:( 


"Kak Yana abis dari mana?" Itu Huening, dia kaya sedih gitu. 


"Habis dari party temen" ucap gua seadanya. 


Yang lain ngangguk ngangguk aja, meyakinkan emang, kan 
gua pake gaun gini, apalagi kalau bukan party? Mereka 
pasti percaya lahh.. 


"Trus kenapa mata lu bengkak? Abis di tonjok?" 


Nah ini pertanyaan yg sama sekali ga pengen gua denger, 
tapi malah keluar dari mulutnya Min Suga. 


Gua diem ajaa.. 

"Nuna abis nangis ya?" Jisung udah nyamperin gua dan 
narik gua ke pelukannya. Dia bahkan ga peduliin gua yang 
masih dalam kondisi basah kuyup kaya gini. 


Gatau aja dia yang lain pada panas liat adegan ini. 


Gua emang lagi butuh kehangatan sekarang, Jisung emang 
menghangatkan bgt, dan tanpa pikir panjang gua balas 
pelukannya dia. 


"Nuna kedinginan ya?" Jisung mulai ngusap ngusap 
punggung gua lembut. 


"Hiks hiks" 


"Nuna kenapa nangis? Icung salah ya? Nuna jgn nangis 
dong..." 


Denger kata kata Jisung, semuanya pada ikut nyamperin 
kita, termasuk Lino. Lino nya udah narik gua dari 
pelukannya Jisung. Padahal lagi enahh - 


"Mbak knp?" Tanya dia, suaranya lebih lembut dari yang 
tadi. 


Bukannya jawab gua malah nangis sesenggukan. Ahh Yana 
bego! Ga malu apa di liatin kaya gini, maskara nya menor 
kan tuh:( 


"JODOH AING KENAPA?" -Baekhyun 


"Jodoh jodoh pala lu botak!" Xiumin ngegeplak pala nya 
Bekhyun. 


"YANA NOONA KENAPA NANGIS HUAA, AYEN JUGA MAU 
NANGISS HUAA" -Jeongin 


"Yaelah napa ni bocah? -" -Suho 
"Ade Lo tu, Ho!" -Chanyeol 
"Bukan Ade gua bgsd!" Suho nampol Ceye pake dolar:)) 


"MATHA DEPAN OU JANGAN NANGITHH DONGG KAN AOU 
JADI THEDIHHH HHH" -Sehun 


"Udah, Hun. Gausah ngomong. Bahasa lu belibet bgt 
sumpah, pusing denger nya" -Suga 


"Calon makmum gua sexy ternyata pake gaun kaya begitu 
ya.." -Kai 


Kai awto di geplak sama anak kosan, iyalah semua pada 
khwatirr Yana nya kenapa dia malah yadongan - 


Tertanda jodohnya Lee Felix 
- Yolasivn 


09 Promise 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


Lino udah ngajak gua ke kamar (Jangan ambigu plis). 
Sengaja, biar gua mau cerita, kalau depan anak anak kan 
malu: ( 


"Mbak dari mana aja? Pulangnya sampe mim gini, kita 
khawatir mbak, bahkan Bg Suho sama Hyunjin mau nyariin 
mbak tadi" 


"Kalau kemana mana tu permisi mbak, biar kita ga khawatir" 
"Kenapa mbak nangis? Mbak gapapa kan?" 
Ade gua calon wartawan dispatch kayanya - 


Dengar semua penuturan Lino gua malah makin nangis, kali 
ini makin kejer aja, Ampe kedengaran ke bawah. Otomatis 


semua pada gerak buat nyusulin kita dong. 


"Eh! Lu Apain jodoh gua ha!?" Teriak Bekyun paling kenceng 
ples nyaring. 


"Anjritt kaki gua Ayen! Maen injak injak AE sia!" 

"Yana kenapa wey, kenapa!?" 

"Lino bin Sooman Sukipli Masdep GUA LU APAIN HA!?" 
"Jangan TARIK RAMBUT GUA hUenING CIPTAaa!!" 

"Gua ga kliatan misi misi.." Nasib orang pendek yah gini:(( 
"AW AW sIAPA IAGI nih yang NARIKK rambut Guaa!?" 
"ITEM MINGGIR, ATAU GUA PLOROTIN CELANA Lu!! 

"GUA ga keliatan, minggir Napa CAPLANG!!" 


"Yanaa-ahh tolongin Mama's Yannn, celana Mama's mau di 
plorotinn" 


"Bwahaha, kancut nya bg Kai warna pink" 
"Minggir dong Icung mau masuk" 

"Eh sepuluh, pala gua begoo!!" 

"Tae ayam" 

"Apaa!?" 

"Bukan lu Tae, gua manggil bg Taeyong" 
"Ahh kepala Huening nyangkut!!" 


"Tao lu injak sendal gua nyett ampe putus ginili!! 


"Suruh bg Suho beliin yang baru elahh susah amatt" 
"AMBILIN CELANA GUA TOLONG!!" 

"SEHUN, TANGKAP!" 

"BG Thuho, tangkap!!" 

"Apaan gila!? Apaa ini!?" 

Malah main lempar lemparan celana 

"Ihh celana nya bg Kaitem bau ujepp!!" 

"Celana gua huhu" 

"Jukiii minggirin pala lu kek!!" 

"Bantet, minggir lah! Nyempit nyempit in ae luu!!" 
"Gilaa kingkong, sendal gua anj--" 

"Jeno pala lu tong, gua ga kliatan" 

"Bisa minggiran dikit ga bg, icung ga bisa liat sumpahh" 


"Gua kasihh berliann lu semuaa, tapi bolehh minggir gaa!? 
HOLKAY Mau lewatt" 


"Minggir cedel anj--" 

"Mau berlian huhuh" 

"Apa lu nempel nempel? Minggir!!" 
"AW AW PALA GUA KE INJEK ANJ--" 
"TANGAN SIAPA INI!?" 


"WOYY SENDAL gua mana sebelah!?" 
"Tangan gua anjing Napa ada di eluuu!!" 
Hadehh 


* 
* 
* 


Semuanya pada misuh misuh, kemusuhan mereka tuh sama 
Lee Min Ho (2). 


Gimana ga kesel? Sekarang semua nya pada duduk lagi di 
ruang keluarga, padahal tadi mau nyamperin Yana. Eh, 
malah di HUSIR sama Lino. Karena apa? Ya karena berisik 
lah! 


Udah gitu Lino ngusir nya ga elite banget, tadi mereka lagi 
rebutan mau masuk ke kamar kan tuh, tiba tiba pintunya di 
tutup sama Lino, dan itu pun di banting cuk. 


Yang dirinya di Deket pintu kan jadi kejedot, dan yang di 
belakang malah ke dorong dari depan. Haha 


Padahal udah jam 01.35 pagi, tapi mereka udah niat mau 
nungguin Lino keluar kamar dan minta penjelasan sama dia 
soal Yana. 


Akhirnya Lino turun juga. Dia langsung ngacir ke dapur, 
ngambil minuman dingin dari kulkas trus ikut duduk bareng 
anak anak lain di sofa. 


"Yana kenapa?" Tanya Suga duluan, tanpa basa basi. 


Lino malah asik minum minuman nya, tanpa ngerespon 
pertanyaan Suga. 


"Eh, Maneh cerita atuh! Jangan bikin aing pesanaran!!" 
Bekyun gondok:)) 


"Penasaran bg, bukan pesanaran!" -Jeno 
"Like like aing lahhh!" 


"Yana gapapa, kalian bisa tidur dan balik ke gedung masing 
masing" kata Lino beranjak dari duduk nya. Niat mau 
ninggalin anak anak kosan. 


"No, lu mau gua bikin jadi Lino geprek ha!?" 


Lino berenti pas denger Suga ngomong gitu. Dia masih 
pengen hidup. Ga mau di keroyok sama anak anak kosan 
juga: 


Lino balik lagi, dia duduk lagi. Kali ini pake muka yang agak 
di paksa paksain. 


"Mbak gua cuma galau.." kata Lino pelan, liatin anak kosan 
satu satu. 


"Galau kenapa?" 

"Apa galau karena mikirin gua?" 

"Memble, lu ngomong lagi gua picekin pala lu!" 
"Ampun ampun" 


"Galau? Haha, Ampe sesenggukan kaya gitu? Galau karena 
apa?" -Suga 


"Dia gamon.." 


"APA!?" 


"MASDEP AING GAMON? GILA GILA" 

"Ntar nikah sama gua juga bakal lupa sama mantannya dia" 
"Seganteng apa mantan nya ha!? Ampe gamon gitu.." 

"Yg penting lebih ganteng dari lu nyett!!" 

"Emang ada yg lebih ganteng dari gua!?" 

"Adalah! Banyak! Contohnya gua!" 

"Ngimpi lu!" 

"Pasti mantannya kaya banget!!" 

"Emang ada yang lebih kaya dari gua?" 


"Neh, mulai neh, songong amat mentang mentang punya 
banyak duit!!" 


"Jelas lahh Suholkayy!" 
"Padahal dia ga perlu galau, kan ada gua disini" 
"Ba Tu De Cot BACOT!" 


"KEK GIMANA SIH MANTANNYA ITU AMPE BIKIN JODOH GUA 
GAMON HA!?" Chanyeol udah narik narik kaos nya Han. 


"Yawlahh! Mabok aku bangg!!!" -Han 
"BANG!!" 


Semua pada noleh ke Jisung, jelas lah. Jisung teriak pake 
toa, gatau toa nya dapat dari mana. Ini pagi pagi buta loh 
Sung, di demo tetangga ntar - 


"Apaan?" Tanya Bobby ngeliat Jisung heran, sambil nutup 
telinga pastinya. 


"Kebelet pipis? Boker? Apa apa?" Sambung Biay. 
"Bukan!" 

"Trus apa?" 

"Gamon itu apa?" Jisung nanya pake muka polos nya. 
Semua cuma bisa nepok jidat nya masing masing. 


"Gamon itu sejenis makanan cepat saji" kata Changbin asal 
jeplak. 


"Oh, enak ga?" 
"Uenahh bangett" sambung Hyunjin. 
Semua udah pada nahan nahan ketawa. 


"Oh, jadi Nuna galau karena ga bisa makan gamon ya? 
Emang Gamon mahal ya bg? Beliin dong, bg Suho kan 
banyak duit" 


Aku suka polosnya Jisung itu natural:) 


* 
* 
xk 


Sekarang baru jam 05 pagi tapi gue udah bangun. Sedikit 
ngerasa pening sih, mungkin karena ujan ujanan semalam. 


Hari ini matkul gue kosong, jadi bakal istirahat satu harian 
penuh: ) 


Gue langsung cuci muka, pengen nya sih langsung mandi 
tapi berhubung gue ada di gedung 1 dan pakaian gue ada 
di gedung 2, gue cuci muka aja. 


Gue lagi ngaca sekarang, rapiin rambut yang berantakan 
Karena semalam abis keramas. 


Gue turun, rencana bikin sarapan buat anak anak yang lain. 
Gue langsung ke dapur, buka kulkas dan ambil semua 
bahan bahan yang gue beli semalam. 


Karena bingung mau buat apa akhirnya gue masakin nasi 
goreng aja, gue potongin bawang merah, bawang putih, 
cabai, tomat, dan beberapa helai sayur juga. 


Bahan bahan nya emang banyak gini, soalnya kan yang 
makan sekampung. Jadi masak nya harus banyak. 


Belum lama gue di dapur, Bang Jin sama Bg Dio dateng 
nyamperin gue, mereka masih pake piyama, dan masih 
pasang muka bantal nya. Kaya nya bangun tidur langsung 
kesini, tanpa cuci muka dulu, soalnya belek mereka masih 
ada:) 


"Eh, Yana lagi masak ya? Sini kita bantuin" kata Bg Jin 
langsung nyelonong ke dapur dan diri di samping gue. 


"Mau masak apa nih?" Lanjut Bg Dio yang juga udah ambil 
alih penggorengan 


"Masak nasi goreng aja kak, bingung mau masak apa 
soalnya.." jawab gue sedikit mundur, karena Bg Dio sama Bg 
Jin yg mulai ambil alih kompor nya. 


"Ini bahan bahan nya dapat dari mana? Perasaan ga ada 
deh" Bg Jin liatin semua bahan bahan yang udah gue siapin 
di meja dekat kompor. 


"Semalam pas pulang ngampus, saya sempetin ke 
supermarket dulu buat beli bahan bahan makanan nya" 


Bg Jin ngangguk ngangguk aja, Bg Dio sibuk berkutat sama 
sosis yang lagi di potong potong sama dia. 


Jago masak:) 


"Kalian ga ngantor kak?" Tanya gue yang masih perhatiin 
mereka berdua masak. 


"Kantor gue lagi ada meeting di Jepang, Pengen nya ambil 
alih juga sih, tapi ga di kasih sama Suho" jelas Bg Jin masih 
asik sama penggorengan. Dia lagi tumis bawang. 


"Kalo gue males aja, pengen istirahat" Bg Dio jawab 
seadanya. 


Gue ngangguk ngangguk, emang bener mereka ini benalu, 
untung Bg Suho baik, mau ngasih kerja sama orang orang 
ini, ck ck.. 


"Btw, lu udh baikan Yan?" -Jin 


"Udah kok kak, sedikit.." kata gue pelan pas bilang sedikit 
nya. 


"Kalau ga enak badan, istirahat aja.." sambung Bg Dio yang 
kayanya dengar gue tadi. 


Gue ngangguk lagi, tapi tetep nontonin mereka. 
"Selamat Morning SEMUAHH!" 
"Sarapan..sarapan!!" 


"Pagii!" 


"Selamat pagi sayang!" 
"Pagi selamat Noona!!" 


Anak anak udah pada dateng, udah rapi. Ada yang pake 
seragam sekolah, ada yang pake jas atau kemeja, ada juga 
yang pake pakaian santai. 


Mereka semua langsung duduk rapi di meja makan, siap 
siap sarapan. 


Gue duduk di samping Seungmin, ga ikut sarapan, ga laper 
soalnya.. 


"Lu ga sarapan?" Tanya Suga ngeliat gue yang lagi nontonin 
mereka. 


Gue geleng geleng 


"Masakan Yana enak bgt ya, istri idaman bgt" kata Taeil di 
sela sela makannya. 


"Ini masakan gue, bukan masakan Yana" jawab Bg Dio 
kalem. 


Taeil ngelirik Dio yang masih lanjut makan. 
"Pantes ga enak" lanjut Taeil lagi. 
"Anj- tadi lu ga bilang kaya gitu" Bg Jin protes. 


"Pas tau Dio yang masak, makanannya tiba tiba ga enak" 
jawab Taeil asal. 


Yang lain pada ketawa. 

Gue juga ikut ketawa. 

Jadi ini yang mereka rasain pas ngereceh sambil makan, asik 
juga ternyata... 


"Udah selesai, berangkat kuy" Jaemin berdiri dari tempat 
duduknya. 


"Kuyy" Jisung juga berdiri, diikutin sama Boemgyu, Huening, 
Taehyun, Haechan, Soobin, Chenle, Mark, sma Renjun. 


Mereka semua lampirin tas nya di punggung, dan Dateng 
nyamperin gue. 


Mau ngapain? Gue otomatis berdiri dong. 
"Hh?" Gue masih heran. 


"Mau Salim" kata Jisung natap gue sambil ngulurin tangan 
nya. 


Huhuhu, berasa jadi emak emak:(( 


Gue ngulurin tangan gue, Jisung jabat tangan gue trus di 
taro di dahi nya, begitu juga sama yang lainnya. 


"Halah, sama kita aja ga pernah kaya gitu, pake Salim Salim 
segala" kata Suho yang protes. Padahal kan mereka juga 
Abg abg nya, tapi ga pernah di Salim kayanya:)) 


"Nuna mah bedaa, wlee" kata Jisung sambil melet melet. 


"Eh, Huening sini dulu, itu dasi sama kerah baju nya ga rapi 
ih" kata gue yang liat Huening dengan dasi yang miring dan 
kerah yang ga kelipet rapi. 


Huening jalan ke arah gue, pas dia udh berdiri di depan gue, 
gue rapiin ulang dasinya, dan bagusin kerah seragam nya. 
Gue juga sedikit sisir rambut nya yang berantakan pake 
tangan. 


"Nah, udah ganteng" kata gue senyum trus liatin dia lekat 
lekat. 


"Makasih Nuna" katanya sambil senyum. 


Jisung dateng nyamperin kita, dia ngedorong Huening 
pelan, yang di dorong pun geser sedikit. 


"Sekarang giliran Icung.." 

Uluhluh emesh emesh 

Gue lanjut rapiin seragam nya Jisung. 

Dan-- yang ada semua pada diri di belakang Jisung. Ngantri 


ceritanya, hadehh 


Gue rapiin semua nya deh, anak anak milenial ini pada 
manjaa:) 


Yang terakhir ada Jaemin. Dia mah udah rapi, tapi rambut 
nya di acak acakin lagi. Yawlahh, untung ganteng:( 


Setelah gue rapiin rambut nya yang sengaja di berantakin 
itu, dia senyum.. 


Huaa, makin mirip Dilan uwu 


"Makasih kak" kata nya pelan trus deketin muka nya ke 
muka gue. 


Eits mau ngapain inih!?!? 
Chuu- 


Di ngecup pipi gue singkat. 
Sweetdrop! 


Anak anak kos udah pada otw nerkam Jaemin, mau di 
keroyok. 


Jaemin lari duluan ke arah pintu, ga mau di masa sama anak 
anak kosan. 


"Jodoh aing!! Main sun sun ae siahh!!" Bekyun kesetanan 
Kan tuh. 


Taeyong udah ngambil gayung keramat nya, dilempar ke 
Jaemin, tapi sayang nya meleset. 


Han juga udah ambil tongkat bisbol nya, mau pukul Jaemin 
sampe mental ke Konoha katanya. 


Jisung dkk pada nyamperin gue, 
Eheh, apa ini?!?!? 


Chu- 
Chu~ 
Chu~ 
Chu~ 
Chu~ 
Chu~ 
Chu~ 


Mereka pada ngecup gua satu satu, untung ga ada yang 
kena bibir, huaaa:( 


Jisung dkk langsung pada kabur nyusulin Jaemin, takut di 
keroyok abg abg nya juga. 


"Gue juga mauupmhhhh" Bekyun yang udah mau 
nyamperin gue langsung di masukin ke karung sama Ten 
trus di lempar ke jurang. Gg 


Yang lain udah pada ngelus ngelus dada, masa iya kalah 
sama anak anak milenial? Haha.. 


"Kalian ga berangkat?" Tanya gue ke yang lainnya. 


"Lu emang ga kuliah?" -Jungkook 

"Engga, saya kosong matkul hari ini" 

"Yaudah, ayo berangkat!" -Lucas 

Semua pada ikut berdiri, anak anak kuliah semua. Ada 
Jungkook, Jimin, Taehyung, Chanu, Bobby, Jay, Jaehyun, 
Lucas, Jeno, Yoyo, Sehun, Bangchan, Woojin, sama 
Changbin. 


"Sun dulu ayo sini.." Bobby udah ancang ancang mau 
nyamperin gue. 


"Bacot ah! Pergi lu pada!!" Teriak Lino yang udah narik gue 
menjauh dari human human laknat itu. 


"Kita juga berangkat.." Chanyeol dkk ikut berdiri. 

"MAMAS kerja dulu ya SAYANG!" 

"JAGA DIRI DI RUMAH YAH, ITU DIO SUKA GIGIT!!" 

"Dadah Yana.." 

Dan berangkat lah mereka semua. Nyisain beberapa orang 
disini. Ada Lino, masih pake piyama , Bg Dio, Bg Jin, 
Jungwoo, Bg Suga, sama Bg Lay. 


"Kamu ga skolah, No?" Tanya gue ke Lino yang malah asik 
main hp. 


"Engga mbak, masih sakitt" katanya dengan muka yang so 
lemah dan tak berdaya. 


"Apa yang sakit? Coba sini" kata gue, dia berdiri dan duduk 
di samping gue. 


"Ini kenapa? Kamu berantem yah!?" Gua pelototin dia 
dengan mukanya yg memar memar. 


"Engga engga! Eh, itu si buluk Piliks semalam putus sama 
pacar nya, marah nya sama gue kan Anj--" 


Gue nepok bibir nya Lino yang robek itu. 

"Jangan asal!" Kata gue. 

Gue ambilin kota p3k, dan ngobatin luka nya Lino. 

"Jaemin juga luka, Chenle juga, Jungkook juga, kalian di 
gebukin sama Felix ha!?" Kata gue yang sadar kalo 


dikibulin. Yakali Felix yang bikin? Cuma gara gara putus? 
Dan itu juga mukulin nya sampe kaya gini.. 


Lino cuma nyengir. 


"Lain kali kalo berantam jangan bikin malu dong, berantem 
itu harus menang" kata gue masih ngobatin luka nya Lino. 


Yang lain pada liatin gue, mungkin kaget karena ngomong 
kaya gitu. 


"Jadi, kalo lawannya jago berantem? Giman tuh?" 


"Ya jangan berantem. Kalo emang ga ada peluang buat 
menang gausah berantem! Dari pada bikin luka kaya gini" 


"Yah, dari pada dibilang penakut mbak? Sereman itu lahh!" 


"Mati aja sekalian!" Kata gue agak tekan kapas nya 
kenceng. 


"AW AW !!" Lino teriak kesakitan. 


"Pelan pelan mbak! Gimana sih.." 


"Obatin sendiri nih" kata gue yang langsung lempar kapas 
Ke arah Lino dan cabut dari situ. Mau mandi:)) 


xk 
xk 
xk 


Gue udah selesai mandi, lagi di depan pintu kamar, siap 
siap mau ke gedung 1, mau nyamperin yang lain. 


Pas gue buka pintu kamar, gue di kaget kan sama human 
yang tiba tiba nongol di depan gue. 


"Apa kak?" Kata gue ngeliat Bg Lay lagi senyum senyum. 


"Gpp, gue abis ambil hp, gue pikir lu mau ke gedung 1 jadi 
bareng aja.." 


Gue ngangguk, trus keluar dari kamar. 
Gue ngunci pintu kamar nya, Bg Lay berdiri di belakang 
gue. 


Kita jalan ke gedung 1, tadi nya mau naik Vespa sih, tapi 
gue bilang ga usah. 


"Jalan aja kak biar sehat" kata gue sambil senyum. 


Bg Lay ngangguk, ikut senyum juga. 
Huaa lesung pipi nya 


"Cape ya?" 
Gue liat Bg Lay. 


"Baru jalan sebentar kok kak, masa iya langsung cape" gue 
sedikit ketawa. 


"Bukan itu, Yan.." Bg Lay keliatan serius. Dia natap gue 
dalam dalam. 


"Cape ya, karena harus ngurusin mereka tiap hari? Harus 
dengerin bacotan ga berfaedah tiap saat, haha" Bg Lay 
ketawa pelan, tapi ketawa nya sumbang. 


"Engga kok kak, malah saya senang, bisa ketawa tiap hari.." 
jawab gue seadanya. Tapi emang gue seneng kok. 


"Yan, plis jangan bikin mereka berubah lagi.." Bg Lay liatin 
gue, mukanya sendu. 


"Maksudnya?" Gue bingung dong. 


"Awalnya mereka emang kaya gini, persis kaya yang lu liat, 
Yan.." 


"Dan itu semua cuma gara gara seorang cewe.." 

"Dulu, ada cewe yang pernah ngekos disini.." 

Gue liat Bg Lay, emang iya? Siapa cewe yang mau ngekos di 
kos kosan yang isinya cowo semua? Iyasih cogan semua, 
tapi guvluk - 

"Dia mirip sama lu.." 


Apa? Mirip? Kembaran gue kah? 


"Bukan mukanya Yan, tapi sifat nya." Bg Lay senyum, 
seolah-olah bisa baca pikiran gua. 


"Dia baik, ramah, murah senyum, sabar, dan pasti.. cantik" 


Gue berusaha nyimak semua kata yang keluar dari 
mulutnya Bg Lay. 


"Mereka semua respect ke cewe itu. Siapa yang ga suka 
coba? Cewe yang udah cantik, baik, ramah, haha semua 
cowo juga pasti bakal tertarik kan?" 


Gue masih dengerin.. 


"Kita berusaha bikin cewe itu ketawa tiap hari, dengan 
semua recehan yang kita punya pastinya.. 


Cewe itu emang ketawa, nampilin senyum yang bikin semua 
nya, termasuk gue sendiri jatuh cinta.. 


Kita ga peduli apa yang orang pikir, gimana recehnya kita 
dulu itu bikin malu diri sendiri, atau bikin orang orang pada 
ilfeel, kita sama sekali ga peduli.. 


Semua nya indah, Yan. Indah banget.. 
Kita ga ngerasa perlu ngerebutin satu cewe, karena cukup 
buat dia ketawa, kita udah senang, tanpa harus memiliki.." 


Gue malah seneng di dongengin kaya gini:) 


"Tapi semuanya berubah.. 

Keceriaan yang slalu kita ciptakan seolah olah habis di 
makan waktu. Entah kami yang salah atau memang cewe itu 
yang ga pernah mau menetap. 


Semua orang tau, gaada yang kekal di dunia ini.. 


Kita coba ikhlasin, coba lepas semua hal yang berhubungan 
sama dia, kita ngelepasin semuanya.. 


Bahkan kebahagiaan yang kita punya" 


Gue ga ngerti sebenarnya, tapi ini ceritanya sad banget, 
pengen nangis.. 


"Dia pergi kak?" Tanya que pelan. 


Bg Lay ngangguk. 
"Iya, jauh.. dan ga bakal pernah balik lagi" 


Gue ngerti, gue tau dia pergi kemana.. 
Mungkin mereka emang udah terikat sama cewe itu. Bg Lay, 
dia hampir aja nangis.. 


"Anak anak berubah" lanjut Bg Lay, sesekali liat ke atas biar 
air mata nya ga jatuh. 


"Baekhyun ga sebawel dulu lagi, dia jadi pendiam.. 
Suho lebih asik di kantor dari pada di kosan. 


Jungkook sama yang lain jarang banget pulang ke kosan, 
gamau ingat ingat kenangan tentang cewe itu kayanya.. 


Suga, dia jadi sering bawa cewe ke rumah dan di jadiin 
samsak.. 


Jisung, haha dia dari dulu emang cengeng, tapi dia slalu 
nangis sendiri, tanpa suara, sampe pagi pagi pas bangun 
matanya udah bengkak aja, kangen cewe itu kayanya.. 


Kai sama Lino lagi, lu gatau seberapa bejat nya Ade lu itu 
dulu.. dia sering tauran, mabok mabokan, ahh banyak lah. 
Bg Suho pernah murka sama dia, karena kalau ada 
panggilan dari dia, Bg Suho yang bakal ke sekolah nya, dan 
ngasih uang sogokan biar Lino ga di pecat. Kalo di pecat 
kan, bokap lu pasti bakal marah besar.." 


Gue masih nyimak. Itu lah kenapa Lino jarang main 
kerumah. Dia tau sekarang. 


"Mereka berubah karena cewe itu pergi" lanjut Bg Lay. 


"Tapi gue bersyukur lu Dateng, Yan. Lu ngubah mereka lagi.. 


Ngundang keceriaan mereka lagi.. 
Makasih." Bg Lay senyum ke gue, senyum nya adem bgt. 


"Aku ga ngapa ngapain kok kak" kata gue yang sedikit 
kaget pas Bg Lay bilang makasih. 


"Haha, emang benar yah kata Lino.." 


"Lino bilang apa?" Kata gue. Ahh jangan bilang kalo Lino 
jelekk jelekin gue di depan mereka, atau ceritain aib gue, 
huhuhu:( 


"Lino sering ceritain lu ke kita, bahkan katanya pas liat cewe 
itu, dia ke inget sama lu.. 


Katanya dia sayang cewe itu kaya dia sayang kakak nya.. 


Dia sering cerita dulu, katanya lu emang baik, ramah, dan 
cantik, pertamanya sih kita ga percaya. Gimana yah, kita 
liat bentukan Lino yang anak nya blangsak kaya gitu ga 
mungkin percaya kakak nya kaya bidadari, haha 


Ternyata emang benar, lu emang kaya bidadari. Beda jauh 
sama Lino.." 


Gue ketawa, ini pipi gue merah ya? Panas bgt.. 
"Dan benar juga, kata Lino lu kurang peka.." 
"Apa?" Gue naikin alis sebelah. 

"Yan, jangan bikin semuanya berubah lagi plis.." 
"Saya masih ga ngerti kak.." 


"Gpp kalo lu ga ngerti, orang ga pekaan emang kaya gitu.. 


Tapi lu bisa janji ga?" 
"Janji apa?" 


"Janji kalo lu bakal bikin semua nya tetep kaya gini, jangan 
pernah ngerubah mereka. Jangan pernah bikin mereka balik 
ke dunia gelap mereka lagi... 


Janji kalo lu ga bakal pergi ninggalin kita, kaya yang di 
lakuin cewe itu.." 


Bg Lay mulai berkaca kaca. Gua ga kuat:( 

Bg Lay ulurin kelingking nya di depan gue. 

"Janji?" 

Gua angkat kelingking gue juga, trus ngangguk mantep. 
"Janji!" Kata gue nyambut kelingking Bg Lay hangat sambil 


senyum lebar ke dia. Walaupun gue masih ga ngerti.. tapi ini 
emang jawaban paling baik kan? Iyain aja.. 


3160 kata.. 


Tertanda jodohnya Lee Felix 
_ Yolasivn 
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Gue sama Bg Lay langsung masuk ke gedung 1. Yang lain 
lagi pada seliweran di karpet. 


Gue sama Bg Lay ikut nimbrung dah tu, di sana ada Bg 
Suga, Bg Jin, Bg Dio sama Jungwoo. Minho kemana? 


Yang lain pada benerin tidurnya dan duduk bagus karena 
liat kita Dateng. 


"Minho kemana kak?" Tanya gue yang udah gabung. 
"Keluar bentar katanya" jawab Bg Dio trus lanjut main hp. 
"Kemana?" 

"Gatau, dia ga ngasih tau" -Jin 


Ini nih, Lee Min Ho bin Sooman Sukipli, katanya sakit 
makanya ga bisa sekolah, tau taunya pergi main juga - 


Itu anak sama bapak nya sama aja.. 


Itulah kenapa bapak Sooman mau narok Lino ngekos, cape 
dia tuh ngadepin anak lucknut modelan Lino. 


"Bg, gue pergi dulu ya" kata Jungwoo tiba tiba trus bangkit 
berdiri sambil masukin hp nya ke saku celana. 


"Kemana lu?" -Dio 

"Kemana lagi kalo bukan ngapel yekan Woo?" -Lay 
Jungwoo ketawa pelan. 

"Ngapelin cewe yang mana nih?" -Jin 

"Yah pacar gue lah!" -Jungwoo 

"Kan ada banyak Woo" Bg Jin ketawa. 

"Cuma satu, Bg. Jihyo doang" -Jungwoo 


"Haha, trus yang lain itu apa?" Bg Suga naikin alis nya 
sebelah. 


"Yang lain apanya?" Jungwoo ikut naikin alisnya sebelah. 


"Udah udah, lu pergi aja gih. Selamat ngapel Ade Jungwoo!" 
Teriak Bg Lay sambil ketawa ketawa. 


Yang lain juga pada ikut ketawa. Gue nyimak aja. 
Jungwoo ngangguk trus pergi ninggalin kita. 
Jungwoo, dia tipikal cowo pendiam, kayanya.. 


Dari semua ank kosan, gue ga Deket sama Jungwoo doang. 
Cuma dia.. 


Jungwoo jarang, Bahkan ga pernah ngebacot, sepanjang 
yang gue ketahui ya.. 


Jungwoo ga pernah ngeceng cengin gue kaya anak anak 
yang lain. Dia juga ga pernah nyapa gue, senyumin gue aja 
ga pernah. 


Kita pernah eye contact sih, tapi ga lama, dia langsung 
palingin mukanya dia. Dia ga pernah ikut dalam obrolan 
kalo ada gue. Alasan nya karena ga tau ngebacot, atau 
memang bodo amatan, tapi dia emang ga pernah ikut 
ngobrol. 


Gue juga pernah senyumin dia, tapi.. 
Ga dibalas dong, malah di cuekin:( 


Gue jarang denger dia ngomong, terakhir kali pas.. 
Ha, iya pas perkenalan waktu itu, waktu dia nyebutin 
namanya. Cuma itu doang hh. 


Baru kali ini denger dia ngomong lebih dari lima kata.. 


Mungkin dia ga terlalu gaul gitu orang nya, tertutup, sama 
orang asing. Atau mungkin.. 

Dia emang ga suka sama gue? 

Ah gatau.. 


Pengen ngajak ngobrol sih, tapi gimana ya.. gue takut di 
kacangin gitu, kan sakit bor:(( 


Jungwoo huaaa aghu jatuh cinta #Author 


KKK 


Gue ikut main hp juga. Sebenarnya hp gue tuh ga rame, 
cuma ya gimana, gatau mau ngapain lagi gue nya. 


Kita udah mentengin hp berjam jam, sekarang udah jam 05 
lewat. Yang lain juga belum pada pulang. 


"Kok yang lain belum pada pulang ya kak?" Tanya gue yang 
sebenernya udah bosen gini gini terus. 


"Pulang malam, Yan. Biasalah, pegawai paksaan" jawab Bg 
Dio masih tetep asik sama hp nya. 


Gue tau maksud bg Dio, pegawai paksaan itu kaya Chanyeol 
dkk lah, mereka cuma numpang kerja doang di kantor nya 
Bg Suho, sebenarnya sih ga ngapa ngapain ya, mereka 
cuma takut di katain pengangguran aja. Kadang Bg Suho 
sampe ga ijinin mereka pulang cepet, karena kerjaan 
mereka di kantor yah nongki nongki doang. 


Kasian loh yg udah lamar kerja di kantor nya Bg Suho tapi di 
tolak karena ga Nerima pegawai lagi. Padahal mah pegawai 
pegawai nya kaga ada yg becus. 


Kasian sama Bg Suho jadinya. Kalau tiba tiba bangkrut 
gimana tuh? Tiba tiba jadi miskin? Mau makan apa anak 
anak kosan? Secara kan yg sering belanjain ank ank kosan 
kan Bg Suho. 


Tapi itu kan ank ank yg ngantor. Nah, anak anak milenial 
nya mana? Ga mungkin lah pulang malem dari sekolah. Ini 
Indonesia, bukan Korea yang ada les malem nya. Lagian kalo 
ada pun, modelan kaya mereka ga mungkin mau ikutan les 
kaya begituan. 


"Kalau anak anak yg sekolah? Pada pulang mlm juga ya 
kak?" Tanya gue. 


"Biasanya sih iya.." jawab Bg Lay sambil liat gue. 


"Tenang aja, mereka udah biasa pulang mim.. gausah 
khawatir" lanjut Bg Lay. 


Gue ngangguk ngangguk. Ngapain mereka di sekolah 
sampe mim? Ahh, mungkin main dulu, atau memang ada les 
malem. 


"Yaudah, saya buat makan malam aja ya kak" kata gue 
bangkit dari posisi gue duduk. 


Gue pikir semua bakal tetep asik sama hp nya dan ngebiarin 
gue pergi. Ternyata.. 


"Ayo, gue bantuin.." Bg Jin juga bangkit berdiri. 
"Gue juga.." Bg Suga ngelanjut. 


"Jangan jangan! Bisa kebakaran ntar dapur kita kalau Suga 
ikut masak" kata Bg Dio yang juga udah berdiri. 


"Apaan bgt lu!" Suga udah pasang muka ga nyelo siap siap 
mau selepett kepalanya Bg Dio. 


Gue ketawa liat mereka yang gelut dulu dan langsung 
ngikut ke dapur. 


"Bikin apa ya kak?" Tanya gue sambil merhatiin isi kulkas. 
"Apa aja" saut Bg Suga. 


"Spaghetti mau ga? Omelette? Atau capcai aja?" Tanya gue, 
sekalian obrak abrik kulkas. 


"Semuanya aja" jawab Bg Lay girang dari sebrang meja 
dekat kompor. Dia udah siapin tempat buat nontonin kita 
masak:) 


"Enak nya elu, cuma nonton doang" -Dio 
"Apaan? Gue bantu doa ya!" -Lay 
"Iyain org ganteng ngalah" -Dio 


xk 
xk 
xk 


Pintu depan gedung 1 terbuka, nampilin Chanyeol, Kai, 
Suho, Kris, Tao, Luhan, Sehun, Chen, Baekhyun, sama 
Xiumin. Iya, semuanya anak anak Eksoh. 


Baru aja mereka pada masuk, June, Seungmin, Deka, Jay, 
sama Chanu, nyusul di belakang. 


Gue yang ngeliat mereka pada berpulangan pun refleks 
berdiri. Tadi lagi rebahan di sofa:) 


Gue liatin mereka yang udah jalan rombongan kaya anak 
esema yang mau tauran. Muka pada lecek + cape semua, 
wajar lah ya, main-- eh, ngantor dan ngampus itu cape:)) 


Ga lupa nyapa nyapa dulu, mereka langsung tepar gitu di 
karpet. Cape banget kaya nya.. 


"Gue nyampe duluan uhuyy sedidaw didaww! Di traktir Jeno 
yeee" triak Lucas langsung masuk ke rumah sambil lari 
larian, ada Jeno juga di belakang nya lagi ngejar Lucas. 


"Gila ih, lu curang! Masa iya gue di dorong gitu, ampe 
masuk selokan lagi, untung kaga modar!" Teriak Jeno yang 


udah nyusulin Lucas masuk ke rumah. 


"BERISIK MAMAT! GATAU GUA CAPE APA!?" Teriak Tao 
sekalian ngelempar sepatunya ke Jeno sama Lucas, 
untungnya meleset. 


Taeyong masuk, di susul sama Ten, Johnny, Taeil, Winwin, 
Yuta, sma Doyoung. 


"Lucas gila, dompet lu jatoh di jalan geblek! Untung gue liat, 
kalo ga dah ilang ni dompet yg isinya lima rebuan doang" 
teriak Winwin ngelempar dompet ke arah Lucas, dan 
ditangkap sama Lucas nya. 


"Hehe, makasih udah diambilin.. 
Tapi gausah nyebar aib gitu dong, ketara bgt gue nya 
miskin -" -Lucas 


Mereka pada ngakak. 
"MINGGIR, AYEN MAU MASUK!" 


Mata kita semua langsung noleh ke arah pintu, di sana ada 
Jeongin yang lagi di tarik tarik sama Bangchan dan Han. 


"AYEN MAU KASIH TAU NUNA POKOK NYA!!" Jeongin coba 
lepasin dirinya dari Bangchan sama Han, dia lari kesetanan 
masuk ke dalam rumah dan di kejar sama Bangchan & Han. 


Bangchan berhasil nangkep baju nya Jeongin, dia narik 
kerah nya Jeongin sampe Jeongin nya susah gerak. 


"Mau kasih tau Nuna huaa" Jeongin nya udah mewek karena 
sekarang lagi di seret sama Bangchan. 


"Diem lu bangsul, ember bocor amat!!" Kata Han sambil 
bekap mulut nya Jeongin. 


Gue yang liat adegan aneh ini cuma bisa ngerutin dahi 
bingung. Gimana engga? Jeongin di geret kaya ayam gitu, 
mulut nya di bekap biar ga teriak, muka nya Jeongin udah 
merah, kalo modar gimana? 


"Chan, itu Jeongin nya kenapa di gituin? Kalau mati 
gimana?" Kata gue yang udah bergidik ngeri liat Jeongin yg 
kelelep ga bisa napas. 


"Biarin aja kak, mati juga gapapa, kita kekurangan satu 
makhluk berisik di bumi ini" kata Bangchan masih dengan 
posisi yang sama. 


"Lepas ah, kasian dia" kata gue lagi. 


Bangchan cuma diem, antara pengen nurutin gue, tapi ga 
suka liat Jeongin bebas gitu aja. Dia ngelepas tautan 
tangannya dari kerah Jeongin, gitu juga Han yang udah 
ngelepas tangan nya. 


"Jangan kas---" 
"Huaaa, Noonaa huaa" 


Baru aja Bangchan mau ngomong sama Jeongin, Jeongin 
nya udah nangis sambil lari ke arah gue. 


Jeongin langsung meluk gue possesive. Gue yg di peluk 
cuma bengong melongo. Kaget lah nih anak main sembur 
aja. 


"Kenapa Yen?" Tanya gue sambil elus elus punggung nya 
Jeongin lembut. 


Yang lain udah pada komat Kamit baca mantra buat Jeongin 
biar tuh anak mati ketelen bumi. 


"Nuna.." Jeongin ngelepas pelukannya. Dia mau ngomong, 
tapi ngelirik Bangchan sama Han dulu. Yang dilirik lagi kode 
kode ke Jeongin. 


"Bego bego, jangan di kasih tau bego ahh tolol lu ayenn!" 
Kata Bangchan teriak tapi suaranya di tahan gitu. Dia kaya 
teriak tapi suaranya di tahan biar ga kedengaran, kaya gitu.. 
tau ahh bingung jelasinnya. Intinya, kaya gitu.. 


"Bisa diem aja Chan? Saya mau denger Jeongin dulu" kata 
gue flat, yg di bilang cuma manyun manyun ga jelas. 


"Bg Juki sama yg lain lagi pada tawuran Nuna.." kata Jeongin 
akhirnya. 


Semua anak kosan udah pada ngelus dada. Sabar mereka 
tuh punya maknae laknat kaya Jeongin. 


Kos kosan Guvluk 
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Setelah lama berdebat sama anak anak kosan akhirnya gue 
udah ada di dalam mobil, lagi di jalan mau ke sekolah nya 
anak anak, soalnya kata Jisung mereka tauran nya di 
sekolah. 


Gue keluar dari mobil, mau masuk ke pekarangan sekolah 
yang udah gelap. Gerbang sekolah juga ga dikunci, kenapa 
kaya gitu ya? Bukan nya setiap sekolah punya satpam yang 
ngunci gerbang kalau kalau jam sekolah udah selesai? 


Belum lama gue jalan masuk, takut takut gitu kan udah 
gelap gini. Kalau cerita cerita dulu yah, sekolah itu ada yang 
dulu nya bekas rumah sakit, ada juga kata nya kuburan 
yang di timpa gitu, kan serem. 


Brakk 


Mata gue melotot ke arah lapangan di depan, ada suara 
benda di banting gitu. Tanpa aba aba gue langsung jalan 
kesana. 


"Bukannya cewe lo tuh yang gatel ke gue?" 
"Gatel apaan, lo yang terlalu caper!" 


"Heh heh apaan ini tangan lo, gausah dorong dorong abang 
gue dong!" 


Gue ngintipin dah tu lapangan dari balik tembok kelas, tadi 
hampir aja mau nyusulin, tapi ga jadi. 

Gue liat ada rame rame disitu. Ada anak anak kosan juga, 
kaya Jungkook, Jimin, Taehyung, Jaemin, Boemgyu, Soobin, 
Mark, Huening, sama anak bocah yang lainnya. 


Jungkook kaya natap sengit ke lawan nya gitu, gatau siapa 
soalnya dia belakangin gue. 


"Cewe nya di jaga dong mas" Mark ketawa renyah, natap 
cowo yang belakangin gue remeh. 


Kaya nya bukan tauran gitu deh, cuma adu bacot doang 
soalnya kaga ngapa ngapain. 


"Mulut lo tuh dijaga!" 


"Heh, gausah ngegas gitu dong bg, mulut bg Mark suka di 
jagain kok" saut Huening yang berdiri di samping Jaemin. 


"Makanya pilih cewe tuh yang bagusan dikit, orang kaya 
Jihyo di pacarin" balas Jungkook tajam. 


Gue kerutin alis ga sadar, merasa familiar sama nama yang 
di sebut sama Jungkook. 


Lagian ini kenapa coba Jungkook dkk ada di sekolah nya 
Jaemin dkk? Bukannya pulang ke kosan malah mampir ke 
sekolah an orang buat ngajak tubir. Heran. 


"Mulut lo yah!" Cowo itu maju selangkah, narik kerah baju 
nya Jungkook bikin yang ditarik agak terseok ngangkat 
badannya. 


"Heh heh" yang lain pada narikin cowo itu maksa biar 
ngelepasin Jungkook, tapi tetap aja dia ga mau. 


Gue jalan ke arah mereka, ga lupa masang muka murka biar 
mereka nya takut gitu, tapi jatuh ke absurd gitu muka gue 
jadi nya. Iya lah, mata sipit gini dipaksa melotot kan 
adfkdkhjl.. 


"Lagi pada ngapain nih, ikutan dong?" seru gue kenceng, 
masih nyantai aja. 


Semua nya pada noleh, termasuk cowo yang narik kerah 
baju nya Jungkook, tapi ga ngelepasin tarikannya. 


Seketika gue melotot. 


"Yana?" lirih cowo itu ga sadar lepasin tangan nya dari kerah 
nya Jungkook. 


Gue udah manyun aja, nyesel gue dateng kesini terus 
ketemu sama Minh-- mantan. 


"Kak Yana ngapain disini?" tanya Jaemin udah was was 
ngeliat gue. Lucu hehe. 


"Seharusnya saya yang nanya, kalian ngapain disini? 
Bukannya langsung pulang" jawab gue galak, bodo amat 
sama si mantan yang udah terheran heran. 


"Ini mau pulang kok Yan" balas Jimin di sebrang sana, gue 
cuma mendengus kesel. 


"Trus kamu, ngapain narik narik baju nya Jungkook!?" tanya 
gue nyalang ke Minh-- mantan. 


"Yan, ngapain disini?" dianya malah nanya balik, kan kesel. 


"Eh, lu kenal sama kak Yana? Kenal dari mana?" Soobin ikut 
ngomong. 


Gue ga gubris dia lagi, udah lah cukup agu tydac kuat 
again:( 


"Ayo pulang!" ajak gue, mau langsung pergi aja dari situ. 


"Yan, aku mau ngomong" lirih Min- ah salah mulu sih gue, 
Mantan! Iya mantan. 


"Gaada yang perlu diomongin" jawab gue datar kek triplek. 


"Plis" katanya lagi, kali ini pake muka melas melas kyutt ah 
tyda! Aku beneran ga kuat “lambaikan tangan ke kamera. 
Gg 


Gue kaget pas ngerasain tangan gue di pegang sama si 
mantan. Jujur gue kangen skinship gini sama dia. 


"Heh heh pake pegang pegang, lepasin tangan nuna!" 
Huening udah heboh narik gue, kaya takut kehilangan ea:) 


"Kalian siapa nya Yana?" tanya mantan naikin alis nya ga 
suka. 


"Pacar gue!" 

"Calon istri" 

"Jodoh kuu" 

"Nuna nya wening!" 
Gue nepok jidat. 


"Udah, ayo pulang!" teriak gue lagi, tapi lagi lagi ditahan 
sama si mantan. 


Yaelah aneh ga sih Minhyun nya di panggil si mantan gitu? 
Lebay Yan sumpahh- pacar nya Minhyuni Bukan Jihyo, 
miripannya iya wkwk) 


"Yan, aku cuma mau jelasin semuanya" kata dia pelan. 


Jungkook dkk udah kelabakan, mana si dia masang muka 
mesem gitu, kan kasihan:' ( 


"Apaan neh, ngomong pake aku kamu-an! Minggir minggir, 
jangan ganggu cewe gue!" seru Jungkook langsung narik 
gue ke pelukan dia. Ututu- ////< 


"Cewe lu?" 


"Iya, mau apa lu? Mau gatelin cewe gue ha? Urusin dah tuh 
cewe lu, gausah gangguin cewe orang!" 


Jungkook lepasing gue dari pelukan nya, megang tangan 
gue erat langsung di tarik pergi sama dia. 


Berasa kaya park shin hye di pilem the heirs ga sih que 
nyaa: \\\< 


Yang lain udah pada ngekor. Ninggalin mantan en de geng 
nya di lapangan sekolah. 


xk 
xk 
xk 


Kita udah nyampe di kosan, tapi mereka mereka ini kaya 
nya gaada niat buat masuk kosan. 


"Hm, semua pada di dalam ya kak?" tanya Mark yang udah 
nyempil di samping gue. 


Gue ngangguk aja, udah ancang ancang raih knop pintu eh 
malah di cegat sama Jungkook. 


"Doa dulu kali yah, biar ga kena murka Hyung-deul yang 
ada di dalam" lirih nya pelan, lebih mirip bebisik sih. 


Heran sama nih kelinci raksasa. Tadi aja mukanya sangar 
ngadepin Minhyun, mana pake senyum devil lagi. Sekarang 
malah ciut pas udah nyampe kosan “nepok jidat. 


"Udah kaya mau makan aja" jawab gue masih mau bukain 
pintu nya. 


"Tunggu bentar deh Nun, napas dulu Huening nya, ya?" kali 
ini Huening yang nahan gue. 


Napas deh napas, hirup tuh oksigen sepuasnya sebelum di 
murka sama anak kosan lain. Kali aja ntar ga sempet napas 
yekan. 


"Yaudah, napas aja" kata gue akhirnya, kasihan sih. 


Keliatan semuanya pada takut di amuk sama abang abang 
nya. Apalagi Bg Suho tuh, mukanya aja adem pas senyum 
ke gue, tau tau bisa sangar juga ke ade ade nya. 


Jimin udah kepalin tangan nya kuat, diikutin sama Taehyung 
yang komat kamit, berdoa kaya nya. 


"Mudah mudahan udah pada tidur, aminn" kata Jungkook 
lagi. 


"Aminn" kata semuanya serempak. 
Gue cuma bisa geleng geleng - 
Krieet 


Pintu nya kebuka, dan nampilin Suho dkk yang berdiri baru 
aja buka pintu, ga lupa alis yang diangkat sebelah. 


"Ngapain pulang? Ga nginep aja di sekolahan?" kata nya ga 
nyelo, wah yang lain dah pada pegangan sama gue. 


"Ehem, di marahin nya di dalem aja ya kak, udah malem ini" 
malah gue yang ngejawab. 


Muka nya bg suho berubah drastis, dari yang tadi nya galak 
kek singa, sekarang malah senyum manis ke gue. Astaga. 


Gue masuk aja kan, diikutin sama anak anak yang lain. Tapi 
masih aja nempel nya ke gue. 


Padahal gue udah ngantuk nih ya, tapi harus mampir dulu 
ke sofa buat liat sidang nya mereka, takutnya kan Bg Suho 
main tangan. Kan ga asik. 


"Jadi gimana? Siapa yang menang?" tanya Bg Suga akhir 
nya. Gue ngelirik yang lain pada mesem mesem. 


"Ga sempet berantem nya Bg, kak Yana keburu dateng" 
jawab Mark watados. 


Gila sih. Jadi kalau aja gue ga dateng, dah pada babak belur 
nih bocah. 


"Gausah ngejawab!" -Suho 

"Kalian itu bisa ga gausah bikin ulah sehari aja!? Cape gue 
denger Jisung ngadu mulu!" kali ini Bg Xiumin yang 
ngamuk, wah baby face nya ilang. 

"Orang ngomong tuh dijawab!" -Suho 


Emang ya bener kata orang, holkay mah bebas - 


Tadi aja katanya gausah ngejawab, sekarang malah disuruh 
jawab, mau nya kamu tuh apasih ha? Wkwk 


"Tapi tad--" -Jaemin 
"Gausah jawab jawab!" -Suho 
Terserah mu lah mas, pyusing aqoh tuh:' ( 


"Yaudah, kalian tidur aja gih kan besok sekolah" gue 
akhirnya menyudahi sidang yang kemarok ini. 


Anak anak udah pada ngelus dada, ngucap makasih dalam 
hati kek nya, soalnya pada senyum pedo gitu ke gue. Ih geli. 


Setelah semua bocah (read: anak sekolahan) pada pulang 
ke gedung nya masing masing gue akhirnya nanya. 


"Lino mana kak? Kok ga keliatan?" 


Disini lah semuanya pada kicep. Gue juga ga liat Jungwoo 
disini, apa mereka pergi bareng? Tapi selama ini gue ga 


pernah liat mereka ngobrol, ga deket juga gimana bisa pergi 
nya bareng? 


"Umm, gatau Yan. Kamu juga balik gih, besok ga kuliah 
emang?" kata bg Suho, ngusir. 


Gue ngokein(?) aja, akhirnya pergi bareng sama Bg Lay dkk 
(ank" ged 2) 


Udah mau buka pintu, eh gue liat motornya Lino yang baru 
aja masuk ke pekarangan. 


Dia buka helm nya dia, trus jalan ke arah pintu. Mungkin ga 
sadar kalau gue lagi berdiri disini, soalnya pas nyampe dia 
langsung kaya kaget gitu. 


Gue natap dia tajam, dia nya cuma nunduk nunduk nutupin 
luka luka yang ada di muka nya dia. Darah darah nya udah 
pada ngering, jadi kerak gitu. 


"Abis berantem lagi? Ga puas sama luka yang sebelum 
nya?" tanya gue tajam, dianya cuma garuk garuk kepala. 


Sabar Yan.. 


"Kaya nya saya emang ga dihargain yah disini. Seharusnya 
emang saya nolak aja tinggal disini, gamau tinggal sama 
orang orang bengal kaya kalian" bener ini dari lubuk hati 
yang terdalam. 


Oecewa dakuhh: ( 
Belum sempet Lino ngomong, gue udah keburu potong.. 
"Besok Aku telfon papa, biar di jemput. Ga sudi tinggal sama 


kalian" kata gue akhirnya melipir pergi, ga lupa nyenggol 
bahu nya Lino. 


Gatau dah reaksi yang lain pada gimana, gue lari kerumah 
nya Kak Hwasa. Soalnya kalau que lari ke kosan kan bakal 
ketemu mereka lagi. 


Lagian kalau gue lari nya ke rumah kak Hwasa, mereka 
gaada yang berani ngejar, kan mereka pada takut sama kak 
Hwasa, wkwk. 


aaa 


Makin kesini makin males up, wkwk. 
Plis, jangan cuma jadi ghostie readers, aku butuh 
support kalian:') 
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Semua penghuni kosan lagi ngumpul di gedung 1. Udah 
sejaman mereka mikir setelah di bentak sama Suho tadi. 


"MAKANYA KALIAN MIKIR CARA SUPAYA YANA GA PULANG! 
BUKAN MALAH RIBUT!!!" 


Semua langsung pada kicep kalau udah Suho yang teriak 
Kaya tadi. 


Drrt.. 
Drrt.. 


Semua mata nengok ke hp yang berdering di meja, nangkap 
hp yang sedikit bergeser karena getaran. 


Lino langsung gercep raih hp nya, bacain nama si 
pemanggil telepon di dalam hati nya. 


Hati nya mencelos pas liat nama nya, Bukan bokap gue is 
calling.. 


"Siapa?" tanya Suga kepo pas nangkap ekspresi kaget nya 
Lino pas liat layar hp nya. 


"Ekhem," bukannya ngejawab pertanyaan Suga, Lino malah 
ngusap layar hp nya, jawab panggilan nya. 


"H-halo pa" lirih Lino setelah naruh hp nya di samping 
telinga kanan nya. 


Seketika mereka semua merinding dengar Lino nyapa si 
penelpon tadi, mereka takut sekarang. 


"B-bukan gitu pa, a-aku" 


Lino udah masang muka sadiy nya, anak kosan makin 
merinding di buat. 


"Terserah papa aja, itu keputusan papa" jawab Lino lagi, kali 
ini Jisung en Huening ga bisa nahan buat ga nangis. 


"Aku juga ga bisa ngapa ngapain kan Pa? Terserah papa aja 
deh" Lino letoy. 


"Iya" 

Lino akhirin panggilan itu akhirnya, mukanya yang sedih 
makin sedih, bahkan sekarang badannya udah melorot dari 
sofa mau pergi dari situ. 


"Kenapa No?" tanya mereka pada kepo, tapi udah masang 
muka sadly duluan. 


"Itu bokap gue.." lirih Lino masih jalan gontai ninggalin anak 
kosan. 


"Iya tau, hey jangan pergi dulu dong! Om Sooman bilang 
apa?" teriak Changbing kesel bikin Lino berhenti trus noleh 
ke mereka. 


"Gue mau ke gedung 2, ke kamar mbak gue. Mau beresin 
barang barang nya" lirih Lino lagi, langsung cus dari sana. 


Anak anak udah pada tegang, ngejar Lino luntang lantung 
padahal anak nya belom jauh. 


"Eit eit, masa iya Yana mau pulang, jangan gitu lah!" Kai 
ngalangin Lino pake tangan nya, nahan supaya itu bocah ga 
jalan lagi. 


"Mau gimana lagi, udah keputusan bulat dari bokap gue" 
jawab Lino ga semangat sama sekali, kea ga ada gairah 
hidup. 


"Aish, kok gini sih! Lu sih No, pake kabur kaburan, Yana 
ngambek kan!" serca Hyunjin kesel liat Lino. 


"Kok malah gue? Bukannya kalian juga ya? Mbak Yana 
sampe jemput kesekolah karena tauran!" balas Lino 
sekarang melotot ke Hyunjin yang manyun manyunin bibir 
dowernya. 


"Kok kita! Mulanya kan kak Yana udah ga masalah lagi, tapi 
karena liat lu pulang dia marah!" -Jaemin 


"Muka lu kea keset welkom sih, Yana keselkan liat nya!" - 
Jungkook 


"Sialan!" desis Lino ga terima dikatain sama anak anak. 


"Paling engga bujuk om sooman biar ga bawa Yana pulang" - 
Suho 


"Gabisa bg, lu tau bokap gue kek gimana. Heran kenapa gue 
punya bapak kek begitu" ini lagi Bapak ndiri di hujat. Fyi. 


"Ga heran lah, Om sooman kek begitu, anak nya kek begini, 
klop banget mah!" -Han 


"Minta dijejelin swallow gue lu?" 


"Tapi emang bener loh No, gue juga setuju ama si tonggos. 
Tapi kenapa gitu lu punya kakak kek bidadari kayangan? 
Aneh ga sih" sambung Lucas terheran heran. 


Lino mendecih,"Mending kalian biarin gue pergi, Mbak Yana 
bakal kesini buat ngambil barang barang nya", katanya 
lama lama sebel juga di kerumunin kek gini udah kaya tahu- 
tempe dikantin sekolah. 


"Engga engga, kita ga stuju Yana go out dari sini. What 
hepen sih, ga happy ya kak Yana tinggal in here?" Mark 
menambahi. 


Semua udah pada kicep denger celotehan bule abal abal 
yang sekarang megang dada dramatis kek di pilem koriyah. 


"Bahasa lu belibet bat dah, lebih belibet dari bahasa alien 
nya Sehun" Jihop menimpali. 


"Ngapa bawa bawa gue thih!?" -Thehun 


Drrt.. 
Drrtt.. 


Lino nengok ke hp nya, nerima panggilan dari orabg yang 
sama lagi. 


"Ini mau beres beres pa" lirih Lino cuek, mukanya udah 
ketekuk pas banget kek keset welkam. 


"Iya iya, nanti aku kabarin lagi" 
"Ngapain? Gausah, biar aku aja" 
"Yaudah yaudah, terserah papa deh" 


Lino hembusin nafas nya pasrah, ngeliat anak anak kosan 
yang juga liat dia dengan pandangan horor. 


"Bentar lagi bokap gue dateng mau jemput, siap siap deh 
buat pesta perpisahan nya" Lino bergegas pergi, ga mau 
denger ocehan unfaedah anak anak kosan lagi. 


Tanpa babibu mereka teriak ga terima sama apa yang di 
bilang sama Lino barusan, yang di teriakin cuma bisa ngelus 
dada sabar, ga lupa tutup telinga juga. 


xk 
xk 
xk 


Lee Sooman udah nyampe di kosan dari 5 menit yang lalu. 
Mereka lagi duduk di sofa-- di gedung 1. 


"Hm, o-om" anak anak udah pada keringat dingin. Perlu 
diingatlan lagi kalau yang ada di depan mereka ini 
LeeSooman, manusia dari awal peradaban-- eh, ga setua itu 
sih. Tapi mukanya cukup meyakinkan kalau dia itu tua, 
wkwk. 


Gaada yang berani ngomong kalau udah ada Sooman nya 
langsung begini, mereka semua takut di husir dari kosan 
juga kena ceramahan nya. 


Baru buka mulut aja, Suho udah merinding pengen nutup 
mulut lagi. 


"Apa?" tuh kan, aura nya ga sedap. 
"Hm, a-anu" 
"Anu kamu kenapa?" 


"B-bukan, aduhh" Suho udah garuk garuk kepala bingung 
harus ngomong apa. 


Pake bawa bawa anu segala lagi, emang anu tuh apa??-_ 


"Kalian pada tegang banget kaya di sidang aja, Mark ambilin 
saya minum dong masa iya tamu ga dikasih minum" 


"Eh, i-iya om" Mark langsung bergegas pergi ambilin minum, 
takut di amuk Sooman dia. 


"Mana si Minho kok lama banget" Sooman kipas kipasin 
tangan nya di depan muka, suhu ruangan ini mendadak 
naik beberapa derajat. 


"Nyalain ac nya dong" 


"Oh, b-bentar om" Lucas segera nyari remot ac, kenapa pas 
lagi dibutuhkan remotnya pake acara ngilang segala. 


"Ini uncle, let's di minum" Mark naruh nampan berisi jus 
jeruk segar di atas meja di depan Sooman. Sedikit bungkuk 
biar sopan. 


"Oh, tengkyu" 


Selang beberapa menit, pintu gedung 1 di buka, Yana 
masuk kedalam gedung langsung cus keruang kumpul. 


Semua udah pada was was, liat Yana yang tiba tiba dateng 
udah rapi pake banget, langsung duduk di samping bapak 
nya. 


"Wah, papa udah lama nyampe nya?" tanya Yana buru buru 
ngerangkul bapak nya, jelas banget kalau dia kangen sama 
laki laki itu. 


"Belum lama sih, gimana kamu? Ena ga tinggal disini? 
Nyaman ga? Mereka ga ngapa ngapain kamu kan?" ini anak 
sama bapak sama aja, mirip kek wartawan suka banget 
nanya nanya. 


"E-eh, baik kok. Aku seneng disini kok pa, tapi senengan di 
rumah kak Hwasa sih hehe, enak banget di sana, adem" 
Yana ketawa canggung, ntah apa yang harus dia jawab lagi. 


"Oh, ini Lino lama banget coba kamu panggil" 


"Bentar lagi juga dateng pa, lagi beres beres paling" jawab 
Yana, dia beralih ngegandeng lengan bapaknya. 


"Nah itu dia" 


Semuanya noleh ke arah Yana nunjuk. Lee Min Ho dateng 
dengan koper hitam yang di seret pelan, mukaya lemes 
banget kek ga dikasih makin setaun. 


"Udah siap, ayo berangkat!" Sooman langsung berdiri 
semangat, pas liat Lino dengan muka sadly nya udah berdiri 
di depan mereka. 


"P-pa tunggu d-dulu dong!" Yana nahan tangan Sooman, 
ngeliat anak kosan satu satu. 


Semuanya udah pada manyun, mata mereka udah berkaca 
kaca ga tega ngelepas Yana pergi gitu aja. Tapi mau gimana 


lagi, itu semua Sooman yang nentuin. 


"Aku mau p-peluk Lino dulu" sergah Yana langsung jalan 
kerah adek kesayangannya itu. 


Lino ga sanggup lagi, air mata nya jatuh seketika. Mereka 
pelukan, pelukan yang kerasa asing karena memang mereka 
ga pernah pelukan selama dan seerat ini. 


"Mbak, aku ga mau jauh dari mbak lagi! Mbak hiks aku ga 
mau jauh dari mbak" Lino nangis sesenggukan di pelukan 
Yana, Yana ngusap punggung Lino lembut. 


Anak kosan juga pada ikut nangis, apalagi Jisung sama 
Huening, mereka lagi nahan nahan biar ga mewek kenceng. 


"Mbak, bujuk papa dong, aku ga mau jauh hiks" lirih Lino 
lagi, mukanya udah basah dibanjiri airmata. 


Hidung nya Lino juga udah merah. Baru kali ini liat Lino 
cengeng kek gini, apalagi sama Yana. 


"Kamu jagan nangis dong, kan aku ga enak" Yana mencoba 
kuat, tapi tetap aja dia ga bisa nahan airmata nya lagi. 


Akhirnya pelukan mereka berakhir, Lino ngusap pipi Yana 
lembut, berusaha ngelap airmata Yana tapi airmata nya juga 
ga bisa berenti. 


"Kalian kok jadi drama gini?" ini Sooman yang cuma liat 
kedua anak nya nangis nangis ga jelas. Pas banget kaya 
drama korea. 


"Pa, aku ga mau jauh dari Kak Yana!" Lagi lagi Lino protes, 
tapi tetap aja ga bisa ngubah keputusan Sooman. 


"Huening juga pengen peluk nuna huaa" Huening ga tahan 
lagi, dia langsung berhambur ke arah Yana. 


Diikutin sama yang lain, Yana sekarang udah di kerubungin 
sama anak anak kosan, mereka meluk Yana ganti gantian. 
Ga peduliin Sooman sama Lino yang mandang mereka 
dengan muka sedatar mungkin. Malah makin drama - 


"T-tunggu dulu, ini kenapa jadi peluk pelukan yah?" Yana 
naikin alis nya heran, liatin mereka satu persatu. 


"Pelukan terakhir Ayen nuna, huaa" 


"Kita ga mau kamu pergi Yan, kita pasti bakal kangen 
banget. Kmu yang baik disana ya" Suho ngusap pucuk kepa 
Yana lembut. 


"Ini hadiah dari aku buat kak Yana, disimpen ya Kak" Jeno 
ngasih gantungan kunci berbentuk Love ke Yana. 


"Jangan pernah lupain kita ya Yan, nanti aku bakal sering 
main kerumah kamu" sambung Jungkook lagi. 


"Tunggu, ini kenapa ya? " Sooman udah bingung sendiri. Dia 
pun gatau kenapa bisa jadi kaya gini. 


"O-om, kita sayang kak Yana, jaga dia ya Om. Jangan di 
marahin ya" pesan Jisung ke Sooman. 


Sooman cuma bisa garuk garuk kepala, dia bingung. 
"Kalian.. Kenapa?" Yana pun ikut bingung. 


"Maafin kita Yan, kita udah buat kamu susah selama ini" - 
Xiumin 


"Iya, maafin Ayen juga udah cengeng, sama Jisung Huening 
juga ya Nuna" -Jeongin 


"Astaga.." Lino natap teman teman nya ga percaya. 


"Harusnya gue yang kalian pelukin, gue yang kalian kasih 
hadiah, kok malah mbak Yana sih?" katanya ga percaya. 


"Lah, kan kak Yana yang mau pergi, kok jadi elu sih?" - 
Renjun 


"Nuna ayen pasti bakal kangen huaa" 
Lagi lagi mereka pelukan, pake acara nangis segala lagi. 


Sooman udah geleng geleng kepala liat tingkah anak anak 
Kosan yang super kocak ini. 


"Bukan Yana yang mau pergi, saya kesini mau jemput 
Minho, bukan mau jemput Yana. Kalian ini gimana sih?" 


"APA!?" 


Hai hai! 
Voment jusseyoo:') 
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"APA!?" 


"Jadi Lino mau dihusir ke Aussie om?" tanya Suho ngelipet 
kaki nya duduk di karpet. 


Papah ngangguk mantep. 


"Lah, kok husir sih, papa bilang cuma liburan!" seru Lino ga 
terima. 


"Sama aja itu" saut papa bodo amat. 

Apanya yang sama aja? Lino berasa di anak tirikan dah tu. 
"Wah, ntar kaga ada kang retjeh dong gais!" Han heboh, 
mukanya dibikin sad-sad tai ayam. 

"Kang retjeh pala lu" -Lino yang ternistakan 


"Trus Yana om kasih kekalian, jaga baik-baik ya!!" -papa 


Heran sama si papa, anak gadis nya yang sebiji ini di Kasih 
sama anak kosan yang pedo nya melebihi om-om, masa?? 


"SIAP LAKSANAKAN!!" teriak semua penghuni kosan 
serempak. Gue iya-iyain ae dahh.. 


Jadilah kita ikut buat anterin Lino ke bandara. Oh, ga semua 
juga kok cuma gue, bang Suho, Hyunjin, Jungkook sama 
Bang Taeil. Kalau bawa semua dikira bawa sekampung dong. 


Bandara nya kepenuhan manusia ntar, berabe kan.. 


Gue ikut naik mobil bareng papa sama Lino sedangkan yang 
lain naik mobil nya bang Suho. 


Setelah nyampe di bandara kita tunggu sampe jam 
keberangkatan nya Lino, katanya sih 25 menit lagi. 


"Baik-baik disana, gausah genit, jangan nakal, apalagi 
sampe main ke tempat maksiat, awas loh!" peringat gue 
buat yang terakhir kali nya. 


Lino ngangguk aja, udah bosen kali dia nya dibilangin kaya 
begitu sama gue. Soalnya udah dari kita di mobil gue kasih 
nasehat yang itu-itu aja. Ya abis nya gue takut kalo ini anak 
bukannya jadi bener malah makin blangsak kelakuannya. 


Apalagi disana dia tinggal sendiri, ada sih aunty gue yang 
tinggal di Aussie juga cuma kan punya keluarga kan ga 
mungkin bisa ngawasin Lino 24/7. Kemungkinan besar ini 
anak bakal asik main aja. 


Mana sekolahnya ditinggal gitu aja, kan sayang banget. 
Papa juga ambil keputusan gercep amat, main lempar- 
lempar anak nya ke Aussie segala. Kan kasian anak nya. 


"Dengerin bego, mangut-mangut ae kek ayam lo!" kata 
Bang Taeil sambil nampol pala nya Lino pelan. 


Lino nya udah ngedecih kesel trus manyun. Tau banget kok 
dia ga mau pergi, tapi yah mau gimana. 


Salah gue juga sih pake ngadu kelakuan nya Lino ke papa, 
abis diamuk deh dia trus di husir ke Aussie, wkwk. Ternyata 
gue yang jahat disini. 


Tapi- tapi kan emang seharusnya gue sebagai kakak yang 
baik kasih pelajaran buat adek laknat kaya dia, bener ga? 


Setelah kedengaran aba-aba kalau pesawat nya Lino bakal 
take off akhirnya kita pelukan lagi, minimal buat ngelepas 
rindu nantinya. Wkwk, apaansih. 


"Hati-hati, No" -Hyunjin meluk Lino. 

"Jangan bilang ke gue dong, bilang gitu ke pilot nya pan dia 
yang bawa pesawat nya, gue mah cuma duduk anteng 
doang nungguin" jawab Lino alakadarnya. 

Masih sempet-sempet nya kamu ngereceh masq. 


"Awokwok" -Tawa Hyunjin. 


"Bae-bae lu disana, jan bikin repot, kabarin kita kalo lo udah 
nyampe" -Bang Suho nepuk bahu nya Lino. 


"Yoay bang" 


"Banyak kenalan ma bule ya, No. Ntar kenalin ma gue" - 
Jungkook ikutan nyaut. 


"Pasti itumah" 


"Hemat kamu! Jan asal pake blackcard papa buat hal yang 
ga penting, kalau sampe papa tau tak kirim ke Amerika 
kamu gausah balik-balik lagi" Papa ikut ceramah. 


Heran ini bapak-bapak anak nya meu pergi masih sempet 
ngancam-ngancam. 


"Iye pa" 
"DADAH!" seru kita barengan. 


Lino sampirin ransel nya ke bahu, raih koper nya trus 
ngelambai ke arah kita. Dia jalan ke arah antrian, masih 
sama tangan nya yang ngelambai. 


Ok, kayanya gue bakal kangen sama lo, Lee Min Ho. Baik- 
baik lo disana, jan nakal, kabarin gue terus yaw, i love u my 
brader!! 


"Ayo pulang" ajak papa akhirnya. 
Gue ngangguk, "papa mau langsung pulang atau.." 


"Kamu ikut papa aja yuk, mama kangen katanya" kata papa 
ngelirik gue bergantian sama yang lainnya. 


"Ha?" respon gue yang belom konek. 


"Nginap lah 3 atau 4 hari, mama kamu pengen ketemu 
katanya. Lagian minggu depan kita mau ke Paris jadi ga 
bakal ketemu" 


"Ngapain papa ke Paris?" 
"Ada bisnis" 

"Berapa lama?" 

"Tiga bulan doang" 

"Trus, Lino kapan balik nya?" 


"Setengah tahun, papa yakin dia bakal betah disana" 


What? Setengah tahun? Enam bulan? Wah lama amat, 
beneran niatan mau ngusir nih bapak gue. Biar nanti udah 
setengah tahun Lino nya lupa pulang kan, biar ga pulang 
sekalian. Wahh parah banget nih si papa. 


"Lama banget pa" kata gue ga enak, ya masa gitu dia bakal 
ijin ga masuk sekolah sampe setengah tahun, di kata itu 
sekolah punya dia apa ya. 


"Ya gapapa lah" 
Gue iyain aja, selagi Lino nya betah yah gue mau ngapain? 


"Trus, Yana nya ikut om gitu?" tanya Jungkook, kayanya 
udah nahan-nahan buat nanya. 


Papa ngangguk mantep. 


"Berapa hari?" tanya Taeil, ga denger apa ya tadi kita 
ngobrol nya. 


"Seminggu gimana?" 
"LAMA AMAT!" teriak gue barengan sama ank kosan. 
"Yaudah 4 hari deh" 


Huft, untung bapak gue lo. Eh, tapi kok gue keberatan ya? 
Bukannya malah bagus kalo lama-lama? Gue kangen banget 
sama mak gue, sama bapak juga. Tapi kok.. 


Kesannya jadi gue yang ga mau jauh dari anak anak kosan, 
padahal mah kita masih marahan ya, mereka juga belum 
kinta maaf secara resmi sama gue soal kemaren. 


Jadilah gue ikut papa Sooman pulang kerumah, sedangkan 
yang lain balik ke alam nya, eh gg becanda ke kosan 
maksudnya. 


xk 
xk 
xk 


"YANA MANA!?" teriak Kai heboh pas liat keempat curut dah 
pulang tapi Yana nya kaga ada. 


"YA MANA KAK YANA, JANGAN BILANG KALAU KALIAN 
NINGGALIN KA YANA?"Soobin pun ikutan. Wah, kirain dia 
kalem man teman ternyata sama aja.. 


"jahat kalian bg, kalian kemanakan nuna nya icung!?" - 
Jisung dramatis. 


Suga bi laik: nape gue harus gabung ma bocah bocah 
titisan mimi peri gini sih? Apa apa dibikin drama bener- 
bener kek tai - 

Wkwk 


"Yana ikut ke Aussie, puas lo semua!?" Jungkook tereak. 


"WHAT!?" 


daa 
Chapt terakhir sebelum real hiatus, wkwk gatau 


sampe kapan. Tapi vote kalian mempengaruhi 
lamanya hiatus ku, vote banyak-banyak teman- 


Cuap-cuap anak kosan 
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hari pertama.. 


"BANG! ada paket nyoh, buat elu katanya" teriak Jeno dari 
depan pintu gedung (1). 


"siape?" Chanyeol nyamperin Jeno, ngelirik kotak paket 
yang lagi dipegang sama tukang pos. 


"Ini, paket buat bang Jaehyun" Jeno nunjuk paket nya 
beserta tukang pos nya. 


"Jaehyun mana?" 
"Lah, ada berapa Jaehyun di kosan ini emang??" 


"Paan??" Jaehyun datang, dengan celana gober dan kutang 
yang robek dibagian dada nya. Mukanya cemong kena oli. 


"Nih, paket" saut Jeno, sepersekian detik kemudian dia 
ngakak. Ngeliat muka ganteng Jaehyun yang ketutupan oli. 


"Abis nyebur di got lu??" tanya Chanyeol, mukanya datar 
ngeliat Jaehyun kasihan. Udah kaya itu loh, yang jalan-jalan 
depan komplek. Mana kutang nya robek dibagian pentil nya 
lagi. 


Jung Jaehyun yang dapat gelar mamas cogan 2020-2021 
ternyata begini bentukan nya kalau di rumah. Mari ngakak 
masal. 


"hohoho bukan, abis benerin keran wastafel" 


"trus kok bisa kena oli? Tuh keran lu oli-in?? " -Chanyeol, 
masih dengan muka triplek nya. 


"ya engga, dicemongin sama si wening. Mereka pada main 
oli tadi" 


"main oli gimana?" -Jeno kerutin dahi nya. 


"yah main sama oli, anak-anak kosan pada dicemongin 
semua" jelas Jaehyun lagi. 


"EKHEM!" 


"Lah iya ampe lupa, nih paket lo bang kang pos nya pegel 
tuh" Jeno liat abang pos yang udah masang muka ketekuk 
banget kaya lipetan ketek. 


Jaehyun ngangguk, ambil paket nya. Ga lupa nandatangani 
bukti penerimaan nya. 


"paket apa bang?" Jisung nyamperin Jaehyun yang asik 
bukain bungkus paket nya di sofa. 


Cowo yang lagi fokus itu cuma diem. 


"Wah, paket lu Hyun? Apaan isinya? Dari mana?" disusul 
sama Ten yang langsung ngambil tempat disebelah kanan 
Jaehyun. 


"dari emak gue, kutang kek nya. Soalnya gue minta kutang, 
liat nih kutang gue" katanya kasih liat kutang nya yang 
koyak. 


"kasian amat" 


"oh kutang, kirain.." Jisung pergi ninggalin mereka, dia pikir 
makanan tadi. Niat minta, ternyata kutang toh. 


"HENING CIPTA, NIH LANTAI DAH ITEM-ITEM KEK SI KAI! 
BERSIHIN" teriak Suho dari dapur. Dia baru aja kepleset 
karena injak oli yang bececer di lantai, dikasih tau sama 
Hyunjin kalau yang main oli tuh Huening dkk. 


Huening yang masih asik cemongin Jeno di taman dibuat 
mati kutu. Mampus dah tu, Bang Suho murka. 


"Bang, lo selamat kali ini" kata Huening buru-buru pergi 
ninggalin Jeno ditaman. Nyusulin Suho yang kedengaran 
nya lagi marah banget. 


"selamat apanya, muka gue udah cemong duluan. Bangsat 
lo wening!" seru nya frustasi, ngusap-ngusap pipinya yang 
item abis dicemongin sama Huening. 


Bobby sama Hyunjin ngakak di ujung sana, ngeliat Jeno 
yang mukanya udah item semua sampe ke leher-leher nya. 
Bayangin deh, itu oli loh! Kalo ampe kulit nya Jeno rusak 
gimana? 


Ya gampang, tinggal di service.. 


"Udah kek arang tuh muka lo!" Chanyeol nyamperin. Sedikit 
bersyukur dia ngumpet di kamar mandi tadi, katanya sih 
yang belum kena cuma tiga orang. Chanyeol, Suho sama 
Jeno. Jeno udah kena, nah bang Suho kaga bakal berani 
dicemongin sama si Huening, terpaksa Chanyeol ngumpet. 


Suga aja dicemongin sama dia, berani banget sih nak. 


"Lap yang bersih! Yang kenceng! Jangan ada sisa oli nya 
dilantai!" 


Huening cuma iya-iya aja, sekarang dia lagi jongkok ngelap 
lantai dapur yang kotor. 


Padahal dia main oli barengan sama Jisung juga, kenapa 
cuma dia yang kena? Huening mengumpat. 


"yahhh, gabisa ilang bang" adu nya ke Suho, nunjukin lantai 
yang udah digosok berkali-kali tapi tetep aja masih kotor. 


"sampe bersih! Gue kesini lagi nanti harus dah kinclong, 
kaga mau tau!" Suho pergi ninggalin Huening. 


"Ning, mau dibantu ga?" Jisung berdiri di depan Huening, 
kaki nya pas didepan tangan nya Huening. 


"tau diri juga lo, bantu nih" katanya ngelempar kain lap 
basah kearah Jisung. Langsung ditangkap sama dia. 


"Sampe bersih, gue kesini lagi harus dah kinclong, ga mau 
tau!" katanya niru gaya bicara Suho tadi. Emang laknat. 


"e-eh eh, mau kemana!?" Jisung malah diabaikan. Huening 
pergi ninggalin dapur. Terpaksa lah dia harus ngelap lantai 
sendiri. 

"kok ga ilang-ilang sih?" 


"yaiya ga ilang-ilang, itu oli" saut Hanbin yang tetiba 
datang, mau ngambil minum di kulkas. 


"yaiya, yang bilang es krim siapa?" balas Jisung sewot. Dia 
kesel karena harus ngelap lantai sendirian. 


"hadeh, maksud gue oli susah ilang nya kalau cuma lu lap 
pake kain basah" 


"trus pake apa?" 
"pake bensin, atau minyak tanah. Pasti cepet ilangnya" 


Jisung diam sebentar, abis itu ngacungin jempolnya dan 
bilang makasih ke Hanbin. 


kakak 


Hari kedua... 


"Kalau makan yang bagus! Bececer tuh liat, bersihin nanti 
tuh karpet!" peringat Tao, dia sengaja duduk disofa biar ga 
ikut gabung sama Jungkook, Jimin, Taehyung yang makan 
camilan trus ngotorin karpet. Kaya anak esde aja. 


Ketiga nya mangut-mangut. 


"liat Taeil kaga??" Taeyong datang, megang tas laptop nya. 


Tao geleng kepala. 
"didapur" saut Jungkook, sambil ngunyah. 


Taeyong ngangguk, ninggalin mereka berempat trus nyusul 
Taeil yang katanya lagi didapur. 


"ga bisa bener emang tuh mulut makan? Kotor banget lu 
Kook" protes Tao lagi. Yang diprotedin cuma bodo amat. 


Taeyong balik lagi, duduk di sofa di samping Tao yang asik 
liatin tiga manusia kotor yang lagi ngemil. 


"mana bang Taeil nya? Ada kan?" 
"ada, di dapur" 
"trus?" 


"dapur bau minyak, ga tahan gue makanya langsung cabut. 
Cuma ngantar laptop nya Taeil doang" Taeyong mungut 
keripik yang kegeletak di karpet, sebelum makan baca 
mantra dulu. "belum lima menit" katanya abis itu langsung 
di makan. 


Tao yang ngeliat itu melotot, "belum lima menit apanya? Itu 
udah disana dari tadi pagi! Lagian itu bekas mulutnya si 
bantet, gila lo!?" seru Tao ngegas, jijik aja dia liat Taeyong 
dengan gamblang nya makan makanan mungut gitu aja. 


"Ap-apa?" -Taeyong dramatis. Dia nelan sakiva nya, abis itu 
ngumpat. Nama-nama yang ada di kebun binatang 
disebutin semua. 


"kok ga bilang sih bangsay! Ahh, cacingan gue!" katanya 
keluarin lidah nya abis itu dilap pake kaos yang dia pake. 
Buat apa coba? 


"elahdalah, vitamin itu. Gausah jijik gitu" -Jimin santai, 
masih nyomotin kentang goreng dari tangan nya V. 


"pitamin R!!?" teriak nya kesel. Dia yang salah kok, mau aja 
makan makanan jatuh. 


"R? H -V 


"R itu, racun!" dibalas sinis sama Tao. Emang Tao itu anak 
nya gampang sewot, dia gasuka liat kotor, paling anti sama 
manusia bakteri kaya ketiga orang ini(Juki, Bantet, mpi). 


"Dapur masih bau minyak aja, bikin males ke dapur" 
Bangchan, duduk disamping Suho. Mukanya lesu, abis dari 
dapur buat ambilin camilan tapi harus nahan-nahan nafas. 


"gegara si Jisung noh! Kuker bat nyiramin dapur pake 
minyak bensin, mau bakar gedung kali dia" -Kris 


"bukan gitu, kan oli yang kemaren bikin lantai kotor susah 
dibersihin, jadi Jisung pake bensin" jelas Jisung ga mau 
disalahin. 


"iya tapi ga gitu juga, Sung! Lo tahu gimana pas gue 
kepleset karena bensin yang lo cecerin dilantai? Pala gue 
rasanya kek mau pecah tau ga?!?" -Lucas marah sambil 
nunjukin bengkak di pelipisnya. 


"emang gimana lo bersihin lantai nya pake bensin?" - 
Hanbin, yang ngasih ide itu tapi ga nyangka juga bakal jadi 
kaya gini. Dia curiga si Jisung salah nangkep. 


"kan kata lu bang bakal lebih cepet bersih kalau pake 
minyak tanah atau bensin, jadi--" 


"itu ide dari lo?" Suga ngelirik Hanbin. Hanbin ngangguk 
ragu, "tapi sumpah, gue kaga nyuruh macem-macem, 
apalagi sampe nyuruh bakar nih gedung." 


"Jisung ambil 3 jregen bensin, trus Jisung siramin ke lantai" 
lanjut Jisung. 


"Semuanya!!?" Yuta yang kaget ga percaya. 
Jisung ngangguk. 

"tiga? Jregen??" 

Jisung ngangguk lagi. 


"GUOBLOK!" umpat anak kosan kompak. Pantes dapur 
mereka udah kaya pertamina, disiram bensin tiga jregen 
ternyata. 


Mau bersihin lantai apa mau bakar gedung sih? Heran. 


"gue dah ga kaget sih, pas masuk ke dapur gue jatuh dan 
liat ada lautan bensin disana" Lucas geleng-geleng kepala. 


Jisung ngekeh. 


KKK 


Hari ketiga... 


"Mau kemana? Karpet nya udah kalian jemur?" Xiumin 
ngalangin Jungkook sama V, liat dua anak itu pake tatapan 
mengintimidasi. 


"belum, itu kerjaan si bantet kita berdua cuma nyuci doang 
trus nyikatin karpet nya" jawab V alakadarnya. 


"kenapa ga sekalian dijemur?" 
"biar si bantet ada kerjaan" -Jungkook. 


"yaudah, habis itu sofa. Ada banyak sampah yang diselipin 
disana, bersihin!" 


"lah kok kita!?" -V yang ga terima disuruh -suruh. Bersihin 
karpet tadi wajar, soalnya emang mereka yang ngotorin. 
Tapi kalau sofa? Itu juga kerjaan anak kosan yang lain, 
bukan cuma mereka. 


"kalian ga mau? Atau mau Suho aja yang bersihin??" 


Juki sama Mpi gegeleng, masa iya mau nyuruh bang Suho. 
Sebelum sofa nya yang diberesin ntar malah mereka yang 
diberesin. Ga mau lah. 


"iya, kita bersihin" 


"bagus" 


"LAH! mana sofa nya!? Kok ngilang?" Baekhyun yang baru 
datang ke gedung (1) langsung heboh pas nyampe diruang 
tengah. Pasalnya sofa biasa tempat anak kosan duduk 
nyantai ilang tetiba. 


"lah iya, kemana sofa nya??" Rapmon yang ngekor 
dibelakang juga ikut keheranan. 


"duduk dikarpet aja" tiba-tiba Felix nyamperin dan langsung 
duduk di karpet. 


"ya masalahnya masa sofa bisa ngilang? Aneh bat lah!" - 
Baekhyun 


"Oh nyariin sofa bang? Noh, di kamar mandi" Jinan, yang 
baru aja datang langsung ikut nimbrung. 


"kok bisa dikamar mandi? Siapa yang mindahin??" -Felix 


"JUKI! EMPI! GUE NYURUH DIBERSIHIN, YA PAKE KEMOCENG 
KEK! KAGA PERLU DI BAWA KE KAMAR MANDI BUAT 
DISIKATIN JUGA KALI! LU KATA BAJU!?" 


Jinan, Felix, Rapmon, sama Baekhyun kesentak kaget karena 
suara teriakan Xiumin dari belakang. 


"kenapa tuh??" -Baekhyun 


"Hadeh, ada-ada aja kelakuan penghuni kosan ini" monolog 
Rapmon geleng-geleng kepala. 


Felix ngangguk mengiyakan. 


"hm, andai Yana ada disini. Kaga bakal ngulah tiap hari tuh 
bocah-bocah" disambung Jinan, mukanya prihatin. 


"YAWLOH JUKI! ITU SOFA BUKAN BAJU GUE BILANG!? NGAPA 
LU MASUKIN KE DALAM BAK!?" 


hadeh! Yan, cepet balik... Plis. 


HEH 


Garing yeh? Hm.. Ini juga maksain biar bisa up. Takut 
nya kelamaan, kalian kangen banget kan nanti bisa 
berabe. Gimana kalau sampe lupa sama nih cerita 
gaje?? 


Cuap-cuap anak kosan yang ngulah tiap hari... 


Vote nya tolong.. 


Ily 
YOURfortunes28 
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Kos-kosan, 14.28 
(Yana point of view) 


Gedung (1) kelihatan sepi. Mungkin semuanya pada 
digedung masing-masing. Gue rogoh tas yang gue 
selempangin di bahu, mau ngambil kunci duplikat gedung 
(1) yang setiap saat gue bawa. 


Minggu ini harus nya gue tidur di gedung (3) mau kesana 
tapi jauh. Malas juga kalau harus naik vespa. 


Sebelum masukin kunci kedalam lubang nya, gue sempet 
ngelirik kearah rumah kak Hwasa. Pintu rumah nya kebuka, 
ada mobil juga didepan. Setau gue mobil kak Hwasa itu 
Warnanya merah. Tapi mobil itu warnanya putih. Kayanya 
ada tamu. 


Setelah pintu kebuka, gue masuk dan langsung nerobos ke 
ruang tengah. Emang ga ada orang disini. 


Gue jalan kedapur, kok wanginya beda ya? Kayak.. Hm, 
nyengat banget. Kebanyakan disemprot pengharum 
ruangan kayanya. Tapi pengharum ruangan kosan bukan 
kayak gini baunya. 


Bodo amat sama wanginya dapur, gue ke kamar mandi. 
Alangkah kaget nya karena nemu sofa disini. Ngapain ada 
sofa dikamar mandi? Anak kosan pada nyantai dikamar 
mandi ceritanya? Makanya nih sofa dipindahin. 


Gue juga barus sadar, tadi di ruang tengah sofa nya ganti. 
Kayanya baru. Aneh banget. 


Gue sengaja ga ngabarin anak-anak kalau mau pulang, biar 
seprais. Gue pikir mereka bakal ngumpul disini, ternyata 
engga. 


Habis ganti baju gue balik keruang tv, ga tau mau ngapain 
lagi kan ya. Nunggu anak-anak pada balik kesini aja. 


Ting! 


Gue nengok ke hp yang gue letakkin disamping kaki. 
Ngelirik layar screen yang nyala karena ada notifikasi pesan 
dari line. 


Ting! 


Setelah dua kali bunyi, barulah gue liat. Ternyata pesan dari 
kak Hwasa. 


Kak Hwasa 

ludh plg? 

|itu mobil kamu kan? 
| typing... 


Ting! 
| ayo kerumah, semuanya Ig pda disini 
Ok kak 


Buru-buru matiin tv, gue nurut aja dipanggil sama kak 
Hwasa. Kayak nya tadi dia lihat mobil gue di bagasi. 


Dan semua ada disana, lah.. tumben? 


Nutup pintu ga pake dikunci, gue langsung lari-larian ke 
rumah kak Hwasa. Emang bener, ada banyak sendal jepit 
disini. 


Dengan senyum yang mengembang gue masuk, ga pake 
spada-punten-permisi atau apalah itu, langsung nyelonong 
ke ruang tamu yang kedengaran berisik. 


"WAH, NUNA!?" belum menginjakkan kaki sepenuhnya 
diruang tamu, gue udah diserbu duluan sama Huening. Dia 
lagi mojok sama Jisung di samping lemari. Kayak nya main 
game. 


Gue ketawa ngekeh, lucu aja liat mereka yang manja kayak 
gini. Jadi ingat kalau gue punya adek.. Lino yah? Hmm, 
kangen. 


"Baru nyampe, Nun?" kali ini Jisung yang nempel, gue 
ngangguk sambil senyum manis. 


"ayo kesana, kita kasih mereka kejutan!" seru Jisung 
semangat, tangan nya diayunkan ke udara. Gue ketawa lagi. 


Kayak nya yang lain belum pada nyadar gue dateng, asik 
banget ngobrol diruang tamu. Sampe ketawa-ketawa ga 
berhenti. 


"tunggu dulu, mereka lagi ngapain sih? Tumben main kesini" 
kata gue sesekali ngelirik kearah ruang tamu yang 
kedengaran ricuh. Ga kelihatan banget, tapi langsung tahu 
kalau ruang tamu lagi rame. 


"itu, teman nya kak Hwasa" Huening yang jawab. "yang lain 
pada ngecengin teman nya kak Hwasa" lanjut nya lagi. 


Teman kak Hwasa? 


"tau tuh, mereka hianatin nuna! Sekarang sibuk godain 
cewe lain" sambung Jisung keliatan sewot. Bibir nya 
dimanyunin. Gumush bat sehh kamyu! 


"iya, cuma kita yang setia" -Huening bangga. 


Gue mangut. Iya, emang cuma kalian yang setia juga paling 
emeshin> \\< 


"Tadi kita kabur Nun, jijik liat mereka kegatelan, jadinya 
main game disini" curhat Jisung. 


Kalau abang nya pada denger, gue yakin nih anak bakal 
diceburin ke got belakang kosan deh. Lancar bat mulutnya 
ngehujat dibelakang, heran. 


"oya?" respon gue seadanya. "yaudah, ayo kesana. Saya 
juga mau liat temannya kak Hwasa" secantik apakah dia 
makanya nak kosan dengan gampang berpaling.. lanjut gue 
dalam hati. Hh. 


Jalan pelan-pelan, kita keruang tamu. Dan sesuai prediksi 
sebelumnya.. 


Gaada yang nyadar, pada asik cengengesan disana. Gue 
ngelirik cewe rambut sebahu yang duduk di tengah mereka. 
Diapit, ga dikasih ruang sama sekali. Gue bisa liat orang itu 
kayanya, risih.. 


"Yana?" 


Serempak semuanya pada nengok ke gue pas Kak Hwasa 
yang kayanya baru datang dari dapur sambil bawa nampan, 
nyapa gue. 


"hai!" sapa gue balik, senyum lebar ke kak Hwasa. 


"eh, kak Yana? Cepet banget pulang nya??" Renjun, 
langsung buka suara duluan. 


Oh, dia ga suka liat gue pulang ceritanya!!? 


"apakabar, Yana?" gue beralih ke si cewe, teman kak Hwasa. 
Dan baru sadar ternyata itu, 


"KAK SOLAR!" heboh gue lari kearah cewe bersuarai blonde 
itu. Meluk dia erat, sambil tawa-tawa. Uhh, kangen banget 
sama ini orang. 


"makin cantik aja kamu!" kata Kak Solar pas kita udah 
selesai pelukannya. Iyalah! Makin canteek. 


"kakak juga ih, lama banget yaa ga ketemu. Kangen kaaaak" 
kata gue manja-manja di tangan Kak Solar. 


Gile sih, gue udah ga ketemu sama kak Solar 6 tahunan, 
terakhir ketemu pas gue kelas 3 SMA. Dia kuliah di Jerman, 
jadinya ninggalin keluarga nya di Indonesia dan baru balik 
sekarang. Udah sukses kayanya.. 


Gue pikir siapa.. Ternyata yang bikin mata anak kosan 
jelalatan emang secantik ini. Gue kalau jadi laki juga pasti 
bakalan cintaa sama dia. Hh. 


"iya aku juga" 


"kakak apakabar? Baik kan? Gimana disana? Enak? Ih, cerita 
dong" gue masih aja heboh. Udah kaya ketemu sama idola 
aja rasanya. 


Emang kak Solar ini termasuk idola gue sih. Gue lebih dekat 
sama dia dibanding kak Hwasa. Karena Kak Solar itu manis, 
lembut, lucu, trus.. cantik. Nyaris sempurna! 


Pulang dari Jerman makin cantik aja! Kan 
Pengen tahu apa rahasianya. 


"harus dijawab semua nih?" 


Gue ngangguk-ngangguk cepet kaya anak anjing ketemu 
sama majikan. Mata gue berkedip beberapa kali nunggu kak 
Solar cerita. Tanpa.. tanpa peduliin anak kosan yang terdiam 
saling lirik. 


Yana pov end... 


"seenggak nya sapa dulu dong, Yan. Ini anak-anak dari tadi 
pengen ngomong sama kamu juga" Hwasa duduk di sofa 
single nya. Nunjukin anak kosan pake dagu nya. 


Yana ngelirik ke anak-anak kosan, habis itu lanjut ngobrol 
lagi sama Solar. Dia bodo amat. 


"trus, trus? Kakak mau?" katanya excited. Solar ngangguk, 
dia senyum tipis. 


"tapi kita pacaran cuma empat hari" -Solar 


"LAH KOK GITU!? kok cuma empat hari? Ga seru dong!!" jadi 
Yana yang kesel. 


Anak kosan pada melongo. Baru kali ini mereka lihat Yana 
heboh sendiri. Baru kali ini Yana kelihatan jauh dari kata.. 
kalem. Bener-bener jauh! 


Yana jadi kaya anak-anak, lasak, berisik, bacot, dan satu 
lagi.. imut ? 


Iya, bagi anak-anak kosan Yana itu imut kalau lagi heboh 
kaya gini. Berulang kali dia ninju-ninju udara karena kesel, 
dia ketawa karena lucu, dia manyun karena sedih. Dia kasih 
reaksi yang jujur sama cerita Solar. 


Kenapa mereka jadi.. cemburu ya? Yana bisa ketawa puas 
sama orang lain, bisa keluarin sifat aslinya sama yang lain, 
tapi pas sama anak kosan? Berubah drastis. 


Terbukti, selama ini mereka belum bisa ambil hati Yana. 
Belum bisa bikin cewe itu sepenuhnya yakin sama mereka. 


Yana jadi kalem, dingin, pendiam pas sama mereka. Itu 
membuktikan kalau selama ini cewe itu belum benar-benar 
nyaman ada disekitar anak kosan. Yana belum bisa keluarin 
sifat aslinya. 


Kalau aja Yana peka, kalau recehan anak kos itu buat dia, 
kalau aja Yana tau kalau berubah nya mereka cuma buat 


dia. Kalau aja cewe itu tau, kalau dia udah jadi yang paling 
istimewa bagi anak kosan. 


Kalau aja.. 


Yana itu ga ekspresif, tapi bisa seheboh ini cuma gara-gara 
ketemu sama orang yang dia kangenin itu udah jadi hal 
hebat. Sama Lino aja Yana susah buat seekspresif ini. 
Mungkin, Solar itu.. berharga buat Yana? 


Suho yang tadi nya diam nonton momen langka itu akhirnya 
buka suara, "Hai Yan!" katanya pas Yana lagi narik nafas 
dalam. Kebanyakan ngomong ya gitu. 


Yana langsung aja noleh, "hai!" katanya semangat, 
keliatannya efek Solar belum memudar dari Yana. Dia masih 
aja kelihatan gembira. 


"kita kangen sama kamu" 


"aku juga!!!" seru nya bahagia, tangan nya diangkat tinggi- 
tinggi. 


Anak kosan senyum lebar. Akhirnya, setelah sekian lama 
menunggu kalimat pendek itu... 


"Kangen kak Solar!!" teriak Yana lagi, meluk Solar. Lagi dan 
lagi. 


Iya, yang Yana kangenin itu Solar.. 


Bukan kita.. ya? 


HEH 


Jujur~ aku maksain bat buat up hehe.. Makanya 
garing.. ):) 


Hayoo yang cemburu juga anak kosan lebih sayang 
Yana daripada kamu- 
“aku angkat tangan 


"aku juga cemburu tau!!" 


Oh iya, kenalan dulu dong dengan kakak akyuuu 
yang baru balik dari Jerman, kak bensin ehh kak 
Solar maksudnya wkwk 


Cuap-cuap anak kosan:* 
Ily 
YOUR fortunes28 


16 New Occupant 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


pagi-pagi banget, gue bangun. Kira-kira jam lima-an lah. 
Langsung ke gedung (1) buat masakin sarapan. Hari ini juga 
gue kuliah kan, jadinya harus gercep ngurusin anak-anak. 


Udah kaya mak-emak- ebuset! 


Selesai masakin sarapan, gue mandi, siap-siap beberes buat 
kuliah. Hari ini ada kelas pagi, dan.. yahh, ntah lahh capek. 


Gue mandinya di gedung (1) makanya tadi dari gedung (3) 
gue udah bawa baju. Tinggal nunggu anak-anak pada 
dateng aja. 


"Wah, dicariin ternyata udah disini, Nun" Jeongin yang 
bersuara duluan. Masih pake piyama ebuset ga sekolah 
emang!? 


Disusul sama yang lain, hm tumben masuk nya tenang. 
Biasanya juga pada teriak-teriak kaya toa, nyerocos ga 
berenti.. 


Senyum lebar gue nyapa mereka, langsung sekaligus aja 
kaya, "pagi semua!." Jan satu-satu, ntar ribet. Ga kelar-kelar 
yang ada. 


Langsung duduk manis, mereka mulai pegang peralatan 
makannya masing-masing. Dan lagi-lagi tanpa suara, 
maksudnya tanpa berisik. 


"Ada kelas pagi, Yan?" tanya bang Suho, sambil ngunyah 
steak nya. Gue ngangguk aja. 


"barengan ya, Yan. Gue juga" saut Jungkook dari sebrang 
sana. Agak jauhan dia, jadinya gue harus majuin kepala. 


Gue ngangguk lagi. 


Nahh dalam hati gue nerka pasti anak-anak bakal protes, 
bakal ngehujat si Jungkook karena modus ngajakin ngampus 
bareng. Ternyata ENGGA DONG! 


semuanya pada lanjut makan, enteng, sunyi, senyap.. Gue 
lupa, sekarang tanggal berapa yah? Bulan berapa? Gue lagi 
ultah ya? Makanya mau diprank? 


Ah engga, ultah gue lama lagi. Tapi kok.. 


Ga ngerecokin Mereka gue ikutan makan, oh iya lupa sama 
si Jeongin, napa kaga make seragam sekolah. 


"Ngin, kamu kenapa ga pake baju sekolah?" tanya que, 
natap si ayen. Yang lain juga pada ikutan, mukanya pada 
kaget juga sih kayanya baru nyadar ini anak ga pake 
seragam. Mana belek nya masih nyante dimata lagi. 


"lah iya, kok belum mandi lo?" June yang duduk di samping 
Jeongin ikutan nanya. 


"oh, libur bang" katanya enteng, libur apa ini hari rabu ga 
ada warna merah di klender. 
"libur pribadi hehe" 


Ha-ha-ha - - sudah ku dugong! Malas bat sekolah heran, 
sama kek Lino. Nahkan keinget tuh bocah lagi. Napa pas 
anak nya gaada gue bawa-bawa namanya terus sih!? Tapi 
Kangen huaa.. 


"libur pribadi ndasmu! Sekolah lo! Gue kaga mau nangkring 
di ruang guru lagi" umpat Suho ga terima. Emang cuma dia 
yang bisa dimintain tolong kalau ada panggilan orang tua. 


Padahal yang lebih tua dari pada yang tua :Bang Xiumin 
tercintaa, ga serepot itu dibikin. Cuma Suho doang, kalo 
kata Jisung mah yang berduit itu yang paling berpengaruh, 
yang paling disegani, yang paling gantengg emang wkwk. 


"ih Ayen sakit bang" cemberut Ayen nunjukin kelingking nya 
yang dibalut sama plester gambar dinosaurus. "liat nih, 
sakit!" katanya masang muka paling sengsara sepanjang 
masa. Gue nepok jidat, disusul sama yang lain juga. 


Masa iya cuma luka sekecil itu udah bisa jadi alasan bolos 
sekolah? Gimana lagi kalau kelingking nya patah? Udah ga 
mau sekolah lagi kali ya. 


"cuma segitu? Modar siah!" Baekhyun kesel kan tuh. Nyuruh 
mati segala. Kan kasian nanti makhluk unyu uwu berkurang 
dari kosan ini. Aku gamau huhu *plak! 


"belom lagi kalau tuh kelingking gue patahin, mau ga usah 
sekolah lagi lo!?" Suga ikutan nimbrung. Wahhh kita 
sepemikirannn sayang! “plak! pt. 2 


"yaeuh jangan!" Jeongin geleng-geleng unyu. 
"makanya sekolah!" -Suga 


"masih kecil dah malas sekolah, gimana dah gede lo? Ntar 
kaya Cenyol tuh malas kerja" Jin ikutan. Yang dibilang 
ngelempar garpunya kearah Jin. Pas banget, kena keningnya 
Jin. Untung ga lecet. 


"ngomong ma kaca coba" saut Tao yang duduk disamping 
bang Chanyeol. Oh ngebela dia, sesama kaum tiang 
kayaknya.. 


"Tapi beneran sakit, nih Ayen aja susah megang sendok nya" 
-Jeongin dengan muka cemberut keuwu an nya. Gua gakuat! 


"bodoh!" 
WHAT!? AKHIRNYA YALORD! AKHIRNYA!!! ok lebay- - 


Itu yang bersuara bener si Jungwoo kan ya? Gue ga salah 
denger kan? Itu Jungwoo yang ngomong barusan? Wahaha 
akhirnya ngomong juga dia. Setelah sekian lama gue tinggal 
disini dan dia ngomong depan gue itu bisa diitung pake jari. 
Ahh cuma tiga kali, pas perkenalan, pas pamit mau ngapel 
kerumah cewe nya, trus ini.. 


Wah, gue langsung kesemsem sendiri kan nih, ahh Jungwoo 
sih. Suaranya bagus bat, pantas jarang dikeluarin.. “plak! pt. 
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Walo cuma satu kata, satu kata loh! Itu juga kata nya 
'bodoh!' sekalinya ngomong ngehujat orang yea?! 


Hm, mulai berisik lagi deh. Akhirnya balik lagi ke semula. 
Ke-berisikan mereka, ke-bacotan mereka dan pasti nya ke... 
Tampanan mereka huhu, pliss jan tampar lagi!!! 


Ting nong! Ting nong! 


"buka pintu sana!" Suho nyolek bahu nya Hyunjin. Mau 
nolak tapi juga kayak nya ga bisa, akhirnya Hyunjin berdiri. 


Dia pergi mau bukain pintu. 


Setelah Hyunjin balik, dan semua nya langsung noleh dan 
diem. Gue juga ikutan diem. Emang dari tadi diam kok gue 
nya, cuma jadi sider aja. 


"Wah lagi sarapan ya?" kak Hwasa, dengan rambut barunya. 
Yang dipotong pendek sebahu warna hitam kilat. Datang 
pake cekana trening ples jaket. Kayanya abis pulang joging. 


Kita ga ngerespon. 


"ah iya, pada kaget ya? Cantikkan?" kak Hwasa sisir-sisir 
rambut barunya. Bangga banget. Gue iyain dah dalem hati. 


Belum ngerespon. 


"hm, kenalin. Nih!" kak Hwasa akhirnya bisa ngangkep 
maksud dari diam nya kita. Yap! Gara-gara manusia yan 
berdiri di belakang kak Hwasa. 


Dan yang paling cengo disitu adalah.....GUE! YAIYALAHH 
CENGO!! DIA.. 


"Hwang Minhyun, penghuni baru disini" kak Hwasa mundur 
selangkah. Nunjuk si.. 


"Hai! 
... Yana" 


MY MANTAN IS HIYER!? OMEGAT OMEGAT! mimpi apa gue 
semalam!? Mimpi basah ea!? Ahh gue kaga terima nih 
dedemit tinggal disini. Apa tadi kata kak Hwasa? Penghuni 
baru? Wahhh kayak nya nih orang sengaja dahh. 


LAH GIMANA SAMA USAHA MUP ON GUE BANGSAYY? MASA 
IYA.. tiap hari, TIAP HATI KETEMU MANTAN! OH NO BIG NO! 


"k-kak Hwa.." 


"iya, Yan? Kenapa? Oh kalian udah saling kenal ya? Bagus 
kalau gitu" -Hwasa 


Bagus your head onnie! Bukan cuma saling kenal, tapi juga 
udah pernah saling sayang, saling melengkapi, saling.. Ah 
baanggKai! 


"Cepet bat bang? Katanya ntar sore" gue noleh ke si 
Hyunjin. Dia senyum lebar ke si mantan. 


"kenalin nih we, abang gue" lanjut nya lagi. 
w-wait! Oke wait! 

hm tarik nafas.. 

Hembus kan.. 

Tarik lagi.. 


Hembus.. 


Rileks.. 
Oke.. 
Bentar.. 
Tahan, Yan.. 
Dikit lagi Yan.. 
Dikit lagi.. 
Oke? 
Dikit lag.. 
Dikit 

Dik.. 


Gabisa!! 


Semua pada kaget, natap gue horor. Horor bat sumpah, 
melebihi horor nya konjuring!! Ahh jimayu:( 


"Y-yan? Lo gapapa? " 


"k-ke-kenapa Yan?" 


AHHH MAU NYEMPLUNG KE GOT BLAKANG KOSAN AJA 
GUEE! MAMA JEMPUT ANAK MU MAK! LINO! KAKAK IKUT 
KAMU AUSSIE AJA!! 


HUAA:( 


### 


Pendek ya? Gapapa yg penting up kan? Wkwk yain 
dah. 


Jan bosen baca nih cerita aja, nanti aku nangis huaa 
kaya Yana yang nangis kejer karena harus sekos 
sama mamas mantan. Haha aku suka buat pelakor 
menderita *plak! 


"gue bukan pelakor sat!" 


Iye-iye- - 

Tapi lu dah ngerebut suami-suami gue bangsayy! Gak 
terima gue ga trima pokok nya! Gak-- 

Ok STOP! 


Salam sayang! 
Tbc... 


17 Turth Or Dare 


Ga bosen kan kalo semisalnya aku lebih sering up?? 


Kos kosan Guvluk-........ - 


### 


"Gimana kalau kita main turth or dare?" Lucas ngasih ide. 
Jadi kita lagi ada dibalkon gedung (1). Ngumpul membentuk 
lingkaran. Ini idenya bang Xiumin, karena katanya kita perlu 
Otime rame-rame. Jadilah desak-desakan dibalkon yang 
didominasi angin malam. 


Bintang juga lagi pada betebaran, malam ini keliatan adem, 
trus indah. Gue suka. Setelah tiga hari mengurung diri 
dikamar ga mau kemana-mana kecuali kampus, akhirnya 
bisa menikmati indah nya angin malam ma anak-anak 
kosan. 


Gausah ditanya ngapa gue ngurung diri dikamar ye, tau lah 
kenapa, karna siapa, siapa lagi kalau bukan.. ah dah lah 
males. Dianya aja bomat, masa gue harus galo-galo? 
Kelihatan banget belum mup on nya dong! 


Harus stey kul! Harus keliatan keren! Pasang tampang 
tembok beton yang gabisa ditembus sama dia, iya! 


Huft, tapi tetep aja meleleh kalo nih yuman smail ampe 
mata nya ngilang. Bisa modar ditempat beneran, ahh susah 
nya mup on yawlah! Nape dah, bucin bat gue- - 


"Yoi tuh!" setuju beberapa, termasuk bang Baekhyun yang 
keliatan bat semangatnya. Dia langsung ninju-ninju udara 
diatas pala nya. Dah kek nak pa-ud. 


"hm, gimana kalau ini dijadiin penentu nya?" Chanwoo 
dengan segala keuwuan nya juga ikut ngasih usul. Gue 
ngangguk setuju. 


Dia letakkin pulpen, eh bukan itu spidol cuma kecil kek 
pulpen, tapi itu spidol kok. Cuma mirip ma pulpen aja, tapi 
itu- udah udah! 


Begeser sedikit-sedikit buat rapatin barisan, Haechan yang 
duduk disamping kiri gue malah mepet-mepet ke gue. Nih 
anak minta di geplok pala nya, cuma ga tega:( 


Dan Kun disamping kanan gue begeser ke kanan dengan 
kalem, gue mepet kedia jadinya. 


"E-eh" gugup Kun karena gue mepet-mepet, ngelirik gue 
trua garuk leher bagian belakang nya. Gue meringis. 


"hm, sori. I-ini, Haechan.." cicit gue pelan biar nak-anak 
kaga pada nengok. Kun senyum tipis dan begeser ke kanan 
nya lagi bikin gue punya jarak 2 senti dari dia. 


Yang disamping kanan Kun itu Han, dia mah ogah geser. 
Jadinya Kun mepet ke dia, dianya diem doang. Jadinya kan 
Kun kesempitan. 


Gue narik tangan Kun, "geser sini aja, sempit banget kamu" 
kata gue nyuruh dia mangkas jarak 2 senti yang dia buat 
tadi. 


Pas banget waktu Kun mau ngegeser ke gue Jaehyun malah 
datang. "ehem, gue diaini ya. Ngeri ma bang Suga" katanya 
punten. Lah ini jarak gue ma Kun cuma 2 senti loh, malah 
didudukin sama pantat nya Jaehyun, jadinya kan.. makin 
sempit! Ah untung ganteng :( 


"Chan, geser dikit kesana bisa ngga?" gue nyenggol lengan 
nya Haechan, dia nurut dan ngegeser sedikit lagi. Yah 
walaupun tetep aja.. 


Chanwoo ngeletakin pulpen spidol nya di tengah, pulpen pa 
spidol seterah dah. Trus tuh pulpen di putar. 


Sewaktu pulpen nya berhenti dan nyorot dua orang sama 
dua ujung nya. Taeyong sama Hanbin. Mereka disuruh suit, 
yang menang bakal nentuin apa pertanyaan dan tantangan 
nya sedang yang kalah yang bakal ngelakuin nya. Hm, 
paham tyda? 


Dan yang menang itu Taeyong. Hanbin berdecak kesel. Udah 
tau kalau Taeyong itu absurd nya diatas genteng eh diatas 
rata-rata maksutnya. Pasti pertanyaan sama tantangan yang 
dia kasih aneh-aneh semua. 


Dengan segenap keterpaksaan mungkin, Hanbin natap 
Taeyong horor nunggu kalimat keluar dari cowo bermarga 
Lee itu. 

"Der order?" -Taeyong 


"Anjing!" umpat Hanbin kesal. Yaiyalah kesel. 


"Der or der??!" tanya Taeyong lagi, mukanya kelihatan 
serius. Ngulang kalimat nya. 


"apaan sih anjing, kok der or der? Bukannya trut or der 
ya?"Hanbin protes. 


"der or der?" ulang Taeyong lagi. 


Kayanya kalau ada golok disini Hanbin bakal bacok Taeyong 
loh. Soalnya Hanbin udah keliatan kesel banget. 


"dah jawab aja, lama lo!" bang Chanyeol ikut bersuara. 
"jawab aja udah!" disambung Rapmon. 


"gosah ditanya lah! Wong dua-duanya sama, mau jawab apa 
gue!?" -Hanbin yang murka 2k20. 


"der!" 


"Korek upil lo, trus jilat" suara Taeyong enteng. Wih, dere 
nya serem bat man teman! Jebakan betmen ini!! 


Hanbin udah melengos ga percaya, masa iya nyobain harta 
karun sendiri? Hm masih mending sih dari pada nyobain upil 
orang lain? Begemane lagi ceritanya?? 


"der apaan itu anjing!?" 


Emang Hanbin tuh konsisten dalam menghujat, ga labil kek 
anak esema. Bilang nya anjing mulu - 


"Jilat! Jilat! Jilat!" teriak anak-anak heboh, ga mengindahkan 
protesnya Hanbin dan komuk murka nya yang bikin makin.. 
ganteng (?) ah ngawur! 


Lah emang iya, pan ganteng Hanbin mah:)) 


Gue gatau mau ngomong apa dah, gabisa berkata-kata lagi 
gue pas nonton kejadian horor itu pake mata yang sedikit di 
sipitin. Pas Hanbin hm.. hh udahlah! Skip skip! 


Beberapa udah kena gilirannya, dan diputaran yang entah 
lah gue gatau yang keberapa, dan akhirnya tuh pulpen eh 


spidol nya nunjuk ke gue sama.. w-wait! Bisa tolong diganti 
dong adegan nya plis! 


Plis.. 
Gue kaga mau, ngga mau.. 


Hwang Minhyun, iya dia yang juga kena tunjuk sama tuh 
spidol sialan! 


"ayo suit!" 
Weh, mana gue ga pande suit lagi:( bisa gue liat Minhyun 
yang udah siap-siap buat suit. Dan oke, ayo kita coba Yan! 


Stey kul! Don't forget to Stay cool! Don't masang melas 
face! 


Akhirnya kita suit, dan seperti yang udah diprediksi 
mengingat gue ga jago suit, pastilah gue kalah. Ho'oh kalah 
gue ma si mantan, bukan cuma kalah suit nih, kalah hati 
juga, kalah semuaaa! 


"turth or dare, Yan?" suara nya.. hm, gue dejavu.. 
"truth or dare, Yan? " 


"Dare!" jawab gue cepat, sekaligus berani karena merasa 
tertantang. 


"yakin nih?" gue ngangguk mantep. 

"Am, dare nya.. 

Gue nunggu dia lanjutin kalimat nya, bener-bener takut 
kalau misal dare nya aneh-aneh. Lagian kenapa sih malah 


milih dare!? Nyesel kan.. 


"pacaran sama aku!" 


"hal?" 
"itu dare nya, Yan. Pacaran sama aku, mau kan??" 


Gue.. Euphoria! Kayak gini ternyata rasa yang diceritain 
Lisa, perasaan.. jatuh.. ngilu.. nyeri.. geli.. gerah.. 


Kayak.. 

"Yan?" 

"Yyan, kamu mau kan?? " 
"Yan--" 

"Yana??" 

"D-dare.." 


Gue bisa liat Minhyun senyum, oke Yana you stupid girl, oke! 
Are you Crazy!? Kalau aja ada Lino disini pasti dia udah 
nempol pala gue pake sendal nya. 


"hm, dare nya.." 


Sial! Kenapa harus kayak gini!? Gue ngerasa ngilu dengar 
kalimat yang sama persis dulu, waktu itu.. 


Meringis, gue gigit bibir kuat-kuat, mikir kemungkinan apa 
der yang bakal dikasih Minhyun. Gue takut, jujur.. 


Di kosan ini belum ada yang tahu kalau Minhyun itu mantan 
gue. Bahkan Jungkook dkk yang sempat tauran sama dia. 
Mereka mikirnya Minhyun itu cuma cowo biasa yang naksir 
gue.. 


Makanya itu, gue.. gatau sih gue kenapa. Takut aja. 


"balikan sama gue, 
Ya?" 


Hh.. //loading... 


WHAT!?  NAHKAN! TUHKAN! APA GUE BILANG!? 
BENERKANN! 


"WHAT!!!?" itu bukan gue, tapi anak-anak. Mereka langsung 
heboh pas denger kata balikan. 


"KAK YANA...? " 
"ĻO--" 

"ap-apa.. " 
"nun--" 


Nah, ampe gabisa ngomong mereka. Dah, gue tarik dah tadi 
kalimat gue yang paling atas, coba skrol keatas. 


Pas gue bilang ini malam yang indah dan gue suka, gue 
nyesel bilang itu! 


Malam ini.. 

Malam ini gue ngeri! Ga suka. Dan sialnya ini jantung malah 
ngedugem didalam, ga ngerti apa kalau gue lagi nyoba 
nahan diri!?? 


Kayaknya gue perlu ambil hp trus telpon Lino, gapapa dah 
ngabisin pulsa karena panggilan internasional, 


Lino.. Mbak kangen! Kamu pulang dong... 


### 


Ada yang kangen Lino juga!? Haha ga ya? Lino kang 
rusuh gaada yang kangen. Kasihan kamu Lino:) 


Dan untuk mamas mantan, jan terlalu berharap plis, 
aku takut kamu sakit. Yana banyak yang naksir loh! 
Saingan kamu banyak.. 


Mending sama aku aja, gaada saingan nya. Beneran! 
Wkwk.. 


Oh iya, mo nanya. Tapi ga dijawab juga gapapa. Aku 
terbiasa dikacangin (:( 


Kalian ngeship Yana sama siapa? Alasannya? Moga 
sih dijawab yeh.. 


Salam sayang dari anak kosan 

hook 

Tiga alasan kenapa Yana susah move on... 
(His cute face) 

(his hot face) 

(his smile) 

Oo 

leng aku maaaas:) 


Tbc... 


18 Go 


Apdett lagi, biar cepet tamat- 


KKK 


"mbak dimana?" suara Lino datar, entah kenapa gue rasa 
nih anak lagi marah. Aura nya bahkan ketara banget cuma 
dari suara nya yang datar-datar aja cuma sedikit ditekan. 
Mungkin nahan-nahan biar ga teriak. 


"apa?" gue jawab gitu, dianya langsung hembusin nafas dari 
sebrang sambungan. Gue rotasiin bola mata males. 


Beberapa detik kita diem-dieman. Gue juga bingung napa ni 
bocah tetiba nelpon dan langsung tu de poin nanya posisi 
gue. Kan aneh. 


Gue tungguin dia ngomong lagi, hampir semenit. Ga takut 
pulsa nya abis apa? Ini panggilan internasional loh. Indo- 
Aussie. 

"kata bang Lay, mbak... kabur?" akhirnya ngomong juga. 


"siapa yang kabur? Engga" jutek gue, males lah kalau udah 
nyebut-nyebut anak kosan. Kemusuhan gue. 


"skrang gue tanya mbak dimana? Kenapa ga dikosan? Udah 
dua hari katanya.." 


Terserah. 


"suka-suka mbak lah mau dimana mau kemana, udah kamu 
seneng aja disana, betah deh gausah balik-balik lagi!" lah 
Kok jadi ngegas gue nya. Ya abiss Lino ikut ngeselin sih, 
kaya anak kosan:( 


"mbak? Mbak kenapa...?" 
"kenapa mbak kabur?" 
"mbak ga kabur! Apaansih!" ngegas lagi kan jadinya. 


"trus mbak dimana? Kenapa ga dikosan? Dirumah juga 
gaada... Mbak kenapa sih? Ada masalah apa?" ada guratan 
khawatir dari suara nya Lino. Gue tau ini anak pasti lagi 
duduk ga tenang ditempat nya. Soalnya kedengaran gasak- 
gusuk tempat tidur dari sana. 


"Mbak cuma main, ga kenapa-napa" 

"jan bohong" 

"ngga bohong" 

"..mbak, katanya anak kosan pada minta maaf" 


Kening gue kerutin, setelah ngadu sama Lino mereka juga 
minta maaf lewat Lino!? Fak! 


"minta maaf buat apa??" tanya gue, pura-pura gatau aja 
deh. 


"ya gatau, katanya minta maaf... kenapa sih? Gue pergi kok 
jadi ada masalah gini?" 


Idih, ada kaga ada elu juga pasti bakal ada masalah, wong 
lu salah satu pembawa masalahnya! 


Gue menggeram kesel. Gigitin kuku-kuku gue dari tadi. 


"kalau mereka ada salah ngomong baik-baik, jan main 
kabur" ini anak bacot bener dah gue bilang gue ga kabur, 
masih aja.. Dikata buronan kali ya. 


"mbak ga kabur! Kamu ngerti ga sih!? Mbak cuma pengen 
jauh dari mereka, kenapa.. kamu tanya kenapa kan? Karena 
mereka yang jauhin mbak duluan!" emosi gue memuncak. 
Hampir meledak bahkan. 


"mbak ga tau, juga ga mau tau! Mau mereka minta maaf 
kek, mbak ga bakal balik kesana lagi! Ga akan.. kecuali.." 
gue kasih jeda di kalimat panjang nan lebar gue. 


Gue denger Lino berdeham dari sana, nunggu kalimat gue 
selanjutnya. 


"ke-kecuali.." 
"kecuali apa mbak?" 


"kecuali, KECUALI KAMU PULANG KE SINI DAN JEMPUT 
MBAK, BARU MBAK MAU PULANG!" muncrat-muncrat deh. 


"..m-mbak, gue baru seminggu disini" suara Lino pelan, gue 
mendengus kesal. 


"udah betah kamu disana? Yaudah... GAUSAH BALIK LAGI!" 


'm-mba--" 


Tut!! 


"Sabar Yan.. Sabar" gue noleh ke bekakang. Ngelihat Lisa 
yang lagi ngelus-ngelusin pundak gue lembut. Gue 
ngembusin nafas. 


Baru ingat gue ada Lisa disini, pasti nih anak kaget pas gue 
teriak tadi. 


Gue ada dirumah nya Lisa, lebih tepatnya sih dikamar dia. 
Udah dua hari.. udah dua hari gue dirumah Lisa, udah dua 
hari gue pergi dari kosan, dan udah dua hari gue bolos 
kuliah dan nyuruh Lisa ngabsenin gue. 


Dua hari ini gue cuma main hp, rebahan, nonton drakor 
bareng Lisa, makan, boker.. Ga keluar kamar ini sama sekali. 


Pas banget nyokap bokap dia lagi pulkam ke Thailand. 
Jadinya gue bisa nginap tanpa rasa segan. Lisa juga iya-iya 
aja, eh bahkan dia yang ngusulin buat gue tinggal 
dirumahnya sementara ini sekaligus nemenin dia yang 
sendirian dirumah. 


Awal nya gue mau tidur di hotel aja, tapi Lisa ngga 
ngebolehin. Katanya ntar kegrebek, lah emang gue mo 
ngapain!? Dikata mau.. Dah! 


Lisa juga ngangguk-ngangguk paham aja sama cerita gue, 
dia ngertiin gue, dia hibur gue, dan ngajakin gue 
beraktivitas banyak didalam kamar nya. 


Dia juga dukung argumen gue, ah emang Lisa tuh prensip 
de bes lah! Aylaflu Lalisaaaa Manobann! 


Dan soal berapa lama.. Ntah, gue juga gatau berapa lama. 
Yang pasti setiap gue ingat kejadian kapan hari itu, gue 
mikir... Gamau balik lagi ke kosan. 


Yah, walopun bukan salah mereka sepenuhnya, tapi bukan 
salah gue juga! Gue ga salah sama sekali.. 


"emang harusnya ngurus diri masing-masing kan? Lo yang 
bilang gitu..." 


Kepala gue mumed. Bener-bener kusut, lebih kusut dari 
benang kusut. 


"maaf, Yan. Slama ini bikin lo repot" 


Repot yah? Tapi selama ini gue ga ngerasa direpotkan, suer 
deh! 


"mulai sekarang kita bisa ngelakuinnya sendiri.. 
Tanpa kamu" 


Tanpa gue kan? Kenapa sekarang malah nanyain gue pake 
ngadu ke Lino dan minta maaf!? 


"gausah, gue bisa sendiri. Ntar lo merasa direpotin lagi" 
Rasanya pengen nangis aja. 


"Yan, kenapa? Kok bengong?" Lisa guncangin bahu gue 
pelan, gue sadar dan langsung noleh ke dia. Mata gue udah 
berkaca-kaca. 


"Lis, disini yang salah gue apa mereka sih?? Gue bingung" 
adu gue dengan mulut yang udah dilengkungin ke bawah. 


"menurut gue sih, kalian semua yang salah" 
What? Apaan sih, kalao gaada yang bener berarti.. 


"kalau dari cerita lo sih, mereka itu salah, dan lo juga salah" 
Lisa megang pundak gue, natap gue tepat di mata gue. 


Serius banget dia. 
Empat hari yang lalu, (ToD) 


"Yan, dari pada mereka ribut mending kamu jelasin semua 
nya ke kita" kata bang Xiumin natap gue serius. 


"jelasin apa?" 


“soal, kamu.. sama dia" lanjutnya sambil nunjuk gue sama 
Minhyun gantian. Gue mengernyit bingung. 


"harus?" 


Bisa gue lihat mereka pada naikin alis nya pas denger satu 
kata gue tadi, Bang Xiumin hembusin nafas nya. Ngelirik 
Minhyun yang cuma diem sambil nengok gue. 


"kalian.." Bang Xiumin berhentiin ucapannya. Diganti sama 
pertanyaan aneh yang keluar dari mulut Jungkook. "kenapa 
lu ga cerita?" katanya dengan muka yang susah gue 
prediksiin. Kayak nya sih marah, geram, kecewa?? 


"kenapa harus?" tanya gue lagi. Langsung direspon cepat 
sama mereka dengan muka kaget. Ntah, kenapa juga 
mereka pada kaget? 


"yan.. kita.." 

“Gini yah kak, saya punya privasi dihidup saya.. Cerita atau 
engga nya itu tergantung saya, dan lagian.. Kenapa harus 
diceritain? 


Soal saya yang pernah pacaran sama Minhyun? Iya atau 
engga kan ngga berpengaruh sama kalian.. 


Kalau saya ada apa-apa dan harus cerita sama kalian... 
Emang kalian siapa??" 


Hening, semua mata menyorot ke gue. Gue juga gatau 
kenapa kalimat itu lolos dari mulut gue. Tapi ga enak aja 
gitu denger mereka yang ribut soal gue yang mantanan 
sama Minhyun sejak cowo itu bilang dare nya. Dan gue yang 
ngangguk ragu, yah emang harusnya gitu kan? Itu dare, jadi 
gue harua ngejalanin nya. 


Dan langsung lah gue dihujani teriakan mereka yang ga 
nyangka, toh gue jawab iya juga kan karena ini dare, 
setelah itu gue bisa mutusin dia,, ntah kapan. 


Walaupun balikan itu termasuk dare yang ga masuk akal 
sepanjang yang gue tahu, setelah dare yang dia kasih 
dulu... 


Tapi yah ini, gue gatau gimana sakitnya sampe mereka pada 
nyorot gue dalam. Ada yang kaget, ga percaya, kecewa 
bahkan kaya Bang Suga... jijik. 


Oke, gue bodo amat. 


"Cukup yah gue direpotin sama kalian soal kebutuhan setiap 
hari, bukannya apa.. hm gue ikhlas kok masakin kalian, 
nemenin, bersihin kosan, apapun itu.. 


Tapi kalau soal kayak gini kalian ga bisa ngerepotin gue.." 
iya keluar dah bahasa gue yang sebenarnya 'gue-elo.' 


"Gue ngantuk, balik duluan" Bang Suga berdiri dari duduk 
nya, ninggalin kita semua di balkon. Dan disusul sama yang 
lain. 


Sisa gue sama Minhyun doang.. 


Natap kepergian mereka, muka-muka marah mereka gue 
embusin nafas kasar. Kenapa juga gue harus ngomong gitu 
tadi!? Nyesel dahhh:( 


Mata gue panas kan.. 


"Yan, jangan nangis" Minhyun yang gatau kapan udah ada 
disamping gue ngelus bahu gue. 


"hiks hiks, gue udah jahat ya? G-gue ngomong apaan sih 
tadi hiks hiks" isak gue kemudian kedengeran suara vespa 
dari bawah. Mereka ga cuma ninggalin balkon tapi juga 
ninggalin gedung (1). 


"mereka baik, Hyun. Gue yang jahat, hiks gimana nih!?" 


"udah-udah, besok.. Lo bisa minta maaf, mereka pasti bakal 
maafin. Gue yakin" 


Dan akhirnya isakan gue berangsur-angsur reda. Tanpa 
sadar sejak tadi nyender dibahu nya Minhyun... 


Gue ngerasa bersalah, well gue emang salah. Awalnya.. 


Gue udah pengen minta maaf sama mereka tapi mereka ga 
ngegubris gue sama sekali. Bang Jin sama Bang Dio yang 
megang dapur, mereka ga ngasih gue buat bantuin, bahkan 
ga ngegubris gue. 


Ayen, Jisung sama Huening yang mau tiap pergi sekolah 
selalu nyalim gue diikutin sama anak-anak milenial lain 
malah ngeskip gue. 


Mereka pergi semua, bahkan Bang Chanyeol sama Bang Kai 
yang harusnya libur kerja keluar dari kosan, mereka pulang 
telat dan gue yang nungguin di gedung (1) malah 
ditemenin sama Minhyun. Mereka ga mampir kegedung (1) 
lagi, ga makan malam padahal udah gue masakin. 


Minhyun yang selalu ada disamping gue walopun kerap 
banget gue nyuruh dia pergi, tetep aja dia nemenin gue. 


Kata maaf gue dihiraukan, bahkan.. Gue malah dapat kata- 
kata menyakitkan. Sakit banget. 


Soal mereka yang ga mau ngerepotin gue lagi, ga mau 
ngurus hidup orang lain, gamau bikin gue terganggu.. 


Gue ke gedung (3) dan malah ngedapetin gedung kosong 
karena mereka pindah ke gedung lain. Gue bersikeras buat 
minta maaf lagi besok nya, dan yahh hal yang sama malah 
keulang lagi. 


Sampe akhirnya gue capek, dan keluar dari kosan. Pengen 
pulang kerumah tapi papa sama mama lagi gaada, dan gue 
ga punya kunci rumah. Dan, disini lah gue berakhir.. 


Dirumah nya Lisa.. 


Kalau ingat kata-kata mereka waktu itu, cara mereka 
ngejauhin gue, bahkan ngobrol tanpa ngajak gue, mereka 
ngumpul dan ketawa-ketawa kayak biasa dan nganggap gue 
gaada. Rasanya sakit banget. 

Apalagi muka mereka yang liat gue pake tatapan marah, 
kesel, kecewa, jijik ah banyak deh. Rasanya terlalu takut 
buat balik kesana dan ngeliat pemandangan yang sama 
waktu 2 hari yang lalu. 


Gue juga kesel, bukan berarti gue yang niat nya minta maaf 
dan dicuekin bakal tetep minta maaf, helow! Gue, Yana! lya.. 
gue Yana..ah emang kenapa kalau gue Yana?? 


Kata Minhyun mereka ga bakal marah lama-lama karena 
mereka semua sayang sama gue. Sayang apanya? Yana 
yang itu, Yana yang disayang sama anak kosan udah pergi.. 
Dan gue, bukan Yana yang itu lagi. Karena bukan sayang, 
mereka ngeliat gue pake tatapan kebencian. Dan gue ga 
suka itu! 


"mereka juga ga suka kalau lo balikan sama Minhyun" kata 
Lisa, nekan pundak gue. 


"itu cuma dare.." 

"iya, tapi mereka patah hati, seenggak nya lo kalo mau 
ngomong baik-baik, jelasin baik-baik dan ga ngeluarin 
kalimat setajam samurai kaya gitu" Lisa mengambil jeda. 


"kalau gue jadi mereka pasti juga ga bakal seneng, pasti 
bakal marah. Apalagi pas lo tanya, mereka tuh siapa? 


Lo udah dianggap keluarga, Yan! Lo mikir ga sih, pengaruh 
kalimat lo itu bisa bikin luka yang dalam" sumpah deh, 
Lisa... Ini kaya bukan gaya nya dia. Dia terlalu serius dan 
bikin gue merinding jadinya. 


"iya, tapikan--" 


"Tapi mereka juga gabisa ngelakuin itu sama lo!" katanya 
ngegas. Nah, ini baru Lisa. 


"enak aja gitu, masa orang baik-baik mau minta maaf malah 
dijutekin, pake di hujani kalimat penyiksaan lagi!!" 


Gue hembusin nafas berat. 
"jadi?" tanya gue dengan alis yang terangkat sebelah. 


“jadi, 


..kalian semua salah disini. 


Jadi.. harus sama-sama minta maaf" 


### 


Gimana? 

Oke, akhirnya muncul skandal! Dan Lee Min Ho, aku 
bikin kamu jadi adek-able banget disini. Makin 
sayang ututu:* 


Mana kubunya Yana? Kubunya anak kosan? Kayaknya 
bakal ada perang dingin nih.. 


Oke, salam sayang. 
Cuap-cuap anak kosan yang lagi marahan sama Yana 


Tbc... 
### 


19 Horror 


Kambek egen! Kangen yak!? Haha engga yahh, 
yaudahlahh.. 


Happy reading gaes! 


[Kos Kosan Guvluk] 


Jungwoo duduk di balkon, sendirian. Ditemani sama hp yang 
sejak tadi stay di room chat whatsapp. Pesan yang dia kirim 
3 menit yang lalu udah dibaca tapi belum juga dibalas. 
Miris. 


Langsung berdiri dan turun ke bawah, Jungwoo mindai 
ruang tengah yang lagi dihuni anak-anak kosan. Dia 
berdecak sebal. Lagi-lagi ada acara mikir.. 


"dari mana sih lu? Dari tadi dicariin" Changbin yang liat 
duluan Jungwoo turun tangga langsung buka suara. Semua 
yang ada disitu jadi pada ikutan nengok ke si Jungwoo. 


Yang dibilang cuma acuh ga acuh dan ambil posisi 
disamping Jisung yang meluk boneka ikan nemo nya, mata 
nya bengkak kayaknya abis nangis. Emang kalau ada award 
manusia tercengeng di Indonesia si Jisung bakal masuk 
nominasi nya. 


"anak cowo kok nangis" sinis Jungwoo ke Jisung yang masih 
manyun. "ngapain nyariin gue?" katanya nengok ke 
Changbin. 


"ya gapapa, kirain ilang lo" jawab Changbin asal. "biasa juga 
barengan kesini, sekarang malah pergi duluan." 


Jungwoo ga jawab Changbin lagi, dia buka hp nya dan asik 
sendiri. Sesekali dilirik nya anak kosan yang pada diem 
keliatan mikir. Setdahh masih aja mikir. 


"kenapa ga nelpon Lino aja? Suruh dia yang nelpon Yana" 
Jungwoo buka suara, tapi mata nya masih ke hp. "pasti 
diangkat." 


Mata anak kosan pada terbelalak, laiya napa ga nelpon Lino 
aja kan ya? Yaemang pada triji otaknya, untung ada orang 
pinter. 


"iya juga" Suho yang pertama buka hp nya, langsung nyari 
kontak Lino, tapi gak ada. Emang laknat bapak yang satu 
ini, nomer teman sekos nya kaga punya. 


"kaga punya gue" jawab nya kemudian, anak-anak nepok 
jidat. Tadi dia yang paling gercep buka hp- 


"gue aja" Lay langsung ngerogoh saku celana nya, ngambil 
hp bersampul hijau lumut, dan langsung nyari kontak Lino. 


'halo.." 


"halo?" 


Gaada jawaban dari sana, Lay ngerutin keningnya heran. 
Padahal diangkat, napa ga ada suara? Batin Lay. 


Anak kosan udah pada nyimak dari tadi tapi ga denger Lay 
ngomong selain kata 'halo. halo-halo mulu ngomongnya 
Kapan? Batin anak kosan. 


"spiker in dong" Jaemin yang duduk disamping Lay nyikut 
cowo itu. 


"udah gue spikerin dari tadi, emang gaada suara" katanya, 
ngelirik satu-satu anak kosan. Mereka juga ikutan heran. 


"halo?? No??" suara Lay lagi, dia ngeletakin hp nya diatas 
meja biar semua orang bisa denger. 


"hello? Who is this?" Suara dari sebrang panggilan, 
semuanya kaget. Iyalah kaget, yang ngomong kaya suara 
cewe. Emang cewe. 


"Lino? Suara lo kok beda?" bukan Lay, itu Bangchan yang 
ngedekatin dirinya ke hp Lay diatas meja. 


"Lino? Who is that?" kata suara itu lagi, kening anak kosan 
makin mengernyit. Sebagian karena cewe yang angkat 
telpon Lino, sebagian lagi karena gatau apa yang dibilang 
cewe itu. Hadeh. 


"isn't this Lino cellphone?" tanya Lay, kali ini omongan nya 
dihadiah riuh tepuk tangan karena jago bahas inggris. Hm 
mereka aja yang bego. 


"Lino? What do you mean Lino is Lee Min Ho?" 


"iya iya, Lee Min Ho anak nya nyai Sooman tuh, mana dia 
kok lu yang ngangkat telpon nya? Lu siapa? Ha?" setdah 


Hyunjin, ini mulutnya gabisa ga nyerocos. Lagi ngomong 
sama bule juga gaada jaim-jaim nya. Heran. 


Kepala nya langsung kena geplak Kai dari belakang, "dia ga 
bakal ngerti lo bilang begitu" kata Kai geram. 


"tau si memble bego amat" sembur Han ikut-ikutan. Hyunjin 
cengengesan. 


"what?" 


"yes, where is he?" Lay ngomong lagi tanpa menghiraukan 
Hyunjin sama Han yang sekarang adu jatos. 


"ahh Minho is outside, maybe he will comeback soon. Is 
there an important need? I will deliver" jelas cewe itu. Anak 
kosan nunggu Lay ngomong lagi, karena mereka ga ngerti. 
Ada sih yang ngerti kayak Rapmon, Suho, Johnny, Mark dan 
beberapa lagi. Sisanya? Yang ga ngerti sama sekali. 


"oh that's okay, just tell him to call later. Who are you by the 
way?" -Lay 


"Im Tiffany, Minho's friend in Aussie. Heppened to be in him 
apartement with his other friends. And you? Are you Minho's 
friend too? From Indonesia right?" 


"yeah, alright "II hang up now" kata Lay sebelum nutup 
panggilan internasional nya sayang cuk pulsa nya. 


"W-wait a minute! Minho has come, you can talk" 


Setelah kedengaran suara langkah kaki dari sebrang sana. 
Lino dengan suara ngajak berantem nya mulai ngomong. 


"apa? Kangen lo ma gue?" sapa Lino, langsung dihadiah 
sorakan ga terima dari anak kosan yang denger suara nya. 


Lino ketawa. 


"Io dari mana si anjing?" Jungkook buka suara, "lama amat, 
gue pusing dengerin bang Lay ma tu bule ngomong inggris" 


"makanya jan bego!" Chanyeol menghujat. 


"emang lo bisa ngomong Inggris, Yeol?" Luhan yang dari tadi 
duduk anteng sambik nyimak akhirnya ngomong. 


"yah.. kagak" 

"Yee, manusia jahanam ya gini" Jungkook sewot. 
"gue lebih tua loh, Kook. Lupa lo?" -Chanyeol. 
"ga kok bang, hehe" -Juki 


"malah pada bacot, nape nih nelpon? Dah seminggu gue 
pergi baru nelpon sekarang bangsat emang" hujat Lino dari 
sana. Yang lain cengengesan. Emang laknat. 


"kita kangen sama lo sebenarnya, cuma lupa" Taeyong 
nyengir. Lino berdecak dari sana. 


Kalau aja bukan mau nanyain Yana mereka ga bakal nelpon 
Lino, gaada tuh bocah sebenarnya kosan lebih nyaman. 
Moga aja tuh anak ga balik lagi. Jahat emang. 


"gini, No.." Lay gugup, jujur aja Lino serem kalau marah, dan 
yah semua anak kosan tau Lino itu marah cuma bisa murka 
karena dua alasan. Satu, karena harga dirinya sendiri, dua 
karena harga diri kakaknya, Yana. Bisa diibaratkan, kalau 
bukan dirinya sendiri yah yang jadi prioritasnya itu kakak 
nya. 


Lino yang bilang begitu sama anak kosan pas mereka baru- 
baru ketemu dan kumpul dikosan guvluk ini. Wajar aja 


sekarang lidah Lay mendadak kelu buat ngomong. 


Dia lagi nyari-nyari kalimat pembuka yang pas, 
seenggaknya biar Lino ga marah duluan. 


"apa?" 


"hm.. gini" Lay belum nemu kalimat yang pas, kayaknya 
mereka harus berunding dulu mutusin kalimat apa yang 
harus dipake buat disampaikan ke Lino. 


Anak kosan juga pada nyimak doang, kalau udah kayak gini 
tuh kalimat solidaritas tanpa batas yang selalu mereka 
bilang kalau lagi ngumpul mendadak musnah. Dasar yuman. 


". Oh iya, mbak gue mana? Tumben banget kaga nelpon. 
Padahal biasanya tiap hari nelpon" Lino nanya, sukses bikin 
anak-anak kelabakan, mereka gugup. 


"ah, itu.. Yana, hm anu" Lay ngelap keringat nya yang ngalir 
dipelipis, sesekali nelan saliva nya susah. Pait pait pait. 


"woy! Jan aneh-aneh lo pada! Anu-anu.. Mbak gue mana!?" 
Nahkan Lino dah ngegas, yah anak kosan makin takut buat 
ngomong lah. 


"iya, kita nelpon lo juga buat Yana. Dia kabur dari kosan.. 
udah dua hari" Suho yang ngomong, anteng bener. 


"HA!? SERIUS LO PADA!!? DEMI APA? NGAPAIN MBAK GUE 
KABUR!? JAN BECANDA SAT!? KEMANA DIA!? CARIIN LAH 
ANJING!? EMANG BAJINGAN LO SEMUA!!!!" tuhkan, apa Lay 
bilang. Makanya jan langsung dibilang dong, gimana sih 
Suho nih gampang bener ngomongnya. 


Semua pada berjengkit kaget, ada juga yang nyampe jatoh 
dari sofa, sisa nya ngusap-ngusap dada. Lino kaya wartawan 


dispek tapi yang versi ngegas. Anak kosan merinding. 


Kalau udah kaya gini kan mereka pada bingung mau 
ngerespon apa, wong udah diteriakin pake pertanyaan 
beruntun kayak gitu. 


"WOY! KOK PADA DIEM LO PADA!? MANA MBAK GUE NYET!? 
GUE TINGGAL SEMINGGU AJA UDAH KABUR AJA MBAK GUE, 
GIMANA KALAU GUE TINGGAL DUA BULAN!!?" 


anak kosan masih belum jawab. Mereka terlalu ngeri sama 
teriakan segenap jiwa dan raga nya Lino. 


"DIA GAK MUNGKIN DIRUMAH SEKARANG, BOKAP MA 
NYOKAP GUE KE PARIS, KEMANA DIA!?" 


masih belum ngejawab. 


"Gue ga mau tau, lu pada harus cari mbak gue ampe 
ketemu! Kalau aja ga ketemu, pulang pulang gue sikat lo 
semua, GUA GAK MAIN-MAIN!!!" 


Mereka makin kelabakan aja, satu hal yang perlu diingat. 
Lee Min Ho bin Sooman ini walau suka ngereceh dan emang 
orang nya receh tapi dia punya aura gelap nya di sisi lain. 
Gimana pun juga dia Lino, ketua geng motor juga salah satu 
anggota dark gengster yang udah tumbangin banyak lawan. 
Lino kalau udah marah, ngehajar orang ga tanggung- 
tanggung, ga kenal gender, ga kenal umur, makanya kalau 
anak nya mabuk cuma Jungkook sama Suho aja yang 
ngurusin, mereka ga sekali dua kali kena pukul sampe 
babak belur kalau Lino mabuk. Hal yang paling dihindari 
adalah murka nya Lino, dibanding mukul orang dengan 
keadaan ga sadar, Lino lebih seram kalau mukul orang 
dalam keadaan sadar jiwa dan raga. 


Dan dari kata-kata nya, jelas dia gak main-main. Aura 
mencekam anak gengster nya nyampe kesini. Padahal jauh 
loh, Australia-Indonesia. Hebat emang si Lino. 


"M-makanya itu kita nelpon lo, No. K-kita udah cariin Yana 
kemana-mana cuma ga ketemu, kata Jungkook dia juga ga 
ngampus" -Lay, dengan segala ketakutannya. 


"C-coba lo telpon dia, tanya Yana dimana. Kalau lo yang 
nelpon pasti diangkat. Panggilan kita semua dirijek terus 
sama dia" -Lay 


"ya! Akun medsos kita aja diblok sama dia" sambung 
Jungkook. 


H H 
.... 


Lino emang ga jawab, dia ga bersuara. Tapi itu yang bikin 
anak kosan makin ngeri. 


"Da-dan lagi... kita mau minta maaf, kita salah, kita harap 
Yana mau balik, kita bakal nebus kesalahan kita" lanjut Lay 
lagi, anak kosan ngangguk setuju. 


"... Gue gatau apa yang udah kalian lakuin sama mbak gue" 
suara Lino kedengaran ditekan, serem bat anjir! "tapi.. hm, 
oke. Gue bakal telpon mbak Yana, nanti gue kabarin kalau 
udah ada kabar 


..dan, ingat! Gue gamau kejadian kayak gini keulang lagi, 
gue gasuka ada yang buat mbak gue ga nyaman sampe 
milih kabur dari kosan. 


Apapun alasan kalian.. tetap aja, mbak gue prioritas gue, 
kalian tahu kan!? 


Selesain masalah kalian, jangan bikin dia gak nyaman, 
apalagi sampe nangis!?! 


..ngerti??" 


Mereka ngangguk kompak, walopun tau Lino kaga bakal liat. 
Tapi mereka cuma ngangguk doang sebagai respon. 


Bahkan Suho, dan AHyungline lainnya pada kicep denger 
suara Lino yang terkesan mirip backsound pilem horor 
trailer. Kayak predator ketemu mangsa nya, kayak malaikat 
maut yang mau nyabut nyawa mereka. 


Tuut! 


Lay menghela frustasi, sebagian dirinya takut karena Lino 
tadi. Sebagiannya lagi khawatir... Iya khawatir, pulsa nya 
habis padahal dompet lagi kosong. Minta ke Suho juga perlu 
nyali. Dia ngacakin rambutnya geram. 


### 
Serem bat suami kuuu:) hehe.. 


Tbc... 


20 Comeback 


Hepii riding! 


"mau sampe kapan, Yan?" Lisa selonjorin kaki nya dikarpet 
di ruang tv. Dia baru pulang ngampus sore ini, dan langsung 
nemu Yana goleran di ruang tv sambil nonton. Yah udah tiga 
hari Yana disini, udah tiga hari juga Lisa repot kalau dosen 
nanyain Yana. 


"apanya?" tanya Yana balik, kaki nya ikut diselonjorin di sisi 
Lisa. Mereka berdua duduk dengan posisi yang sama. 
Bedanya, Lisa kaki nya agak mepet ke sofa sedangkan Yana 
engga. Soalnyakan Lisa tinggi, dan Yana? 6 senti dibawah 
Lisa. 


"kampus. Gue selalu kelabakan kalau dosen nanyain kabar 
lu, bahkan sampe bilang mau jenguk lo" Iya Lisa bilang Yana 
sakit, sampe nyuruh temen bokap nya, Dr. Siwon buat bikin 
surat dokter biar jadi bukti soalnya kalau udah lebih dari 
dua hari harus ada keterangan pas. 


Untung aja Dr. Siwon mau, yah walaupun ga gratis. Lisa 
harus nguras dompet nya buat beliin Dr. Siwon tiket liburan 
ke Sydney, sekaligus uang makannya. Emang dokter 


bedebah. Padahal cuma buat selembaran surat dokter yang 
isinya cuma keterangan penyakit maag dan tanda tangan. 
Bayangin aja, seharga tiket sekaligus uang makan liburan ke 
luar negeri. 


Yana mau bayarin semua katanya, tapi Lisa bilang gausah. 
Anggap aja lagi sedekah, lagian sebagai balasan karena 
Yana mau nemenin dia. Walopun kebanyakan ngerepotin 
Sih. 


Yana jadi kebanyakan mager nya, kebanyakan bad mood 
nya, bengong doang kayak orang bego. Jadinya yang sibuk 
Lisa doang, masakin Yana, kadang juga bersihin kamar 
padahal yang ngotorin Yana. Soalnya keluarga Lisa ga pake 
pembantu. 


Yana yang ini berubah 180 ..selsius dari Yana yang ada 
dikosan, Yana yang ga bisa liat kotor jadi Yana yang suka 
ngotorin, Yana yang senang bersih-bersih jadi Yana yang 
senang nyuruh-nyuruh. Lisa kewalahan, tapi tetep seneng 
ada Yana disini. Seenggaknya jadi tempat dia curhat dan 
nemenin nonton dirumah. 


"hm" 


Lisa ga keberatan Yana kayak gini, dia ngerti. Udah dari 
jaman SMA mereka sahabatan, Lisa tau Yana bahkan lebih 
banyak dari pada Yana tau dirinya sendiri. Yang Lisa bisa 
lihat, Yana lagi kangen kosan. Anak itu kalau udah nyaman 
sama sesuatu bakal sulit ngelepasin, jadi garis besar nya 
Yana nyaman sama kosan dan segala penghuni nya dan dia 
lagi kangen. 


"hp lo" Lisa ngarahin dagu nya kearah hp Yana yang dia 
letakkin diatas sofa, ada telefon masuk. 


Yana mendongak buat liat hp nya, langsung balik nonton 
lagi karena ga mau angkat panggilannya. 


Lisa langsung hapal, kalau bukan anak kosan yah Lino, 
paling nyuruh pulang. "Ga diangkat?" tanya Lisa. Yana 
geleng-geleng. 


"ga balik aja Yan? Mereka pasti nyesel, lo penting sama 
mereka" Lisa mulai lagi, kadang dia juga ga tega liat Yana 
yang sok-sok an marah tapi tetap aja kangen. 


"mereka ga butuh gue" jawab Yana ketus, masih nonton. 


"jangan kayak anak-anak! Lo dah gede, malu sama umur. 
Ngalah dikit kek, lagian gue yakin kalau lo balik mereka 
yang bakal minta maaf, lo cuma maafin dan semua beres, 
segampang itu!" -Lisa maung. 


"hm" 


"mikir, Yan! Kuliah lo, sayang banget ditinggal, Lino juga ga 
seneng kalo lo kayak gini. Lo berharap dia pulang dan--" 


Ting nong! 


"bukain pintu gih!" suruh Lisa, motong kalimat panjang nya 
sendiri. 


Yana langsung bangkit tapi abis itu berhenti didepan sofa, 
"ayo bareng, ini kan rumah lo. Kalau ada tamu penting gue 
gatau mau bilang apa" Lisa nurut, dia ikut sama Yana buat 
buka pintu. 


Padahal mah kalau kaya gitu mending Lisa aja yang buka 
pintu nya, ngapain harus berdua coba? Yaudah lah namanya 
juga bes kental. 


"tunggu!" teriak Lisa masih jauh dari pintu, tuh orang kaga 
ada sabar-sabar nya mencet bel ampe berulang-ulang kayak 
mau nagih utang aja. Lisa menggerutu. 


Yana setia ngekor dibelakang Lisa sampe tuh cewe Thailand 
bukain pintu rumah nya. 


"LINO!?" Yana yang kaget duluan, dia melotot. Tapi sedetik 
kemudian maju nubruk Lisa biar bisa meluk Lino. 


Lino yang ditubruk badan kecil kakak nya langsung ketawa 
pelan, dia percaya ga percaya kakak nya sekangen ini sama 
dia. Kaya liat oppa koriyah aja. 


Yana noleh kesamping masih lepasin pelukannya, ternyata 
Lino ga dateng sendiri. Dia dateng bareng cewe, ahh 
CEWE!? yana buru-buru ngelepasin pelukannya. Natap Lino 
dan cewe itu gantian. 


Cewe bermuka rada bule tapi keasia-an juga. Bingung dah. 
"siapa?" Yana tu de poin. 


"ah, hi! My name is Tiffany, Minho's friend” kata si cebul 
a.k.a cewe bule perkenalin dirinya, Yana ikut ngeraih tangan 
si cebul. 


"Yana, Minho's sister" 


"and me!" Lisa melambai kearah mereka, "I'm Lisa, Yana's 
friendship, and Minho's friend too" 


"sejak kapan?" tanya Lino sewot, "sejak kapan lo jadi teman 
gue?!" 


"sejak gue tahu lo mengidap s---IH! APAANSEH!?!" Lisa 
menggeram, mulutnya abis dibekap sama Lino. 


"iye iye, terserah dah" -Lino. 


aaa 


"Bisa diem ga Sung!? Sakit pala gue denger lo mewek 
mulu!" 


"sabar.. bang" 


"Kita juga pengen Yana balik, gausah secengeng itu. Anak 
cowo loh!" 


"Bang..." 


"MENDING LO JUGA DIEM! gue lagi panas, jangan makin 
dipanasin!" 


Jeno bungkam, padahal niat nya baik mau tenangin Suho 
yang ngomelin Jisung, malah kena marah sama Suga. 
Emang pada dasar nya manusia diberi otak supaya tau yang 
benar sama yang salah, si Jeno mah serba salah mulu. 


Dari pagi dia udah kena omelan, tadi ngemil sambil nonton 
tv kena marah Tao karena ngotorin sofa padahal Tao nya 
juga ikutan makan. Pindah kedapur buat ambil pisang dan 
ga sengaja pas ngelempar kulit nya ke tempat sampah 
malah ga masuk, Jeno nya ga sadar sampe Dio kepleset 
gegara kulit pisang. Dan so pasti kena omelan juga. 


Sekarang ini.. 


Mau hiatus aja Jeno tu jadi manusia, mau jadi cicak aja hap- 
hap lalu ditangkap. 


"bukain pintu gih" seru Suho ke Jeno, oke kayaknya semua 
orang dikosan udah sepakat jadiin Jeno korban 


perundungan. Mukanya bully-able katanya. Wkwk. 


Jeno berdiri tapi misuh-misuh pelan ke anak kosan. Yah masa 
sejak pagi dianya mulu yang jadi korban, emang salah dia 
apa? Ehm kan dah dibilang, Jeno emang serba salah. 


"Udah dapat kabar belum sih? Lama amat" Jin menggerutu 
sambil mainin hp nya. Cuma sekral-sekrol beranda ige sih, 
sekalian nungguin akun Yana buka blok-an nya. 


"tau, Lino juga kaga ngabarin lagi. Ditelfon kaga diangkat" 
sungut Lay mentengin hp nya juga. 


Garis besar nya anak kosan pada mentengin hp buat 
nungguin kabar, gatau juga nungguin nya kaya gimana, 
yang jelas mereka lagi nunggu kabar Yana. Yang gatau juga 
bakal dapat kabar nya entah dari mana, berharap Yana buka 
blok-an nya dan ngirim minimal alamat dia sekarang. 
Aminin. 


"Lino hebat ya, makin dihusir makin blangksak. Main-main 
cewe diapartemen" Jungkook buka bahan gibah. Emang ya 
si Juki ini, mulut nya gabisa berenti ngomongin makhluk 
hidup di bumi ini. 


Dan ya pasti langsung disambut hangat sama yang lain, 
apalagi si partner ghibah royal. "iya, main bule sekarang ya, 
hebat bat cok!" -Hwang lembe Hyunjin. 


"jan ghibahin nak orang, lu tinggal dikosan bapak nya" si 
penengah Suho Diningrat. Mereka ketawa jahat. Yaiya lupa, 
Lino nak mbah Sooman, si pemilik kosan bintang lima. 


"tapi bener lah bang, baru seminggu dah dapet mangsa" 
tukas Jaemin, gelar playboy nya dikalah Lino dianya ga 
terima makanya ikutan ngehujat, hadeh. 


"gampang kalo tampang nya cakep mah, beda sama yang 
pasaran kek lu" kata-kata menohock ala Min Suga pun 
beraksi. Jaemin mingkem. 


"tapi nama cewe nya.. Siapa? Hm Tiffany" Lay garuk dagu 
nya, belagak mikir. Anak kosan nyimak. 


"hm.. bagus namanya" sambung Lay, anak kosan nahan 
esmoci. 


"kirain jingan!" -Hanbin. 


"Tiffany kan.. nama lengkap nya kak Fany ya?? Iya ga sih, 
soalnya Huening pernah liat di buku nya" 


Mendadak bisu. Senyap, sunyi, sepi, hening, kelam, gelap, 
sendu, lanjut deh apalagi.. 


"N-ning, mending.. Me-mending gausah bahas itu deh" Han 
yang duduk disamping Huening nyikut tuh anak. Huening 
bungkam, dia sadar atmosfir ruangan tiba-tiba beda. 


"Hm, Ss-sori.. " cicit Huening pelan, dia nunduk takut-takut. 
Semua mata udah pada ikutan sendu soalnya. 


Dibikin ingat lagi dan lagi sama sosok yang selama ini 
mereka kangenin, yah walaupun Tuhan baik ngasih Yana jadi 
obat penghilang sendu mereka. Tapi obat itu ntah lagi 
kemana dan dimana.. 


"b-bang.." Jeno nongol, beda sama raut wajah nya tadi yang 
kelihatan dongkol kali ini mukanya kelihatan pucat pasi. Kek 
orang abis liat setan. 


"Nape lo? Kek habis liat setan aja.." Chanyeol yang duluan 
nyapa, ngeliat gelagat aneh Jeno bikin kening nya 
mengkerut. 


"HAI PARA KANG GHIBAH! DAH PUAS NEH NGEGHIBAHIN 
GUE, HAHHA M COMEBACK!" lino dan toa nya memenuhi 
gedung. Anak kosan kaget, tapi bukan karena Lino dan 
seruan minta digampar nya melainkan karena seonggok 
cewe di belakang nya yang senyum tipis malu-malu. 


Persis kaya Jeno tadi, mereka semua mati kutu. Pucat pasi, 
kaya abis... ngeliat setan. 


"F-fany.. nuna?" 


"HUAA NUNA! ICUNG KANGEN HUAAA" 


### 


kayak nya ini detik-detik dimana posisi Yana lengser 
dari hati anak kosan, keysip! 


Salam sayang anak kosan 


21 Tiffany 


WARNING! 


Hehe cuma mau ngasih tau kalau chapt yang satu ini 
agak beda. Pake sudut pandang author tapi yang 
serius mode on. Jadi ga receh-receh.. 


Happy reading 


Satu kata. KAGET, mungkin itu yang mewakili perasaan 
semua anak kosan. Mulai dari hyungdeul sampai 
dongsaengdeul. 


Gimana engga? Perempuan yang pernah mereka beri hati, 
yang menghilang dua tahun yang lalu. Ditelan kasus 
kematian karena bunuh diri. 


Perempuan itu, Tiffany Park gadis cantik yang pernah 
menjadi rumah orang-orang di kosan, menjadi hiasan indah 
kosan, juga pemikat hati para anak kosan. 


Siang itu.. 


Memakai payung berwarna hitam, semua orang 
mengkerubungi tanah galian, menatap malang pada peti 
mati berwarna putih cerah dengan ukiran berwarna emas 
indah yang akan dimasukkan kedalam liang kubur. 


Anak-anak kosan berdiri bergerombol tak jauh dari sana, 
enggan terlalu dekat. Mereka sesekali menyeka air mata 
yang merembes, menahan teriakan pedih di dalam hati 
karena kehilangan sosok gadis yang selama ini mereka 
sayangi dan jaga sepenuh hati. 


Siang menjelang sore, hujan turun tanpa aba-aba, 
mengguyur pemakaman dan kota Bandung yang nampak 
sepi. Hujan seakan tahu semua orang bersedih jadi ia ikut 
menangis, ikut merasa kehilangan. 


Jisung menatap nanar tanah yang sudah berubah menjadi 
gundukan bertabur bunga, lalu cepat-cepat menyeka lagi air 
mata nya. Huening yang melihat itu menepuk bahu Jisung 
menenangkan walau Ia pun serasa tak kuasa menahan air 
mata. 


Masih tak bergeming dari tempat mereka setelah semua 
orang meninggalkan pemakaman, mereka kemudian 
berjalan serempak kearah gundukan tanah basah yang baru 
saja dibuat. Suho yang sampai pertama kali, mengeluarkan 
sebungkus bunga tabur dari dalam plastik lalu menaburinya 
diatas tanah disusul oleh yang lain secara bergantian. 


Kini gadis itu sudah pergi, meninggalkan mereka. 
Meninggalkan kos-kosan, selamanya.. 


lak ada yang menyangka akan secepat itu, baru kemarin 
gadis manis ini tersenyum lebar seraya membantu mereka 


membuat taman belakang di kosan, membantu Jin dan Dio 
memasak didapur. 


Menemani Jisung, Huening, dan Jeongin bermain video 
game, membuatkan kopi untuk Suho, Chanyeol dkk kala 
mereka berkerja lembur dikosan, memarahi Jungkook dkk 
kala mereka pulang telat dari kampus, membantu Jaemin 
dkk mengerjakan tugas sekolah. Baru kemarin gadis ini 
menggeleng seraya tersenyum manis mengatakan ia baik- 
baik saja. 


Dunia serasa berputar cepat, terlalu cepat, dan terlalu tidak 
adil. Gadis mereka, yang sudah seperti adik, seperti kakak, 
seperti sahabat, seperti.. keluarga. Kini pergi selamanya. 


Fany gadis manis yang akan tersenyum, selalu.. Bahkan 
ketika ia sedang bersedih atau sedang kecewa pada 
sesuatu. Dia tersenyum.. Senyum yang begitu menjadi 
candu bagi mereka semua, senyum yang begitu teduh- 
yang membawa mereka pulang.. kerumah- rumah yang 
sesungguhnya. 


Jungwoo terjongkok, menatap nisan dari batu keramik itu 
dengan putus asa, seperti tak ada harapan lagi. Jin 
menepuk punggungnya pelan beberapa kali menenangkan. 
Mereka menunduk, diam-diam merapalkan doa, semoga 
gadis itu.. bahagia disisi-Nya. 


Selepas acara pemakaman, mereka pulang. Bukan 
ketempat kos melainkan rumah masing-masing, takut harus 
berada ditempat banyak kenangan tentang gadis itu. 


Berhari-hari, hingga berita tentang kematian gadis itu 
hilang. Kematian yang merenggut gadis yang mereka 
sayang. Perundungan, pembullyan yang selama ini gadis itu 
alami namun tak banyak yang tahu termasuk mereka 
semua. Bunuh diri, Fany bunuh diri karena merasa tertekan 


akibat pembullyan. Mereka yang melakukan perundungan 
hanya mendapat sanksi didenda dan bebas begitu saja 
karena masih dibawah umur. 


Memang dunia itu tidak adil.. 


Tiffany menunduk, ragu menatap semua nya. Hanya 
sesekali melirik pada Lino yang duduk disamping nya. 


"gue ingat dua tahun yang lalu, kita ada disana.. Ngeliat lo 
dikuburkan" lirih Xiumin tak percaya, matanya terasa panas, 
hampir menjatuhkan buliran air mata kala mengingat waktu 
itu. 


Tiffany menunduk semakin dalam, ia tahu mereka semua 
merasa kehilangan- sangat-sangat kehilangan. Tiffany 
merasa bersalah, namun karena ia punya alasan ia harus 
tetap menahan diri untuk tidak ikut menangis seperti yang 
Jeongin lakukan. 


Jisung menatap nanar pada Tiffany, keningnya mengerut. 
Hanya dia.. hanya dia yang tak ingat pada gadis 
didepannya itu. Tadi saat gadis ini baru datang, Jisung 
langsung menubruk tubuhnya dan memeluk erat Tiffany, 
Jisung pikir itu adalah Yana.. karena banyak menangis 
matanya bengkak sehingga pandangannya mengabur. 


Fany katanya? Jisung tidak asing dengan namanya namun ia 
serasa tak pernah bertemu perempuan bule itu sebelumnya. 
Atau.. ia lupa? Ntah lah. 


Semua terdiam, ingat kala itu. Saat peti mati mulai 
dimasukkan ke liang kubur. Sungguh pemandangan yang 
menyayat hati. 


"maaf.." cicit Tiffany. Masih tetap menunduk dalam tanpa 
niat menatap mata mereka yang masih terfokus padanya. 


Lino yang mulai jengah menyembur kemudian, atensi 
beralih pada cowo itu. 


"dengerin gue.. Fan- Tiffany punya alasan, hm gue udah 
denger alasan nya pas kita pertama kali ketemu di Aussie" - 
Lino 


"yang sekarang kita bingung tuh kenapa orang mati bisa 
hidup lagi?" Ten menyerbu, ini aneh.. Fany sudah meninggal 
tapi.. 


"dengerin dulu makanya!" seru Lino kesal. "Fany ga pernah 
mati--" 


"trus yang dulu itu apa!?" Jungkook memotong, ia tiba-tiba 
merinding. 


"juancok, dengerin aing dulu!!" seru Lino makin kesal, wajah 
nya memerah. Jungkook bungkam. 


Semua sudah memasang telinga, kira-kira tak ada 
gangguan lagi Lino meneruskan kalimat nya. 


"Kematian, bunuh diri, itu semua bohong. Bokap nya Fany 
yang rencanain itu semua.. Fany emang sering dibully, tapi 
dia ga setolol itu buat diem terus dan nerima bullyan. 


Pas Fany ada dimasa-masa badan nya udah ga nahan buat 
nerima siksaan itu lagi dia ngadu kebokap nya.. 


Kenapa bukan ke kita? Karena dia gak mau kita khawatir, 
karena dia dibully juga gara-gara kita" kalimat panjang Lino 
terhenti, tiba-tiba ia merasa sesak untuk meneruskan nya, 
namun anak kosan tetap menyimak. 


Memang yang melakukan perundungan terhadap Tiffany 
sebagian besar merupakan fangirl fanatik dari mereka 
semua, yang iri pada Tiffany yang begitu dekat dengan 
mereka, yang mendapat perhatian dari anak kosan. 


Sesimple itu alasan mereka melakukan pembullyan, hanya 
karena dengki.. 


"kalian tahu kan kalau bokap nya Fany itu kolonel? Dia ga 
suka anak nya dirundung, pengen ngebalas tapi Fany ga 
ngijinin pake kekerasan. Trus dibuatlah kebohongan soal 
kematian Fany, niat nya biar mereka diceblosin ke penjara, 
tapi malah bebas dan hanya dapat denda.. 


Tiffany dikirim ke Aussie, dia sekolah disana dua tahun ini, 
sendiri. Dan sekarang balik ke kita.." 


"w-wait! Jadi, siapa yang dikuburin itu dua tahun yang lalu?" 
Mark menyerbu, masih belum terlalu percaya. 


"itu orang lain" Tiffany yang menjawab. 


"ingat waktu itu ada keluarga asing? Selain keluarga nya 
Fany. Itu keluarga mayat nya, yang sengaja diminta bokap 
nya Fany buat dikuburin tapi pake namanya Fany.. 


Itulah mengapa pas kita mau jiarah kesana, kuburan Fany 
gaada.." -Lino. 


Mereka mengerti.. 
"Fan.." lirih Jungwoo, matanya berkaca-kaca. "gue kangen.." 
" „aku juga" 


Mereka semua saling mendekap, menyalurkan rasa rindu. 


"Fany bakal tinggal disini lagi.." ujar Lino pelan namun 
sukses membuat lekungan bahagia di bibir mereka kecuali 
Jisung dan Minhyun yang memang tidak tahu apa-apa. 


"btw kok bisa lo disini?" Changbin buka suara. Akhirnya 
sadar akan kehadiran tiba-tiba saudara Lee Minho. 


"ya, mau nganterin Fany, anak nya ngerengek minta 
dianterin ke indo" jawab Lino seraya melirik Tiffany Hingga 
gadis itu tersenyum malu. 


"gegara telfon itu.. Dia kebelet pengen ketemu kalian" lanjut 
Lino lagi. 


"OH YANG ITU YAH, OIYA LUPA, ITU FANY YAH YANG 
NGOMONG!?" senantiasa teriakan nya, Changbin kang 
ngegas. 


"hehe iya" -Tiffany 


"Wah iya, pantes suara nya merdu gitu, ternyata.." Kai 
ikutan. 


Tiffany terkekeh geli mendengarnya. 
"Diem dah lu Kaitem, bacot mulu!" -Suga 
"Sewot ae es batu!" -Kai 


"Ribut! Ribut ae tros ampe mampus, gabisa ga bacot emang 
neh yuman!" -Suho 


"abang juga.." -Jeno 
"DIEM LU, NO!" 


oke kayaknya Jeno emang paling bully-able disini. 
Semuanya ketawa, yahh ketawa mereka kembali lagi disini. 


Setelah sekian lama... 
Karena gadis ini.. 


"KALIAN KENAPA SIH!? MASIH BISA KETAWA!? JISUNG MAU 
YANA NUNA, KENAPA GAADA YANG BAHAS DIA!? JISUNG 
CUMA MAU YANA NUNA! BUKAN DIA!!" Jisung menggebu- 
gebu. 


Semuanya terdiam, termasuk Tiffany. la menyerah membuat 
Jisung ingat padanya sejak tadi sewaktu laki-laki itu tiba- 
tiba melepaskan pelukan mereka dengan sedikit kasar. 


"parfum nya.. bukan Yana noona" 


"LO BUKAN YANA NUNA, NGAPAIN PELUK-PELUK?" padahal 
cowo itu yang peluk duluan. 


"Ga ingat, gue gatau Io siapa" 
"Fany? Siapa Fany??" 


Tiffany menghela nafas, dia menatap Jisung sendu. Jisung 
benar-benar melupakan nya. 


Dan anak kosan, mereka baru sadar sesuatu.. 


"oh iya. No, Yana mana? Lo udah ada kabarnya??" tanya Lay 
kemudian. 


Lino tersenyum tipis, ia merogoh saku celana nya dan 
mengeluarkan sepucuk kertas berwarna pink. 


"gue bakal balik ke Aussie lagi, ntar bokap gue ngamuk 
kalau tau gue disini" bukan jawaban dari pertanyaan Lay. 
Lino berdiri dari duduk nya berancang-ancang pergi dari 
kosan namun menyempatkan diri memberikan sepucuk 
kertas itu pada Lay. 


"ini.. surat dari mbak Yana" katanya. 
Lay mengkerut kan keningnya heran. Mengapa tiba-tiba..? 
"N-no, ap-apa---" 


"GUE PERGI DULU! JAGAIN FANY BAIK-BAIK, JAN DIMEPETIN! 
HAHA BABAY!!" Lino berlari keluar seraya berteriak. 


Meninggalkan kebingungan diwajah penghuni kosan, 
kecuali Tiffany. la tahu apa isi surat itu.. diam-diam, Tiffany 
menarik sudut bibir nya, tersenyum, namun terlihat.... 
mengerikan. 


### 


Ga sesuai ekspestasii yaa!? Haha, aku juga senang 
Tiffany balik, tapi sorry Tiff di hatiku hanya Yana 
seorang wkwk, cuma dia yang kuanggap saingan 
dalam memperebutkan hati anak kosan.. 


Salam sayang anak kosan 


22 Pretend To Forget 


Okee lanjottt! 
Happy reading - 


"kalau ada apa-apa nuna bilang sama icung ya! Jangan 
nangis sendirian kaya gitu, nanti Icung ikutan sedih" Jisung 
lengkungin bibirnya ke bawah, masang ekspresi sedih tapi 
minta ditampol. 


Fany ketawa. Muka lembab nya berubah jadi berseri senang. 
Jisung ikutan ketawa. Akhirnya dia berhasil bikin Fany 
senyum lagi. 


"halah bocah! Jan gangguin Fany, gue gaplok lu mau!?" Kai 
tiba-tiba nongol, dengan kaos ketat tanpa lengan yang 
nampilin otot tangannya. Fany menganga sebentar. 


"bang kaitem napa ga pake baju!? Mata nuna nya icung 
ternodai!!!"” seru Jisung menggebu-gebu sambil ngulurin 
tangan nya kedepan muka Fany, berniat nutupin mata cewe 
itu. Fany ketawa lagi. 


"apaan, otot gue bagus buat mata. Liat aja Fan, kalau sama 
kamu gratis" kekeh Kai. Fany geleng-geleng menolak, walau 
dalam hati juga pengen liat. 


"tuh, nuna nya ngga mau! Sana-sana! Dasar saiyton!" - 
Jisung 


"gadak akhlak gue abang, malah dikata setan!" Kai nyolot 
tapi lebih milih pergi dari situ, ngeri juga kalau liat Jisung 
childish mode on, minta di gaplok pala nya. 


"nah gitu dong" Jisung senyum lebar, diikutin sama Tiffany 
juga. 


XXK 


"udah Sung, jangan nangis lagi hiks nanti kak Fany ga 
tenang disana hiks.." Jeongin coba nenangin Jisung, tapi 
dianya juga ikutan nangis. Hadeh. 


Jisung geleng-geleng, "Icung mau Fany nuna! Icung mau 
Fany nuna hiks hiks, kenapa dia ninggalin Icung!?" racau 
Jisung ga jelas karena ingus nya yang mulai meler juga 
suara nya yang serak. 


Jeongin ikutan nangis kejer, ga bisa dia ngeliat orang 
nangis, bawaan nya pengen ikutan juga. 


"kalian jangan gitu, Fany ga bakal senang ngeliat kalian 
nangisin dia mulu" Suho ikut gabung di acara derai air mata 
itu. 


"emang dia bisa liat kita?" Jeongin menggerling polos. Suho 
ngangguk, "dia liat dari surga" jawab nya lembut. Nah ini 
baru mamas Suho pujaan hati. 


Jisung berenti nangis, dia ngelirik Suho sekilas abis itu 
beranjak masuk kekamar. Dikamar Jisung buka hp nya, nyari 
kontak seseorang. 


"Fany nuna.." lirih cowo itu pelan sesaat setelah panggilan 
di terima. 


"iya, sung?" balas seseorang dari sebrang panggilan. 


"kenapa nuna pergi?? Icung kangen.. nuna" 


"haha maaf Sung, aku ga senang, mereka bully aku terus, 
gara-gara kalian.. aku, aku capek" 


Jisung tertegun, sesaat kemudian menutup telepon. Tiba- 
tiba ia teringat waktu dia dan Jeongin pergi kesekolah Fany. 
Sekolah ramai, ada garis polisi dimana-mana, semua 
diamankan. Kasus bunuh diri disekolah itu meluas hingga 
kemana-mana. 

Jeongin nangis di bawah pohon,sedang Jisung duduk 
disamping nya nahan-nahan biar ga ikutan nangis. 


Krek! 


Jisung menoleh, ngeliat seseorang berpakaian sekolah, tapi 
seragam nya terkena rembesan tinta berwarna merah, 
bukan itu bukan tinta. Itu darah.. 


"Fany nuna..?" tanya Jisung, lebih kedirinya sendiri tapi 
perempuan itu menoleh pada Jisung. Fany, perempuan 
berseragam sekolah bernoda darah tersenyum kecut. Dia 
menggerakkan bibirnya seolah bicara tapi ga bersuara. 


"Goodbye, Jisung.." 


Jisung ingat, mana mungkin dia lupa. Fany memang belum 
mati. Dia tahu semua, semuanya bahkan hal yang ga cewe 
itu ceritakan.. 


Jisung tau semuanya tanpa terkecuali, dia hanya ga mau 
mempersulit keadaan, daripada menerima dengan lapang 
dada lebih baik pura-pura lupa kan? 


Jisung ngeliat Tiffany ga suka, cowo itu mendengus kasar 
bikin Jeongin yang ada disamping Jisung melengos. Kenapa 


juga Jisung ini? Dia ga senang Tiffany balik atau gimana?? 


Jeongin nyikut lengan Jisung, "kenapa sih, Sung? Jangan 
kayak gitu ngeliatin kak Fany nya" -Jeongin. 


Jisung merotasikan bola mata malas, dia langsung beranjak 
pergi dari situ. "Mau kemana, Sung?" tanya Tiffany pas 
ngeliat Jisung ancang-ancang mau pergi. Tapi Jisung ga 
ngubris. 


Tiffany menghela nafas, "kok Jisung gitu yah, Kak? Dia lupa 
sama aku.." Tiffany melas. 


"pms kali dia makanya gitu, udah Fan santai aja, ntar juga 
ingat" Jimin menenangkan. 


"iye, gue masih ingat tuh anak nempel mulu sama lo" 
sambung Taeil, dia ngekeh pelan. Tiffany ikutan ngekeh, 
kalau diingat-ingat emang Jisung yang paling manja sama 
dia. 


"Tapi Fan, lo emang bakal tinggal disini lagi? kuliah lo 
gimana?" -Kai. 


Tiffany senyum tipis, "rencana nya sih mau kuliah disini, 
kak" 


"Wah beneran!? Bagus tuh, ide bagus!!" -Changbin. 
"ngegas mulu sat" -Jungkook. 


Tiffany senyum lebar, "aku kangen sumpah! Kangen recehan 
kalian kayak dulu.. keputusan aku balik kesini emang benar" 
kata Tiffany bikin semua anak kosan diam-diam senyum. 
Kecuali Minhyun. 


Minhyun berdiri, berniat pergi dari situ. Toh dia ga kenal 
sama bule yang namanya Tiffany itu, apalagi tentang masa 
lalu mereka, Minhyun ga mau jadi kang nyimak doang. 


"mau kemana lu?" -Ten 


"nyusulin Jisung" jawab Minhyun enteng. Anak kosan ga ada 
yang peduli, toh Minhyun emang bukan bagian dari mereka 
meski sekarang tinggal bareng mereka. 


Cowo itu langsung pergi ga bilang apa-apa lagi. Nyamperin 
Jisung cuma alasan, dia juga ga terlalu dekat sama anak 
cengeng itu. Tapi mereka kayak nya ada diposisi yanga 
sama. Sama-sama... kangen Yana. 


"Harus kasih tau mbak Hwasa ini! Dia pasti kaget juga liat lo 
ada disini" Taehyung senyum kotak, diikuti anggukan kecil 
dari yang lain. 


Tiffany menggeram, "eh kayak nya gausah deh, hm 
maksudnya.. gausah dulu, hm na-nanti aja kalau, kalau.. 
Hm" ngomong nya ngeracau bikin anak kosan ngerutin 
kening mereka masing-masing. Tiffany kelihatan gugup. 


"maksud aku, nanti aja. Kalau sekarang takutnya Kak Hwasa 
kaget trus shock, hm kan kasihan" lirih Tiffany, kali ini suara 
nya lebih pelan dari yang tadi. 


Anak kosan ngangguk. 


"oiya bang Lay, lo belum buka surat yang dikasih sama Lino, 
katanya dari kak Yana" Jaemin tiba-tiba teringat. 


Iya, sehabis Lino pergi Lay malah ngantongin surat nya 
karena Tiffany tiba-tiba mau curhat soal kehidupan dia di 
Aussie. Jadi ditunda dulu bacanya buat dengerin Tiffany. 


"oh iya" seru cowo itu baru ingat. Ngeluarin surat tadi dari 
saku nya. Ngebuka lipetan kertas hati-hati, sebelum baca 
pake suara Lay baca dulu di dalam hati. 


Surat itu.. 


"Pake suara dong bacanya, gue juga mau tau!" Bobby 
ngegas. 


Lay ngerutin dahi nya, baca rentetan kalimat itu berulang- 
ulang tiba-tiba matanya melotot kaget. Cepat-cepat cowo 
itu ambil hp nya dari saku dan nyari kontak. Anak kosan 
melongo dibuat tingkah Lay yang tiba-tiba. 


"kenapa bang?" Huening udah deg-deg an. Pasal nya kata 
Lino itu surat dari Yana. Perasaan mereka ga enak. 


Lay masih sibuk sama hp nya, menelpon seseorang. Sampai 
beberapa kali karena orang nya ga ngangkat telpon. Tapi 
kemudian. 


"No!!!?" seru Lay, anak kosan kaget jadi nya. Tanpa disuruh 
Lay udah nyalain /oudspeaker nya. 


"hhaha have fun gais! Nikmatin waktu kalian sama Fany! 
Kita udah dibandara, 5 menit lagi waktu keberangkatan, 
jangan rindu yeee hahah" 


Tut.. 


Panggilan dimatikan. Lay bungkam. 


aaa 


LA/n1 
Aku ga pernah maksain vote atau komen selama ini 
kan ya?? 


Tapi kali ini aku bakal mint wkwk, spam komen kalian 
sebanyak-banyak dan juga vote.. Baru aku mau up 
lagi 


Salam sayang 


23 Son In Law 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


Gue menghela nafas panjang, dari awal emang udah ga 
enak sama keputusan tiba-tiba nya Lino tentang rencana 
liburan bareng di Aussie, cuma kan pengen juga tuh nge 
refreshing otak setelah lama ga dipake, hh. 


Even gue sering diajakin papa ke luar negeri dulu, kecuali 
negara yang satu ini, jadi kesimpulannya, this my first time 
gue mampir ke negaranya kangguru itu. Dan pasti sedikit 
rasa axcited gue narik koper hitam yang gue pinjem dari 
Lisa dan baju-baju yang baru gue beli tadi buat dibawa ke 
Aussie. 


Lino nyusulin gue lari-larian, abis nerima telepon tadi. Kayak 
nya sih papa, mau ngasih tau kalau gue nyusulin Lino. 


Dan urusan kuliah gue lagi-lagi di atur sama Lisa, yah 
walaupun tuh anak juga ngotot mau ikut dan sama-sama 
bolos kuliah, tapi gue ngga bolehin. Padahal udah masuk 


semester tujuh, bentar lagi mau skripsian, tapi banyakin 
absen gue nya. 


"papa ya?" tanya gue pas ngeliat Lino senyum lebar kek 
yuman abis menang lotre. Dia ngegeleng semangat. 


"bukan. Anak kosan haha syok mereka" katanya sambil 
ngakak, ntah deh apa yang lucu bagi dia. Tapi gue ngerutin 
alis. 


"kamu ngasih tau mereka kalau mbak ikut kamu ke 
Australia?" tanya gue sedikit melotot. Gimana engga, 
padahal udah gue kasih tau sama Lino biar ga bilang apa- 
apa. Mereka juga ga perlu tahu kan. 


Lino ngangguk dengan muka ga punya dosa nya bener- 
bener minta dicelupin ke sumur. 


Gue mendesah sambil mutar bola mata males, ngebuka hp 
dan buka whasapp. Gue lupa, gue belum buka block-an 
anak-anak kos. Jadinya gue bukain deh, siapa tau mereka 
pada kepoin gue kan, hh. 


Semenjak gue cerita apa yang terjadi sebenarnya, secara 
detail dan terperinci ga kurang ga lebih, Lino jadi agak 
aneh. Dia langsung ubah keputusan nya bujuk gue balik ke 
kosan dan malah ngajakin gue liburan ke Aussie. 


Dan soal Tiffany, hm gue udah tau soal cewe itu. Ternyata 
dia toh cewe yang pernah diceritain bang Lay sama gue. 
Menurut cerita nya dia yang bikin manipulasi settingan kek 
drama korea gue agak ngerasa aneh. Yah kalau mau ngilang 
ya ngilang aja gausah pura-pura mati juga. Dan kalau mau 
balas anak yang udah ngebuli kan bisa langsung diceblosin 
ke penjara, ya walaupun tetep kaga bakal dapat sanksi 
dihukum penjara sih kerena di bawah umur, ya lebih bagus 
langsung hukum yang nanganin kan? 


Gue rasa.. hm bego ga sih? Bikin kebohongan yang jelas- 
jelas ga masuk diakal. Pura-pura mati? Hah itu terlalu.. 
antimeinstream dan yah serem kalau menurut gue. 
Kematian bukan lah hal yang bisa di main-mainin. 


Tapi yah kayak yang dibilang Lino tadi.. 


"udah ada Fany mbak, dia bisa jagain kosan, gue yakin 
mereka ga butuh lo lagi setelah itu.." 


Agak sakit sih denger nya, tapi emang bener kan. Dari cerita 
bang Lay gue tahu anak kosan udah bucinin Tiffany, bahkan 
kayaknya selama ini mereka nganggap gue itu Tiffany 
nomer dua dihidup mereka. 


Sori sori aja neh ya, mon maap neh yak! Gue ga suka 
keberadaan gue malah dijadiin buat gantiin posisi 
seseorang. Ogah banget gue!! 


Penerbangan masih ada 5 menit lagi, gue nelpon papa buat 
ngabarin. Ga nyampe nunggu papa langsung nyapa 
disebrang sambungan. 


"pa, penerbangan kita 5 menit lagi" adu gue ke papa. Papa 
berdeham mengiyakan, gue senyum kecut. 


Tadi pas gue ngabari papa, dia kedengaran ga setuju gue 
ikut Lino. Tapi karna gue maksa dan mama ikutan maksa 


biar papa bolehin, akhirnya papa setuju. Walau kedengaran 
nya dia ngambek sama gue. 


Heran si papa muka tua kelakuan kek anak paud.. 
"nanti aku kabarin lagi kalau udah nyampe yah, Pa" 


"Am" 


Gue ngusap muka kasar, malas banget ngadepin orang tua 
ngambekan. "pa jangan gitu dong! Aku nya ga enak kan 
jadinya" 


"Am H 
"Pa aku-- 
Tut.. 


Untung bapak gue loh ya-_ 


KKK 


Sooman langsung matiin panggilan nya sepihak, habis itu 
cekikikan karena bisa ngibulin anak cewe nya. Pura-pura 
ngambek emang rencana paling bagus yang Lee Sooman 
punya buat ngerjain anak perempuan satu-satu nya itu. 


"Gimana pah?" tanya Seulbi, nepuk bahu suaminya pelan. 
Ngeri juga liat suaminya cekikikan kek orang ayan abis 
nutup telpon. 


"flight nya 5 menit lagi katanya. Mereka bisa nyampe kira- 
kira besok sore atau malam" jelas Sooman. 


Seulbi senyum tipis, beralih ke keluarga yang masih duduk 
manis didepan mereka. Seulbi ngelempar senyum 
canggung. 


"Maaf kalau kalian harus menunggu, flight mereka baru 
saja" Seulbi senyum lebar. Laki-laki paruh baya serupa 


dengan Sooman mungkin seumuran, bersama istri dan anak 
nya mengangguk mengerti. 


"ulang tahun nya Eunwoo juga masih lusa kan, tidak perlu 
buru-buru" jelas Tn. Cha. 


Sebenarnya Lee Sooman dan istri tercinta udah di Aussie 
lebih tepat nya di Canberra. Udah dari tiga hari yang lalu, 
karena ada pertemuan dengan keluarga Cha. Ingin 
membicarakan bisnis Kedua belah pihak perusahaan. Dan 
kebetulan ingin liburan juga sekaligus merayakan ulang 
tahun anak laki-laki mereka yang menginjak 26 tahun. Cha 
Eun Woo, si tampan bertubuh profosional. 


Kalau Sooman bilang, mirip muka nya pas jaman SMA. 
Seterah bapak negara dahh. 


"Jadi gimana sekolah kamu, Woo?" Sooman basa-basi, nanya 
ke Eunwoo yang sejak tadi cuma nyimak percakapan antar 
orang tua. 


Eunwoo senyum sopan, "Baik om, Aussie tempat cocok buat 
nimba ilmu" saut cowo itu ramah. 


Sooman ngangguk-ngangguk, "kamu kuliah di anu kan?" 
tanya nya lagi. 


"anu apa pah? Mana ada kampus namanya anu, aneh papah 
ini.." Seulbi yang ngejawab, sedikit ga enak karena 
suaminya terlalu nyerocos tanpa ngefilter. 


Keluarga Cha ketawa kompak, "maksud papa Australian 
National University ma, disingkat kan jadi anu" jelas 
Sooman ga mau disalahin. Seulbi nepok jidat. 


"iya om, saya kuliah disana" jawab Eunwoo senyum lagi, 
sampe matanya bertranformasi jadi segaris lengkung. Bikin 


Seulbi mesem-mesem ngeliatnya. 


"Udah lama om ga ketemu kamu, makin ganteng aja. Mirip 
sama papa mu dulu" -Sooman. 


"Kamu bisa aja, Man. Tapi emang iya sih" gurau Tn. Cha 
sedikit terkekeh. 


"Haha emang iya, muka nya dari kamu, sifat nya dari Ny. 
Park, karena kamu ga sekalem Eunwoo" Sooman ketawa. 
Cuma dia sendiri, sedangkan Cha Seungyeon mendengus 
pelan dengar penuturan Sooman barusan. 


"haha becanda" lerai Sooman karena sadar ekspresi 
Seungyeon tiba-tiba berubah. Dia berdeham pelan. 


"Yana nanyain kamu beberapa kali, Woo. Om yakin dia bakal 
kaget ketemu kamu disini" -Tn. Lee 


Eunwoo senyum malu, "aku juga beberapa kali ngontak 
Yana, Om. Walau akhir-akhir ini engga soalnya aku sibuk. 
Tapi aku kangen dia." 


"haha jadi inget, kamu pernah ngerengek minta kuliah di 
Indo aja biar barengan sama Yana" lanjut Park Soyoung, 
mama nya Eunwoo. 


Eunwoo yang denger itu nipisin bibir nya, nahan senyum. 
Sedangkan yang lain udah ketawa singkat. 


"kalian nempel terus waktu kecil, wajar kalau saling rindu. 
Udah berapa tahun ga ketemu ya?" -Ny. Kim 


"udah 3 tahun lebih ma, iyakan Woo?" Eunwoo ngangguk 
aja. 


"jadi soal perjodohan nya.." Tn. Cha ga selesain kalimat nya, 
bikin Sooman mengernyit. 


".bagaimana?" lanjut Tn. Cha 


Sooman ketawa bahagia, mukanya tiba-tiba berseri bahagia. 
"ya jadi, masih ditanya.." Sooman masih ketawa. 


"nanti pas Yana udah nyampe, kita omongin ya.." -Ny. Kim 


Eunwoo tersipu, "Jadi kita bakal dijodohin tante?" tanya nya 
malu-malu. Seulbi ngangguk lembut. 


"semoga Yana mau.." 


"Ya pasti mau! Yana kan udah lama naksir anak mu" Sooman 
mantap, rada ngegas emang. 


Eunwoo makin gabisa nahan-nahan biar ga blushing lagi. 


"mama ga sabar pa punya mantu ganteng kaya Eunwoo 
hehe" bisik Seulbi ke telinga Sooman, Sooman ikutan ngikik. 
"papa juga ma, ga sabar... punya cucu hihi" 


### 


Otak ku ntah kemana-mana mwehehe, biarin lahh 
aku lagi demen skandal. Biar antimeinstream gitu 
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Sorry kelamaan updete nya, masalah nya jaringan 
tuh lagi ga bagus di rumah aku huhu:( silahkan 
dimarahin akunya gapapa:) 


Oke, lanjottt! 
Happy reading! 


"kak gimana kalau aku tidur di sini aja.. Aku suka disini" 
fany nunjuk kamar bernuansa biru laut, senyum nya 
mengembang. 


Lay ngelirik Suho, nunggu Suho jawab penuturan Fany. Suho 
ngangguk ramah, "tapi ada barang nya Yana disitu, 
kamarnya juga didesain khusus buat dia, gapapa?" 


Lay naikin alis nya tinggi-tinggi, berasa ga terima kalau 
kamar yang ditempati Yana dipake sama Fany. 


Fany ngangguk setuju, "iya gapapa kak, aku kan suka biru.. 
aku suka kamar nya kak" jawab Fany berbunga-bunga. Suho 
ngusak puncak kepala Fany. 


"oke kalau gitu" jawab Suho manis. 


"truth kalau Yana balik nanti? Mau tidur dimana?" tanya 
Sehun, dia ngelirik Suho sama Fany gantian. 


"bisa dikamar sebelah kan, atau digedung lain" jawab Tao 
enteng. 


"jan gitu lah! Gue pengen Yana tetep di oper ke gedung dua, 
ga adil sat!" protes Kai. "lagian ga sopan make ruangan 
yang udah jadi punya orang lain" lanjut nya. Tumben nih 
anak bener :v 


"Fany udah tidur disini, ga adil gimana lagi!?" sewot Luhan. 
Ngelirik tajam kearah Kai yang manyun-manyun. 


"anak gedung tiga juga minta Fany tidur disana" Jungkook 
nyambung. Langsung ngambil atensi yang lain. 


"Lah, gimana itu??" Rapmon garuk kepala nya. 


"Aku ga keberatan di oper kaya Yana kok kak, nanti tidur 
nya gantian disetiap gedung" Fany senyum manis. Lay 
makin ngerutin dahi nya. 


"padahal Yana ga senang di oper-oper, tapi Fany malah 
senang hati" batin Lay tiba-tiba jengah juga liat Fany 
senyum terus. Padahal Yana jarang senyum, tapi tetep 
cantik. 


Keseringan senyum kek gitu juga serem bor, kek orang ayan 
ntar. 


"..yaudah" -Suho 


KKK 


"ngapain lo?" Minhyun duduk disamping Jisung yang lagi 
nyante dipinggir kolam. Kaki nya dimasukkan kedalam air. 


"bukan urusan lo" jawab Jisung dingin. Jisung masih 
kemusuhan sama cowo yang katanya mantan Yana itu. 
Gimana Yana suka sama cowo yang tampang nya pas-pas-an 
kayak Minhyun, pikir Jisung. 


Pas-pas an apanya sung - ganteng operdosis kek gitu dikata 
pas-pas-an. 


"selain cengeng ternyata lo juga nyebelin ya" Minhyun 
terkekeh pelan, ikut masukin kaki nya kedalam kolam. 
Untung dia pake celana pendek. 


Jisung berdecih, dia lagi ga pengen diganggu tapi malah 
didatengin sama orang ini. 


"kangen Yana ya?" 


Jisung diam, bodo amat sama makhluk yang lagi nahan 
emosi karena malah dikacangin. Minhyun ketawa remeh. 


"gue pikir Yana emang spesial dimata kalian, ternyata cuma 
gantiin cewe itu ya?" 


Jisung akhirnya noleh ke Minhyun, dia ga terima 
sebenarnya. Tapi emang bener kan? Pas Fany datang semua 
nya mendadak lupa sama Yana, bahkan gaada lagi yang 
ngomongin Yana. 


"gue curiga selama ini kalian nganggap dia Fany, bukan 
Yana" lanjut Minhyun lagi. Jisung naikin alis nya. 


"buat gue kak Yana satu-satu nya, gaada yang lain! Soal kak 
Fany, itu bukan gue tapi mereka" sewot Jisung nunjuk- 
nunjuk Minhyun. "lo gausah sotoy!" 


Minhyun makin lucu ngeliat dingin nya Jisung. Gimana 
engga, baru kemarin dia liat bocah ini nangis-nangis minta 


Yana balik, kayak anak balita kangen emak nya. 


"gue tahu, emang cuma lo yang waras, walau sedikit 
cengeng" Minhyun senyum lebar. Jisung mendecih lagi. 


"diem lo!" 


"ehem, lo ga penasaran sama surat yang dikasih Lino ke 
Lay? Katanya dari Yana" Minhyun beralih bahan obrolan 
walau tetep aja bersangkutan sama Yana. 


"penasaran, tapi kata bang Lay itu ga penting. Surat itu 
bang Lino yang buat bukan kak Yana, isinya cuma recehan 
garing bang Lino" 


Minhyun mangut-mangut. "lo udah cek whatsapp?" tanya 
Minhyun lagi. 


Jisung mengernyit, "ngapain? Gue ga buka hp beberapa hari 
ini" jawab Jisung. 


Minhyun senyum miring, "yang lain juga kayak nya ga cek 
hp, asik sama cewe itu haha" 


Jisung nengok ke Minhyun, cowo itu masih senyum miring. 
Jisung ngernyit untuk yang kesekian kali nya. Aneh ngeliat 
Minhyun yang kayak mau buka ghibah cuma versi serem. 


"Yana udah buka blok nya dari wa, ga mau liat?" 

Jisung langsung cepat-cepat berdiri, ngambil hp nya yang 
dia letakin diatas meja di pinggir kolam. Dengan gesit buka 
aplikasi hijau dan cek. 


Emang bener, poto profil Yana kelihatan, juga ada tanda 
terakhirkali dilihat, itu dua menit yang lalu. Jisung langsung 


spam chat Yana, bener-bener bahagia karena Yana buka blok 
nya. 


Jisung juga liat status Yana, sedikit mengernyit, "S- 
sydey???" 


Minhyun ngangguk semangat, "iya, Yana di Aussie. Bareng 
sama Lino. Lino bawa dia pergi, kayak nya ga bakal balik 
lagi.." Minhyun berubah sendu. 


Jisung, tangan nya mengepal kuat. Jadi isi surat Yana itu.. 
Makanya Bang Lay tiba-tiba nelfon Lino dan.. 


"EH EH, MAU KEMANA LO!?" Minhyun teriak pas ngeliat 
Jisung lari masuk kedalam gedung. Mukanya merah kaya 
lagi nahan tangis tapi juga marah. 


Minhyun geleng-geleng, dia tau ini bakal terjadi. Yaudah lah, 
bagus kayak gini kan? Biar anak kosan pada sadar. Minhyun 
diam-diam berdiri nyusul Jisung masuk kedalam. Mau ikutan 
nonton keributan yang bakal terjadi. 
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"Bang Lay, apa isi surat yang dikasih sama bang Lino?!" 
tanya Jisung ngegas, dia berdiri tegak didepan Lay yang lagi 
nongkrong santai sama yang lain. Tiffany juga ada disitu. Di 
ruang kumpul. 


"Nape lu, Sung?? Kok mendadak ngegas?" tanya Changbin 
heran. 


"bukan cuma lo doang yang boleh ngegas" June yang nyaut. 
Changbin bungkam. 


"bagus bagus Sung, sama yang lebih tua loh" relai Taeyong, 
narik tangan Jisung biar duduk disofa. 


Jisung nepis tangan Taeyong kasar. Bikin yang lain termasuk 
Taeyong kaget bukan main. Minhyun senyum kecil di ujung 
sofa, nyimak aja. 


"Sung, jangan gitu.. Kamu kasar banget" Tiffany buka suara, 
buru-buru berdiri buat megang tangan Jisung dan tenangin 
cowo itu. 


Tapi lagi, Jisung nepis tangan Tiffany sampai cewe itu 
hampir jatuh untung Chanyeol dengan sigap pegang tangan 
Tiffany dan jaga keseimbangan cewe itu. 


"JISUNG!" bentak Suho akhirnya, setelah liat Tiffany yang 
natap Jisung ga nyangka, mata nya berkaca-kaca hampir 
nangis. 


"mana sopan santun lo, Sung!?" teriak Suho lagi natap 
Jisung tajam. Seakan-akan bisa bunuh Jisung lewat 
tatapannya. Jisung ga bergeming, malah senyum miring 
menghiasi mukanya. 


Kamu sudah dewasa Park Jisung- \\\< 


"Gue cuma mau nanya sama bang Lay, apa isi surat itu!!?" 
Jawab Jisung, tanpa rasa takut. Padahal abang-abang nya 
udah pada melotot garang. 


"Gue udah bila--" 

"jawab yang bener bang!" potong Jisung ngegas lagi, 
Minhyun terperangah. Ga nyangka juga nih bocah bakal 
seserem ini kalau lagi ngamuk. 


"Sung, kamu--" 


"Diem Lo!!" Jisung juga motong ucapan Tiffany, dan tanpa 
sadar air mata Tiffany udah meluncur bebas sampe pipi nya. 


Suho yang sadar itu berdiri dan langsung nampar Jisung. Ga 
tanggung-tanggung, sampai kepala nya noleh kesamping, 
menyisakan jeplakan tangan gede warna merah dipipi 
Jisung. 


Mata Suho berkelebat nampilin kemarahan yang ga main- 
main. 


Minhyun bergerak maju, narik Jisung biar dekat sama dia. 
Dengan berani Minhyun nunjuk Suho tepat didepan muka 
cowo itu. 


"angan main tangan, ingat! Ini orang yang kalian anggap 
adik" kata Minhyun santai tapi ditekan, bikin suara nya 
kedengaran ga main-main. Suho ngerutin dahi nya. 


"lo orang asing, gausah ikut campur!" Suho nyingkirin 
tangan Minhyun dari depan mukanya. Dan beralih ke Jisung 
yang bungkam, mata nya berkaca-kaca. 


"Sung, kalau lo mau ngomong. Ngomong baik-baik, jaga 
sopan santun" lanjut Suho datar, sedikit menyesal karena 
udah main tangan sama Jisung. 


Jisung mendongak karena sejak tadi dia nunduk, kali ini 
natap Suho lekat walau air mata nya udah menumpuk 
dipelupuk mata nya. Tapi dia tetap teguh, sudut bibir nya 
ditarik. 


"Sorry bikin lo marah bang, sorry.." kata Jisung lembut, dia 
beralih ke Tiffany yang cuma cengo liatin pemandangan 
langka ini. 


"Dan lo! Gue gatau lo siapa sampe-sampe bang Suho bisa 
nampar gue cuma gara-gara lo, tapi gue mohon.. bisa lo 
pergi aja dari sini, gue jijik--" 


"JISUNG!" semua nya teriak kompak ke Jisung. 
"Kenapa lo harus datang lagi? Kita ngga butuh lo..." 


"ISUNG, JAGA OMONGAN LO!!" sekarang Chanyeol yang 
teriak marah. Dia udah berdiri. 


"Fany bagian dari kita, lo mau ngusir dia!? Emang lo 
siapa!??!" teriak Chanyeol lagi. 


"Yeol, lo--" 


"Lo ga pantes bilang gitu ke Fany! Ngerti lo!?" lanjut 
Chanyeol motong ucapan Baekhyun. Dia nunjuk Jisung 
didepan dada nya. 


Jisung ga bisa tahan air matanya lagi, bilang dia laki-laki 
cengeng atau lembek atau apalah itu.. Jisung sakit kalau 
dibilang gitu, ingatkan dia kalau anak kosan ini udah jadi 
keluarga kedua nya selain orang tua nya dirumah. 


Tapi kata-kata Chanyeol barusan.. Seakan-akan keberadaan 
dia ga lebih penting dari kedatangan Fany di kosan. 


"Io terlalu kasar, Yeol" Kai ikut bersuara, lama-lama kesel 
sama situasi tegang kaya gini. Chanyeol bodo amat, malah 
tetap natap tajam Jisung yang udah nangis. 


"Kak Chanyeol ga boleh kasar sama Jisung.." Fany buka 
suara, ga tega sama Jisung yang udah ngeluarin air mata. 


"tapi dia bikin lo nangis, gue gasuka!" saut Chanyeol masih 
tetap sama. Tiffany menggeleng. 


"aku gapapa kok kak" 


Jisung noleh ke Tiffany yang coba bela dia, masih ngeliat 
cewe itu pake tatapan benci. "Hati-hati sama mata lo, Sung! 


Lo ga mau mata lo gue congkel kan!?" Chanyeol sewot. 


"CHANYEOL!" bentak Suho, gimana juga itu kalimat kasar, 
ga cocok di bilang ke anak-anak kaya Jisung. Apalagi 
Huening sama Jeongin yang udah hampir nangis gemetaran 
karena keributan itu. 


Jisung masih natap Tiffany horor, "Jisung, kamu.." Tiffany 
mau ngomong, tapi tangan Jisung yang diangkat ke udara 
secara tiba-tiba bikin Tiffany bungkam. 


"Io ga perlu ngomong, ga perlu bela gue, tetap aja gue jijik 
liat lo" dingin Jisung masih keluarin air matanya. 


Chanyeol hampir melayangkan tangan nya kearah Jisung 
kalau aja ga ditarik sama Kai dari belakang. Cowo itu narik 
Chanyeol sekuat tenaga. 


"bang Suho udah main tangan, lo juga mau!? Kasihan 
Jisung!" bentak Kai. 


"kasihan? Lo liat Fany tadi nangis gara-gara di bentak sama 
dia!?" jawab Chanyeol geram. 


Lay mumet liat nya. Kenapa juga jadi adegan baku hantam 
padahal dia bisa aja relai kejadian itu dengan jawab 
pertanyaan Jisung sejak tadi. Lay menghela nafas panjang. 
Dia mau ngomong tapi keburu dipotong sama Minhyun. 


"Sung, mending udah. Ayo pergi" kata Minhyun narik lengan 
Jisung, dia tau Jisung hampir nangis sesenggukan, dia kayak 
nya butuh waktu buat nangis sendirian. 


Jisung ngegeleng. "gue cuma mau nanya soal surat itu, tapi 
dibikin drama sama mereka" jawab Jisung ngelirik Chanyeol, 
Suho sama yang lain gantian. 


"Jisung lo mau nyari keributan ha!?" kali ini Changbin yang 
bersuara, ngegas mode on seperti biasa. 


"ngga bang, kalian aja yang mempersulit" jawab Jisung 
enteng. Dia ngusak mukanya kasar. 


"cuma gara-gara cewe itu, siapa namanya tadi? Fany ya??" 


Semua udah tegang, Chanyeol mau teriak lagi tapi 
mulutnya dututup sama Kai. Suho yang hampir ngumpat 
lagi di tahan sama Baekhyun. 


"Kak Fany, lo emang cantik, imut, bermulut manis.." Jisung 
senyum samar, tipis.. benar-benar tipis. 


"tapi ga bisa nandingin kak Yana. Kak Fany, lo ga bakal bisa 
ngambil tempat nya kak Yana, ga akan bisa selama gue 
masih disini! Camkan itu" Jisung nunjuk Tiffany kasar, 
sampai cewe itu gasadar kalau badan nya udah termundur 
sedikit demi sedikit. 


Jisung beralih ke yang lain, "dan kalian! Kalian ga bakal bisa 
gantiin kak Yana, apalagi sama cewe ga tau diri ini" 


"JISUNG!" 


"bang, gue ga main-main. Gue ga suka kalian seolah-olah 
lupa sama kak Yana, seakan-akan kak Yana ga pernah hadir 
dihidup kalian!" 


"Dia!" Jisung nunjuk Tiffany lagi, "dia ga sebaik ka Yana!" 


"--kalian liat? Kalau kak Yana disini, kalian ga bakal makan 
makanan delivery kaya hari ini, kak Yana bakal masakin kita 
makanan. 


Kosan ga bakal perlu manggil cleaning service, kalau kak 
Yana ada disini. Dan apa yang cewe ini lakuin? Cuma 
bersikap sok manja, sok baik didepan kalian.. ga ngapa- 
ngapain! 

Setelah dia pergi dengan alasan yang ga masuk akal, kalian 
nerima dia lagi segitu gampang nya" Jisung terkekeh 
singkat. 


"--gue curiga kalian semua emang orang-orang tolol yang 
bisa percaya manipulasi itu dengan gampang nya" 


"Sung.." 


"Bang Lay, lo ngerti kan? Gue tau lo nutupin ini karena 
menurut lo kak Yana ga guna lagi, toh udah ada kak Fany, 
iyakan?" Jisung natap Lay tajam. 


"makanya lo sembunyiin ini kan bang? Makanya lo ga 
ngasih tau, kalau.... Kak Yana udah pergi ke Aussie dan ga 
bakal balik-balik lagi" 


Semua mata melotot, coba nyimak kalimat panjang Jisung 
barusan. 


"Sung, apa yang--" 


"Iya bang, seneng deh kalian sekarang! Kalian punya kak 
Fany, sedangkan gue.. Gue kehilangan kak Yana-- 


Selamat!" 


### 


Jisung udah gede, aku mau nangis aja:):( 


Salam anak kosan 


25 Antagonist 


Double up karena aku suka reaksii kalian horeeeee! 
Happy reading! 


Semuanya bungkam, langkah Jisung pelan ninggalin semua 
nya diruang tengah. Senyum nya tadi seketika bikin Lay 
merasa bersalah. Apa kata Jisung tadi? Dia ga butuh Yana? 
Jelas Lay juga ngerasa kehilangan, tapi dia juga gamau anak 
Kosan ngerasa ga enak dan sekarang udah ada Tiffany.. 


Dari awal dia rasa Yana sama Tiffany itu beda, jelas mereka 
beda! Kerap kali Lay mikir semua bakal baik-baik aja waktu 
Tiffany balik sama mereka. Yana udah pergi, dia ga bisa 
ngapa-ngapain kan? 


Tapi sekarang rasa sepi itu datang lagi. Lay ingat waktu dia 
nyuruh Yana janji buat ga ninggalin mereka, ga ninggalin 
kosan. Yana ngingkarin janji nya, sebenarnya ga betul-betul 
ngingkarin karena setelah Yana pergi mereka masih bisa 
ketawa karena kedatangan ga terduga Tiffany. 


Rasa nya sesak, waktu ingat dia sama Yana jalan berdua dari 
gedung (2) ke gedung (1) sambil ngobrol. Lay masih 
bahagia waktu itu, bisa ngeliat senyum Yana. Jelas beda 
sama senyum Tiffany yang tetap aja jadi pemanis tapi 
Kerasa asing sekarang. 


Lay mijat pelipis nya, diliriknya anak kosan lain yang ga bisa 
ngomong, mereka bungkam. Mungkin baru aja tersadar 


kalau hal berharga milik mereka udah pergi jauh. Lay 
meringis ngerasa bersalah berkali-kali lipat lagi. 


Sekarang dia sadar, seharus nya dia ga diam waktu itu. 
Kalau aja dia milih ngasih tau yang lain dan ngotot buat 
nyusulin Yana walaupun yah kurang mungkin soalnya Lino 
udah bawa Yana kebandara dan flight nya lima menit lagi. 
Tapi kalau aja.. 


Tapi sekarang dia harus apa? Yana mungkin ga akan balik 
lagi, seketika rasa yang bener-bener Lay hindari muncul. 
Terbesit cepat dia hati nya, Lay... nyesal? 
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"kak.." Tiffany duduk disebelah Suho, cowo itu dari tadi 
bengong bikin Tiffany ngerasa aneh. Suasana mendadak 
suram, anak kosan diam ga berkutik setelah Jisung dan 
semua kalimat nya itu pergi. 


"kalian.. kenapa??" tanya Tiffany ragu-ragu. Sebenarnya dia 
tahu, tahu betul.. Tapi hati nya menolak buat tahu, Tiffany 
ngerasa.. cemburu? Mungkin. Anak kosan masih sayang 
sama nya, anak kosan masih semanis dulu, nganggap 
Tiffany berharga yang perlu dijaga sepenuh hati. Tapi ada 
yang beda, apalagi waktu ngeliat muka sendu kayak 
kehilangan sosok paling berharga buat mereka. Itu.. Yana 
kan? Tiffany senyum tipis, miris.. 


Gaada yang ngubris dia, Minhyun yang sejak tadi nyimak 
keterdiaman anak kosan dan milih ga nyusulin Jisung mulai 
angkat suara. 


"Oke, karena gue rasa kalian udah pada sadar" Minhyun 
ngejeda kalimat nya, bikin semua atensi beralih ke muka 
cowo itu. 


"Gimana kalau kalian nelpon Yana? Wa kalian kayak nya 
udah ga di blok lagi" Minhyun berdeham. "tapi satu-satu, 
takut nya dia bingung mau balas yang mana" lalu terkekeh 
pelan, trus nyusulin Jisung pergi dari situ. 


Ga mikir dua kali semua nya buka hp, dan benar aja. Yana 
udah ga blok mereka lagi. Sedikit lega dan mulai sibuk 
ngespam chat. 


Tiffany mendelik heran, secepat itu? Cuma buat tahu kabar 
Yana? Oke... kayak nya Tiffany perlu tegaskan satu hal buat 
dirinya sendiri. 


"Fan, lo udah digantiin sama Yana! Dia udah ambil posisi lo 
dihati anak kosan.." 


Tiffany mendengus kesal, beranjak dari duduk nya dan ikut 
pergi dari sana. Bahkan waktu dia berdiri, gaada satu pun 
yang noleh atau sekedar ngelirik, mereka benar-benar sibuk 
sama hp nya. 


"gue belum kalah, belum kalah! Fany... kalau jadi antagonis 
bisa balikin anak kosan yang dulu. Oke, ayo lakuin!" 
semangat Tiffany dalam hati. 


Hh, Tiffany.. Tiffany, ada-ada aja :v 


xX 


"No, gue rasa gue udah mup on dari Minhyun deh" Yana 
buka suara. Dia guling-guling ga jelas dikasur nya. Di kamar 
Yana, Lino juga asik rebahan dengan tangan yang sibuk 
main game. 


Lino tetep dengerin mbak nya ngomong, Yana sesekali 
ngelirik layar hp nya. Senyum tipis, rasa nya aneh.. 


"gue mup on dari Minhyun disaat gue ngerasa dekat sama 
dia, aneh kan?" Yana ketawa, abis itu senyum-senyum lagi. 


"maksudnya?" 


"kamu tau, No? Semenjak itu mbak jadi sering ditemenin 
Minhyun" jelas Yana. Lino tau betul maksud dari semenjak 
itu. 


"awal nya ga suka, tapi karena anak nya keras kepala dan 
selalu ngotot nemanin mbak, yaudah mbak ngalah.." Yana 
ngejeda kalimat nya. 


"mbak ga ngerasa benci lagi sama dia, juga ga deg-deg an 
kaya kemarin-kemarin. Itu artinya.. Mbak udah move on kan, 
No?" 


Lino ngangguk ragu, "kayak nya" jawab dia kemudian. Yana 
ngernyit. "kok kayaknya?" 


"Hm.." Lino matiin hp nya. Ngegeser sedikit bikin dia 
baringan sejajar sama Yana. Lino mikir sebentar, 


"Mungkin aja ada rasa baru? Mbak belum move on 
sepenuhnya, cuma lagi nyiapin diri buat perasaan baru" 
kata nya, raut muka Lino keliatan serius. 


"perasaan baru apa maksud kamu?" Yana memicing, Lino 
ketawa. 


"Engga. Awas baper lagi sama dia ya, gue gasuka mbak 
nangis-nangis kek dulu lagi" 


"nangis apa? Mbak ga pernah nangis ya!" elak Yana ga 
terima, tangan nya diangkat buat cubit pinggang Lino. Lino 
ketawa lagi, ketawa nya merdu. 


"Kok mendadak amnesia??" tanya nya bercanda, Yana ga 
terima dia cubit pinggang Lino lagi. 


Tuk! Tuk! Tuk! 
"masuk!" seru Yana sama Lino barengan. 


Sooman buka pintu kamar nya, ngeliat Yana sama Lino yang 
lagi anteng rebahan di sofa. Senyum lebar, Sooman tetap 
berdiri di ambang pintu. 


"Na, ada Eunwoo dibawah" 


Yana ngangguk dan langsung turun dari sofa, berniat turun 
dan nyamperin Eunwoo. Emang cowo itu bilang dia mau 
datang buat main kerumah, wiken-an katanya. 


Sooman juga pergi dari situ, ninggalin Lino sendiri yang 
tiba-tiba masang muka tembok. Dia berdecih kesal, 
semenjak bapak nya mutusin buat jodohin Yana sama 
Eunwoo, Lino jadi kemusuhan sama cowo yang kata emak 
nya ganteng banget itu. 


Masih gantengan Lino kemana-mana lah! 


Niat mau lanjut game nya lagi, Lino dibuat salfok sama hp 
Yana yang masih dalam mode nyala. Nampilin room chat dia 
sama Minhyun. Baca chat itu dari paling atas sampe bawah, 
Lino berdecih lagi. 


"cih! Mantan gatau diri!" gerutu nya kelewat kesal. 


xX 


Hwang Minhyun 

|klau ada ap kbrin aja gpp 
| baik dsana y 

|cpt pulang.. 


Dih! | 
Aneh lo!!| 
G plg Ig gw! | 


|emg sanggup? 
|g ngeliat muka gw? 


Cih! | 
Yg ada sehat bgt taul 
G liat muka lo bikin gw sht sentosa! | 


| dih 
| boong bgt 
Ingaku aja psti skrg udh kangen 


Pede bgt sih lo!) 
G prnah brubah yel 
Pede tingkat dewal| 


| msih aja ingat msa lalu 
| kangen kan.. 


Dih| 
Geli!| 
Najis!| 


| haha 
|lo g kangen 
|gw yg kangen.. 


MATI AJA LO SAT! 
#linogantengsejagadrayal 


### 


26 Miss 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


Minhyun dibuat ga bisa berkata-kata ketika dia nyusulin 
Jisung. Tadi pas ambil minum dikulkas, yah sedikit berdebat 
sama Tiffany yang bikin emosi nya tiba-tiba memuncak. 
Cewe itu terlalu dibaikin, jadinya ngelunjak. 


"emang kamu punya hak apa makan makanan yang ada 
dikulkas?" 


"eh, gue juga ikut bayar tinggal disini, kaga gratisan kayak 
elo! Tau diri bego!!" 


Agak kasar emang. Tapi Minhyun kaga bakalan kaya gitu 
kalau ngga dipancing duluan. Cewe manis tapi punya mulut 
soang kayak Tiffany bisa bikin anak kosan nyesal nanti nya. 
Sekarang Minhyun pun nyesal milih ngekos ditempat ini. 


Emang bener kata Hyunjin kalau kosan nya bak hotel 
bintang lima, tapi gila aja sama penghuni nya. Tau gitu kaga 


bakal jadi tinggal disini. Tapi tetep tinggal karena ada Yana 
nya. 


Kayak nya disini yang belum mup on tuh Minhyun bukan 
Yana. Semenjak Jihyo terus terang kalau dia suka sama 
Jungkook, ya walaupun mereka belum ada bilang kata 
'putus Minhyun coba buat jauhin cewe itu. Dan deketin 
Yana, akal bulus emang... 


Bodo amat dahhh, yang perlu diterangin tuh ini. Kenapa 
juga Minhyun berakhir disini? Ngintilin Jisung yang diem- 
diem ke gedung (1) dan masuk kamar nya Yana. 


Kamar nya emang ga dikunci, bikin cowo cengeng itu bisa 
masuk dengan gampang. Entah kenapa Minhyun ngerasa... 
sesak? 


Jisung nangis sesenggukan diatas kasur Yana, meluk selimut 
gambar we are bears warna biru laut sambil nyebut-nyebut 
nama Yana sendu. Ada sebagian dari Minhyun yang ikut 
ngerasain, walau ga terlalu karena dia tau Yana cuma 
liburan dan bakalan balik. 


Jisung kayak nya ga sadar sama kehadiran Minhyun, diam- 
diam cowo itu berdiri nyimak diambang pintu. 


Hobi barunya Hwang Minhyun: nyimak a.k.a siders. 


Minhyun meringis horor pas denger suara batuk Jisung, 
sampe beberapa kali. Yang bikin Minhyun tau, Jisung ga fit 
beberapa hari ini. Dia dicuekin dan nyuekin yang lain, dia 
ngasingin diri nya sendiri. Ga ngapa-ngapain, cuma 
nangis... dan manggil-manggil Yana pake suara nya yang 
berat. 


Bisa-bisa Jisung sakit karena kebanyakan nangis. 


Nangis nya juga ga bersuara, cuma sesekali narik ingus trus 
melenguh karena capek. Minhyun yang liat dibikin nyeri di 
dada nya. Sesayang itu dia sama Yana? Se-engga rela nya 
Jisung Yana pergi jauh dari kosan, dan se-gak terima nya dia 
Yana digantiin sama cewe mulut soang itu. 


Ah, panggilan baru buat Tiffany dari Minhyun. Cewe mulut 
soang, kayak nya cocok sekaliii. Tapi mulutnya soang cuma 
sama Minhyun doang, sama anak kosan? Beuhhh manis batt 
kek madu asli natural suci tak ternodaaaa :v 


Ga mikir lagi, Minhyun jalan deketin Jisung. Ikut duduk 
dikasur, bikin kasurnya berderit dan langsung bikin Jisung 
noleh ke belakang. Matanya merah bengkak, hidung nya 
merah, mukanya sembab merah, bibir nya melengkung 
kecut pecah-pecah. Baju nya basah dibagian atas, 
pandangan nya sayu. 


Minhyun langsung bisa liat sorot kehilangan disana. Dia tau, 
Yana ga balas semua pesan sama angkat telpon nya Jisung. 
Dia belum sanggup denger suara tuh bocah katanya, takut 
ntar Jisung nangis dan malah bikin Yana kepikiran. tapi Yana 
sengaja buka blok nya supaya anak kosan bisa liat status 
apdet nya terus, biar tahu kalau... Yana baik tanpa mereka. 


"sung, gue tau lo kangen sama Yana. Tapi.. tapi jangan 
sampe sehancur ini dong, ngeri gue" agak sarkastik emang, 
tapi itu udah jadi yang paling lembut yang bisa Minhyun 
bilang. Biar ga menyakiti hati Jisung, walaupun gue yakin 
Jisung tetep sakit hati - 


Gimana ga sakit hati coba? dikatain ngeri begitu, nyelekit 
batt bang :v 


"K-kak Yana.." lirih Jisung masih sambil terisak, tangan nya 
masih meluk selimut Yana erat. Seakan-akan bayangin 
kehadiran Yana lewat aroma selimut itu. 


Emang Yana punya wangi khas nya sendiri, kamar nya 
adem, bikin yang masuk langsung bisa bayangin muka 
manis Yana kayak gimana. Vanilla blue dicampur aroma 
baby, bener-bener bikin hidung kembang-kempis keenakan. 
Nyaman banget. 


"dia bakal balik, gue udah bilang kan?" tangan Minhyun 
terulur buat pegang pundak Jisung yang bergetar. Minhyun 
juga bisa ambyar bor, dia ga bisa liat orang nangis ampe 
semenderita ini. Jadi kayak liat adek nya, ah Hyunjin ya? 
Adek kang kerdus nya itu malah keliatan pengen minta 
digaplok kalau lagi nangis. 


"kapan.." 
Minhyun juga gatau kapan, yang dia tahu.. Yana pasti balik, 
itu aja. 


"hm, mau ngomong sama Yana, ngga??" tawar Minhyun 
akhir nya, dia ga bisa liat Jisung lama-lama kaya gini. Bisa- 
bisa dia depresi, ngerepotin yang ada. 


Jisung natap Minhyun berbinar, "...boleh??" tanyanya 
semangat, tapi suaranya masih bergetar. Kalau dia yang 
nelpon Yana bakalan ngangkat kan? Mudah-mudahan.. 


Minhyun buka hp nya, dia nge free call Yana pake wa nya. 
Bakalan putus-putus dan agak lamload sih, tapi cuma ini. 
Karena no hp nya di blok sama Yana, kalau pun engga, 
Minhyun... gapunya pulsa:( 


“siapa aja isiin pulsa gue tolong, goceng juga gapapa" - 
Hwng Minhyun kekurangan pulsa 2k20. 


Menyambungkan... 


Tersambung! 


"Yan-- 

"samlekommm!" 

"oh iya, walaikumsalam" Minhyun cengengesan. 
"paan!? Cepet, gue sibuk!!!" 

"ngegas bat, Yan" 

"bodo! Cepet, gue beneran sibuk nehh!" 

"Dih, ini-- 

"N-nun nuna..." 

"eh?" 

"hiks hiks, nuna.." 

“Jijisung? Kenapa..?" 

"huhuhu, nuna!! Jisung kangen hiks hiks huaaa!!!" 
x% 

"Bang.." 


Semua noleh ke Jeongin yang lagi gigitin kuku nya. Muka 
nya pucat pasi, keringatan di dahi. 


"mendadak, ayen.. kangen nuna" lirih nya pelan tapi masih 
bisa didengar jelas sama anak kosan. 


Bukan cuma elu, Yen. Mereka semua juga sama. Suho 
ngusap dahi nya yang ikut keringatan, sampe poni nya 
basah. Mati lampu kayaknya, AC ga bisa nyala, kipas angin 
juga, lampu juga padam, generator juga lagi rusak. 


"udah lah, ngapa pada letoy sih. Bukannya kemaren- 
kemaren kalian yang bilang, ada ngga ada Yana kita baik- 
baik aja. Apalagi sekarang ada Tiffany" Chanyeol sewot, 
sesekali ngelirik Tiffany yang bengong. 


Pas namanya disebut Tiffany senyum kikuk, dia ngegaruk 
tengkuk leher nya. "Mungkin... Yana emang sebegitu 
berharga nya.." kata Tiffany masih senyum tipis. 


"Io juga berharga kok!" Jungkook buka suara, diangguki 
setuju sama yang lain nya. 


"tapi ada nya aku disini tetep gabisa bikin kalian ketawa 
kalau Yana ga ada.." raut wajah Tiffany sendu. Suara nya 
pelan banget, tapi masih kedengaran. 


Semua nya bungkam. Emang iya, tapi- 


"ngga ada bedanya! Ada ngga ada Yana tetep sama aja. 
Jangan kayak si Jisung, cengeng akut melebihi bayi yang 
ditinggal emak nya" Chanyeol angkat suara lagi, "mungkin 
kalian ga ingat gimana dia bilang kita ngerepotin dia, kalau 
dia pergi berarti kita ngasih dia kebebasan" lanjut Chanyeol 
lagi. 


Beberapa ngangguk, beberapa nya lagi diam. 

"Ayo kayak dulu lagi, cuma Fany yang jadi proritas kita!" 
Jungkook yang paling gercep. Dia ngangkat tangan nya 
semangat empatlima. 


Tiffany senyum tipis, dia ngangguk. "aku juga pengen kita 
kayak dulu lagi.. aku kangen" sambung nya. 


"gue ngikut ae" -Suga 


"sebenarnya gue sakit hati pas Yana bilang kalo kita 
ngerepotin dia, tapi.. gue rasa kita ga bisa tiba-tiba 
ngelupain dia" Chen buka suara, "ingat gimana Yana bikin 
kita balik lagi? Pas Yana datang kita semua bahagia, 
semuanya sayang dia" Chen natap netra anak kosan satu- 
satu. 


"pas kalian cape baru pulang beraktivitas, Yana nyambut 
kita dikosan, ngasih kita makan, senyum yang manis bikin 
penat kita tiba-tiba hilang" 


Anak kosan bungkam. Mereka coba nostalgia sama hal-hal 
manis yang pernah mereka lewati bareng Yana dikosan. 
Tiba-tiba bayangan-bayangan itu terlintas di memori 
mereka. 


"Yana siapin keperluan sekolah kalian, nyiapin keperluan 
kuliah kalian, bantu-bantu begusin kamar kalian, nemenin 
kalian pas lagi lembur dikosan" 


Chen narik nafas dalam, abis itu dihembusin panjang. 


"kalian ga mungkin lupa kan? Yana udah kayak ibu, kakak, 
adik, bahkan udah kayak pembantu dikosan ini" mata Chen 
menyayu, nyapu semua anak kosan yang diam-diam ikutan 
nostalgia bareng dia. 


Mereka ga mungkin lupa. 


"iya.. Tapi, itu semua ngerepoti dia katanya!" bantah 
Changbin ngegas. 


"iya, dia bilang kita jadi beban dia, dia ga ikhlas ngelakuin 
semuanya" Jungkook nyaut. Chen menghela nafas lagi. Kali 
ini dia hembusin nafas nya kasar. 


"emang kita ngerepotin kan? Kalian ga ngerasa??" tanya 
Chen tajam. 


Semua bungkam. 


"Wajar kalau dia cape, gimana pun Yana itu manusia, 
walaupun.. mirip bidadari, Yana tetep manusia" Chen 
senyum tiba-tiba keingat muka nya Yana. 


"sekarang gue mau nanya, apa kalian emang ga masalah 
kalau Yana ngga balik lagi ke sini? Kalian ngga kangen??" 


"Ayen kangen bang! Kangen... banget" Jeongin antusias, 
tapi suaranya memelan. 


"gimana pun juga, Yana sama Fany itu.. beda. Kehadiran 
mereka berdua ngasih dampak yang berbeda.. 


Gue ga suka, kalau kalian bisa ngegantiin posisi Yana 
dengan gampangnya. Itu gaadil buat gue, dan Yana juga." 


"Tapi kak, aku juga..." 


Semua mata terfokus ke Tiffany yang tiba-tiba ngeluarin air 
mata, muka nya sendu. 


"Kalian gantiin posisi aku sama Yana! Harusnya kan aku.. 
Emang aku yang harus nya kalian prioritasin 


Kalau kakak bilang itu gaadil buat Yana, ini juga gaadil buat 
aku! Hiks.. itu sama aja, kalian bikin tempat aku jauh dari 
hati kalian hiks.. Aku--" 


"Fany, waktu itu.. Kita bahkan gatau kalau lo masih hidup. 
Sebenarnya gue mau nanya dari awal, tapi gue tahan.." 
Chen natap Tiffany tajam. 


"segitu ga percaya nya lo sama kita sampe lo lebih milih 
manupulasi semuanya dengan pura-pura mati dan ninggalin 
kita? Lo tau kita sayang sama lo tap--" 


"KAK CHEN! hiks.." 


Chen bungkam, anak kosan juga gatau mau nanggapin 
semuanya kaya gimana. 


"hiks aku harus gimana?? Bukannya ga percaya, tapi-- tapi 
aku juga dibully gara-gara kalian! Fans-fans fanatik kalian 
yang ga suka aku deket sama kalian, semua dilampiasin ke 
aku, semuanya!! 


Menurut kak Chen, kalau aku tetep disini apa ada 
kemungkinan aku bebas dari perundungan? Yang ada.. aku 
beneran mati! " 


Tiffany nangis tersedu-sedu. Chen masih bungkam. Mereka 
semua gatau kalau Fany dibully karena mereka sendiri. Itu 
artinya mereka yang bikin Fany pergi dari mereka. Tiba-tiba 
Chen ngerasa bersalah. 


".ma-maaf" lirih Chen. Tiffany masih terisak. 


"Chen, lo ga harus nanya kayak gitu! Kita tau Yana sama 
Fany itu beda. Jadi, jangan karena Yana Fany pergi lagi!!" 
Chanyeol ngegas mode on. 


Chanyeol ngelirik Tiffany yang masih terisak, rasanya perih 
ngeliat orang yang kita sayang nangis kayak gitu. 


"Gue ga peduli lagi, ntah itu Yana, Jisung, atau elu! Gue ga 
peduli, gue cuma gamau Fany ninggalin kita lagi. Cukup 
sekali kita kehilangan Fany, gue gamau lagi.. " lanjut 
Chanyeol lagi. 


"gue juga! Gue ngga peduli Yana balik apa engga, yang 
penting Fany tetep disini!" -Changbin ngegas mode on pt.2 


"Malah bagus kali kalau Yana ga balik lagi, kita ga dikatain 
beban lagi" sambung Jungkook. 


"iya, gue juga ngga ngarep Yana balik!" 
"iya sih" 


"Bang... " Jeongin sama Huening natap Chen bimbang, 
mereka masih mau Yana balik. Mereka mau Yana pulang. 
Mereka kangen. 


"Kalian--" 

"Udah Chen, lo ngga perlu belain Yana terus-terusan, lo 
sama aja kaya si Jisung! Yana aja ga peduli sama kita, 
ngapain lo peduliin dia!?" Hanbin jadi ikutan. 


Jungwoo garuk tengkuk leher nya, dia juga mau ikutan 
cuma ada sebagian dari diri nya yang ga tenang. Entah 
kenapa.. 


"jangan bikin Yana ngebebanin lo juga, Chen. Mikir dong! 
Dibanding Yana Fany lebih dari segalanya buat kita. 


Gue yakin, selama Yana disini lo juga nganggap Yana itu 
Fany kan? Yana ga lebih dari sebuah pengganti, jadi karena 
Fany udah balik dan Yana pergi sendiri itu lebih bagus kan?? 
Bagus kalau Yana pergi, gue--" 


Prang! 


Semua mata noleh ke satu arah. Itu suara hp yang jatuh 
atau kebanting, semuanya mendadak beku.. 


Jisung semangat turun kebawah, mukanya riang walau 
masih sembab. Jisung ngelewatin anak kosan yang duduk 
disofa. Dia lari, kaki nya dipercepat sampai akhirnya dia 
nubruk seseorang. 


"Nuna, akhirnyaa balik! Jisung kangen hiks makasihhh 
nunaa! Ji-jisung kangen... Yana nuna!!" 


"Y-ya Yana.....?" 


### 


Oke, dimulai dari chapter ini kayak nya kalian perlu 
nyiapin tissue:)) 


Permainan dimulai... 


Aku sayang kalian! Sayang anak kosan, sayang 
readers juga, jadi jaga kesehatan oke!? Pake masker 
kalau lagi diluar, keep healty gaes 


27 Broken 


Lanjoott! 
Happy reading! 


Tau apa yang lebih menyakitkan dari ga dicintai? Ga 
dianggap. Gue belum sepenuh nya ngerasain kesakitan itu. 
Gue masih dianggap, dianggap... pengganti. 


Miris banget ya? 


"lusa kak Baekhyun ultah, aku harus ikut ngerayain nya. Aku 
mau pulang, pa.." 


"Biar Lino ikut juga ya, pa?" 


Jauh-jauh dari Australia, ngabisin penerbangan sampe 
sepuluh jam lebih. Buat ngerayain ulang tahun Bang 
Baekhyun, hh. 


Gue sempet nanya sih ke Lino biasanya mereka ngapain aja 
kalau lagi ngerayain ulangtahun tapi kata Lino setiap ada 
yang ulangtahun paling cuma dikasih ucapan selamat, itu 
pun kalau ingat.. 


Gue dengan bangga nya bilang, 


"haha Kak Baekhyun ga ingat ultah nya sendiri, apalagi 
yang lain. Kalau gitu, mbak bakal jadi orang pertama yang 
ngasih kejutan! Huhu mbak ga sabar" 


Anak kosan udah kayak keluarga buat gue. Siapa yang ngga 
ngerasa nyaman diantara mereka? Siapa yang ngga bakal 
ngerasa nyaman dan aman kalau berada ditengah-tengah 
mereka? Haha bahkan gue ngerasa bangga buat itu. 


Awalnya agak risih sih, abis mereka berisik banget, suka 
ngebacot hal yang unfaedah. Tapi gue sadar, itu yang bikin 
suasana hangat, tawa mereka, candaan mereka, bacot 
mereka, itu yang bikin suasana nya indah. 


Gue ga pernah setolol ini cuma gara-gara bacotan orang 
lain, bahkan sampe kebawa mimpi wkwk. Aneh aja gue tidur 
sambil ketawa-ketawa gegara bacot anak kosan nyampe ke 
Mimpi. 


Gue bucin sama mereka, waktu mereka ngeceng-cengin 
gue, gue ngerasa.. berharga? Iya ga sih? Siapa yang ngga 
bakal terbang kalau tiap hari dipuji sama segerombol 
cogan? 


Gue yang direbutin aja kadang bikin elu yang baca ngerasa 
direbutin juga, yekan? Ngaku lo! wkwk.. 


Gue ngerasa jadi yang paling istimewa tau ngga, jadi adik, 
kakak, kadang-kadang juga bersikap kayak emak-emak 
rempong yang ngurusin anak-anak nya. Kadang jadi kayak 
seorang istri yang ngurus suaminya, gue rasa.. dunia itu 
mihak ke gue sepenuh nya. 


Waktu itu... 


"Yan, janji ya lo ga bakal pergi" 


"Lo balikin semuanya kayak dulu lagi, Yan. Makasih" 
"Kita sayang sama lo" 


Ingat itu semua bikin gue ga berhenti senyum lebar. Gue ga 
mau munafik kalau bilang kalau gue ga capek, capek 
sebenarnya. Ngurus yang bocah nya manja banget kayak 
bayi, yang nakal banget, yang susah dibilangin, yang udah 
tua tapi tetep kayak anak-anak, yang dingin kek es batu. 
Gue capek, tapi capek nya meluap entah kemana kalau 
mereka mulai bikin lawakan atau candaan lagi. Bacot nya 
mereka is the best banget! Jadi kayak obat. 


Jadi pengen nostalgia gimana gue pertama kali nginjakin 
kaki disini, pas mereka lagi pada berenang dikolam. Hh, 
waktu itu gue nangis, malu banget.. 

"Kalau ada yang nyakitin kamu bilang sama kita, oke?" 


"jangan nangis, kita ada buat kamu, Yan" 


Hh, waktu itu gue naif banget tau ngga. Mereka udah kayak 
warna didunia gue, setiap orang punya warna nya masing- 
masing. Serasa gue yang punya dunia kalau mereka 
ngomong hal-hal yang kayak gitu. 


Gue.. Hahah gue jadi pengen balas ucapan mereka, bilang.. 
"Yang nyakitin aku? Itu.. kalian, kak" 


Dianggap pengganti? Gue baru tahu kalau gue serendah itu. 
Mama papa bahkan ga pernah ngucapin hal sejahat ini sama 
gue selama gue hidup dua puluh lima tahun ini. 


Yang kehadiran nya ngga diperlukan? Yang bisa membebani, 
yang kepergian nya disenangi semua orang. Itu cuma.. gue. 


Kayak nya baru kemarin deh, 

"nuna, icung sayang nuna!" 

"Yan, jaga kesehatan. Jangan sakit, ok?" 
"mau kuliah, Yan? Hati-hati.. " 


Kaki gue ngga berhenti bergetar, rasanya dunia gue 
terombang-ambing. Bukan cuma dunia sih tapi.. hati gue 
juga. Buliran air yang ngga bisa gue tahan lagi tumpah gitu 
aja. 


Rasanya.. sesak. 


Gue ngga gubris pegangan Lino yang kian erat di pundak 
gue. Dia coba buat nahan, iya gue tau dia marah. 


Kalimat penghujam semu, gue diibaratkan buih yang nyaris 
hanyut disungai kalau aja Lino ga pegang tangan gue. 
Dengan lancar, mereka... 


"Chen, lo ga harus nanya kayak gitu! Kita tau Yana sama 
Fany itu beda. Jadi, jangan karena Yana Fany pergi lagi!!" 


Itu Bang Chanyeol, yang slalu senyumin gue nampilin pibol 
pujaan gue. Gue senyum miris, kayak nya gue emang ga 
pantes disini. 


Karena gue, Tiffany pergi.. 
"Udah Chen, lo ngga perlu belain Yana terus-terusan, lo 
sama aja kaya si Jisung! Yana aja ga peduli sama kita, 
ngapain lo peduliin dia!?" 


Gue, ngga peduli?? Segitu dangkal nya pikiran mereka? 
Kayak gitu kah gue dimata mereka?? 


"Malah bagus kali kalau Yana ga balik lagi, kita ga dikatain 
beban lagi" 


Ba-bagus...? Hh. 


"Gue juga! Gue ngga peduli Yana balik apa engga, yang 
penting Fany tetep disini!" 


"iya, gue juga ngga ngarep Yana balik!" 
Hh.. 


"Jangan bikin Yana ngebebanin lo juga, Chen. Mikir dong! 
Dibanding Yana Fany lebih dari segalanya buat kita. 


Gue yakin selama ini lo juga nganggap Yana itu Fany kan? 
Yana ga lebih dari sebuah pengganti. Jadi karena Fany udah 
balik dan Yana pergi sendiri itu lebih bagus kan?? 


Bagus kalau Yana pergi, gue--" 
Prang!! 


Tungkai gue melemas, dan tangan gue keringatan. Ngga 
bisa ditahan, gue nalah jatuhi hp gue, tangan yang lain 
masih nenteng kotak itu coba buat kuat. 


Air mata sialan ini masih aja netes pas semua mata malah 
tertuju sama gue sepenuh nya. Gue udah ngga ngerasain 
pegangan Lino di bahu gue lagi. 


Gue juga ngga sadar kalau Jisung udah nubruk gue sampe 
kotak yang gue pegang jatuh. 


"Nuna, akhirnya balik! Jisung kangen hiks makasihhh 
nunaa! Ji-jisung kangen... Yana nuna!!" 


Jisung sesenggukan, gue ngelus punggung dia lembut. Air 
mata kita sama-sama tumpah. 


"Aku disini, Sung. Aku juga kangen.." lirih gue ngga 
tertahan. 


"Y-ya Yana..." 


Gue refleks lepasin pelukan Jisung ketika denger suara Bang 
Baekhyun. Cepat-cepat ngapus air mata gue kasar. 


"K-kak Baekh- um, maaf.. Kue nya, jatuh.." kata gue melas, 
air mata masih aja ngalir deras tanpa perintah yang bikin 
gue cepet-cepet ngapus nya lagi. 


Gue liat Bang Baekhyun ngeliat gue dengan tatapan aneh, 
dia kayak kaget, tapi juga bingung. 


Gue jongkok, ngeraih kotak kue itu. Jatuh nya bagus sih, 
ngga kebalik. Gue harap kue nya masih bagus. Tapi gue lupa 
bawa lilin. 


Buka kotak kue nya dan berdiri lagi, gue coba senyum walau 
muka ngga karuan. Kue nya hancur sedikit, gue menghela 
nafas tetep pertahanin senyum walaupun air mata gue 
masih aja deras. 


"s-selamat ulang tahun, Kak Baekhyun! Um, kue nya rusak 
yah.. A-aku" gue berdeham canggung. Dada gue rasanya 
perih, ini jelas bukan gue. Gue ngga bakal sesanggup ini 
buat senyum setelah hinaan yang gue dapat. 


"wish you all the best, kak Baekhii" senyum gue lebar, 
terkesan dipaksain. 


Gue bisa liat raut muka Bang Baekhyun, bukan cuma dia. 
Tapi semuanya kaget, bahkan Jisung pun. 


"Y-yan, kamu.." 


"Ngga! Eh, ngga usah kak, hm kue nya rusak, gausah 
dimakan ya. Aku-" gue nunduk, ini terlalu... creepy. 


Melebihi film horror yang pernah gue tonton. 


"hiks, makasih.. Aku- hehe aku gatau mau ngomong apa 
lagi, aku- oke! Karena aku udah ngucapin selamat 
ulangtahun buat Kakak, aku bakal pergi.. 


Hm, bye.. semua!" 


"Yan, tunggu!" Bang Baekhyun nyamperin gue sebelum 
langkah gue mulai. Dia megang tangan gue yang megang 
kotak kue nya. 


"oh iya, so-sorry kak. Lupa, kok kue nya malah aku bawa" 
gue letakin kue itu ditangan Bang Baekhyun yang mau 
ngga mau nerima kue nya. 


Gue bungkuk 90 senyum canggung sesekali narik ingus 
lewat hidung. 


"Nuna mau kemana!? Engga, nuna ga boleh pergi lagi!! 
Jisung ngga mau!!!!" Jisung megang tangan gue erat. Dia 
nangis. Gue juga. 


Ini berat, tapi gue... sakit. Mereka ga nerima gue, gue harus 
apa? Rasanya sakit, ini kayak mimpi, mimpi buruk. 


"Yan, kita--" 


"Makasih bro!" Lino buka suara, dia masang muka nyeremin 
nya. Senyum miring, nyapu semua anak kosan satu-satu. 


"Makasih sambutan tak terduga nya, gue terkesan, mbak 
gue juga..." katanya dengan nada yang menurut gue 


diusahain sekalem mungkin walaupun emosi nya ada 
diubun-ubun. 


"Gue pengen nonjok kalian satu-satu saking terkesan nya, 
tapi gue coba nahan.. Hh, mbak Yana ga suka liat gue 
berantem. 


Gue tau mbak Yana ngga suka liat gue luka, liat kalian luka 
juga.. Mbak gue ga suka, jadi gue ngga boleh ngelakuin itu 
kan? Karena gue sayang dia, Bener-bener sayang dia. 


Ngga pura-pura sumpah! Apalagi cuma nganggap dia 
pengganti, bahkan buat gue mbak Yana ga bisa digantiin" 


Air mata gue makin deras, suara sesenggukan gue makin 
ketara. Bahu gue bergetar tanpa aba-aba. Gue ngga pernah 
sehancur ini. 


Hancur banget, gue bisa ngerasain sesuatu yang bergejolak, 
minta dikeluarin. Tapi gue tahan, gue ngga boleh nangis 
kejer, gue ngga bisa kelihatan rapuh. 


Walaupun emang beneran rapuh. 
"No, lu salah paham-" 


"salah paham!? Gue salah paham!? Yang mana nya salah 
paham ha!? Gue denger sendiri, pake kuping gue sendiri! 
Kalian ngejelekin mbak gue woy! Orang yang paling gue 
sayang" 


"No, tenang-" 


"Gue ngga bakal bisa tenang! Lo tau gimana rasanya liat 
orang yang kita sayang nangis sesenggukan kayak gitu? 
Lihat!! Lihat pake mata kalian!!" Lino nunjuk gue emosi, 
bahu gue makin bergetar. 


Isak-isakan gue makin gede, gabisa gue kontrol. 


"Kalian ngelukain perasaan dia! Gue ngga bakal bisa 
tenang! Mana janji kalian sama gue, ha mana!? Janji yang 
bilang bakal jagain mbak gue, prioritasin dia, nemenin dia, 
mana!? Sekarang gue tanya MANA!?" Lino makin emosi. 


Semuanya kelihatan ga bisa berkata-kata, Jisung meluk gue 
coba buat nenangin. 


"No, kita minta maaf.." 
"Bukan ke gue, tapi mbak Yana! Jangan tolol oke?" 


Semuanya nyorot gue pake tatapan penuh penyesalan. Gue 
balas ngeliat mereka dari balik punggung Jisung. 


"Maaf, Yan.." itu Bang Lay, dia nangis.. Gue bisa liat matanya 
yang berkaca-kaca. 


"Ngga apa-apa kok kak" gue ngelepasin pelukan Jisung, 
senyum canggung. "Lagian kan, emang bener aku kan--" 


"Engga, lo buka pengganti, Yan! Lo berharga, buat... gue" 
Bang Chen natap gue dalam, tatapannya yang makin bikin 
hati gue teriris. 


"T-tapi aku-" 


"Lo berharga, lo bukan pengganti. Kalau bagi mereka iya, 
tapi buat gue, lo satu-satu nya" Bang Chen nekan setiap 
kata yang keluar dari mulut nya. Gue malah makin terisak. 


"Kak.. Aku hiks, bukan" gue ngelap air mata gue walaupun 
itu jelas sia-sia. Air mata gue ngga berenti ngalir deras. 
"Kalian- aku.. bukan" gue bingung mau jawab apa. Tadi itu 
bukan mimpi kan? 


Tadi gue kebanting, sakit rasa nya.. 


Kenapa obat yang dibilang sama Bang Chen perih banget? 
Rasanya ngga bisa ngobatin yang udah hancur didalam diri 
gue. 


"Ken- loh, Yana kenapa kamu!? Kalian- eh, Fany!!?" kak 
Hwasa muncul ntah dari mana. Semua mata nyorot ke dia 
tiba-tiba. 


"Fany, kenapa kamu bisa disini!!?" Kak Hwasa melotot, 
kaget kayaknya. Siapa yang ngga kaget coba liat orang 
yang katanya udah mati, malah- 


"Anu, kak Hwa.." 
"Fany belum mati, kak. Sebenarnya-" 


"dia emang belum mati!" seru Kak Hwasa. "Masih bisa ya 
kamu nunjukin muka kesini!? Ngapain kamu balik? 
bukannya kamu udah ngasingin diri ke negri orang!?" 


"Kak, kenapa kak Hwasa ga seneng liat Fany balik? Dia 
pulang kak, ke kosan lagi. Harusnya-" 


"Apa!? Gue ngga nerima dia disini! GUE NGGA NERIMA 
PEMBUNUH TINGGAL DIKOSAN GUE, mending lo pergi!!!" 


"Kak, pem-" 


"Iya, kalian ngga tau kan? Kak Fany itu pembunuh, dasar 
pembunuh!" Jisung ikut mengimbuhi. 


"Kak hiks aku-" 


"KELUAR DARI KOSAN GUE! ATAU PERLU GUE TELPONIN 
POLISI BUAT JEMPUT LO!?" 


Semua bersitegang, termasuk Tiffany.. 


Gue.. bingung. 


### 


Katakan 'gutbay' sama Tiffany, dia bakal dihempas 
mulai saat ini! *ketawajahat 


Salam sayang 
Keep healty! :)) 


(Dan buat mas Baekhii yang kemaren ultah, hepi besdey 
tuyuu bebiii:*] 


[Yang kayak gini ga pantes dihujat oke?) 


[Yana jauh-jauh datang dari Aussie buat ngerayain ultah 
kamu, tapi malah dibikin mewek. Jahat kamu mas:(] 


| Manisnyaaaaa | 
(| Wuahhh | 
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06 MEI 1992 


[Kos Kosan Guvluk] 


28 Drama 


Karena aku baik hh, aku double up. Horeeee! Aku 
suka reaksi kalian, sama yang minta double up:) 


Di part ini aku pake bahasa baku oke? No bacot- 
bacot, wkwk 
Ok, lanjoottt! 


Happy reading! 


Yana menuruni tangga tergesa-gesa, air mata nyaris tumpah 
tapi ia tahan menumpuk di pelupuk mata. Hidung nya 
memerah, pipi gadis itu lebam. 


"TTOLONG!! hiks TOLONG!" teriak Yana tak tahu kemana 
arah kaki nya membawa tubuhnya pergi, air mata sudah 
meluncur bebas detik ia berteriak frustasi. Seragam nya 
kusut bernoda darah, Yana terisak seraya berlari. 


Percuma, bel pulang sekolah sudah lama berbunyi, semua 
orang mungkin sudah pulang. Tak ada harapan.. 


"Tolong hiks, t-tolong Jennie, dia- dia sakit... TOLONG!" tak 
berhenti, suara Yana menggema dilorong sekolah. Wajah nya 


pucat pasi, ia berhenti lalu merogoh saku nya. 


Polisi atau ambulans? Ia harus menelepon yang mana 
terlebih dahulu? Yana bingung, akhirnya ia menelepon polisi 
terlebih dahulu, kemudia menelepon ambulans. 


"Nak Yana, kamu ngapain disitu? Yaampun, kenapa nak?" 
Pak Donghae menepuk bahu Yana yang bergetar, satpam itu 
berjongkok agar bisa menatap wajah sembab Yana. 


la terkejut mendapati gadis pucat itu berlumur darah. 
Segera Pak Donghae mengusap wajah Yana lembut. 


"P-pak, temen saya hiks.. Jennie" Yana menangis tersedu- 
sedu, membuat kening Pak Donghae berkerut. Barulah ia 
tersadar, segera ia membopong Yana mengikuti langkah 
gadis itu agar menemui temannya. 


Mata Pak Donghae terbelalak kaget, ia kenal gadis ini. 
Jennie Kim- anak kelas 12 IPA 2 teman sekelas Yana- 
tergantung di toilet, lehernya diikat dengan tali tambang, 
tangan nya tergores tepat di area nadi. Seragam Jennie 
penuh darah, ia meninggal.. mengenaskan. 


Setelah polisi datang, Jennie diturunkan dengan hati-hati, 
tubuhnya diautopsi, dibawa kerumah sakit. 


Yana dengan seragam bernoda nya menangis tak berhenti, 
ditenangkan oleh ibu nya. Disamping gadis itu orang tua 
Jennie juga ikut menangis. Mereka ada dirumah sakit, 
menunggu hasil autopsi. 


"Yan, kenapa bisa? Jennie ga pernah ngeluh, dia ngga 
pernah cerita ada masalah sama tante, kenapa Jennie-" 


"Tan, Jennie ga mungkin bunuh diri, aku liat Jennie baik-baik 
aja hiks" Yana tak berhenti mengeluarkan air matanya. 


"dia ketawa, ribut, kayak biasa, gak mungkin.. Dia ga 
keliatan punya masalah, Jennie juga ngga pernah cerita, dia 
baik-baik aja, tapi.." kalimat nya menggantung, Yana tidak 
bisa meneruskan. 


Tungkai nya melemas, Seulbi menyuruh Yana beristirahat 
lalu menelpon Lisa untuk menemani gadis itu. 


Sekolah mendadak ramai, toilet wanita dikerumuni, sekilas 
mendengar berita bunuh diri seorang siswi membuat 
banyak orang kembali ke sekolah. 


xX 


"Pembunuh apa nya, aku bukan pembunuh!!!" teriak Tiffany 
frustasi, wajah nya banjir air mata. Baru tadi, beberapa jam 
yang lalu ia bahagia, merasa berharga, kenapa sekarang 
malah dihempas? 


Nyeri, cemburu, dendam, semua menjadi satu. Tiffany 
menatap semua nya satu persatu, wajah nya memiaskan 
penderitaan yang kentara, gadis itu kian melemah karena 
tatapan mengintimidasi dari semua orang, mereka menatap 
Tiffany... tak menyangka. 


la dibutakan rasa cemburu saat Lino menceritakan kakak 
perempuan nya yang sekarang tinggal di Kos-kosan. 
Sewaktu pria itu berlibur di Aussie dan bertemu Tiffany, 
Tiffany merasa ia menemukan titik terang nya. la 
merindukan laki-laki itu, mereka semua.. 


"Mereka gapapa sekarang, semenjak mbak gue datang 
mereka balik lagi kayak semula. Mbak Yana kelihatan nya 
bisa bikin mereka bahagia lagi kayak yang lo lakuin 
beberapa tahun lalu" 


Yana? Gadis itu mengambil tempat nya. Tiffany merasa lega 
awal nya, ia turut bahagia, ia tahu anak kosan akan 
kehilangan ketika ia pergi, mereka memang membutuhkan 
sosok Yana untuk mengembalikan senyum mereka. Tapi 
dihati Tiffany tersirat rasa tidak terima, ia.. tidak ingin 
digantikan. 


Lalu mengambil keputusan untuk kembali ke Kos-kosan. 
Mengambil kembali tempat itu, tak memikirkan resiko nya. 


Rasa cemburu lebih mendominasi perasaan Tiffany, ia hanya 
tidak ingin dilupakan, digantikan, ia sangat tidak ingin itu 
terjadi. 


Yana, gadis itu memang perempuan baik, tak heran anak 
kosan nyaman bersama nya. Nama gadis itu selalu jadi topik 
perbincangan dikosan, saat gadis itu tidak ada anak kosan 
merasa kehilangan. 


Tiffany membenci hal itu, sejak dulu ia membenci orang- 
orang yang mengganggu nya, yang merundung, yang 
memaki dan menghina nya, sekarang.. Yana mengganggu 
ketenangan nya, Tiffany benci gadis itu. 


"Io pembunuh! Ga usah ngelak, gue tau semuanya dan lo 
juga tau kan, kalau gue tau? Makanya semenjak lo tinggal 
disini, lo ngelarang anak kosan buat ngasih tau gue!!?" 
Hwasa menarik nafas nya dalam lalu menghembuskan nya 
kasar. 


"Semua yang tinggal disini ada dibawah pengawasan gue, 
dan lo! Lo ngga berhak tinggal disini!!" Hwasa menunjuk 
Tiffany, menyorot lekat netra legam milih gadis cantik itu. 
Tiffany menggeleng frustasi. 


"AKU ENGGA! kalian ga ada bukti, aku bukan pembunuh, 
seenak aja kalian bilang aku pembunuh, aku bakal kasih tau 


Papa!!" Tiffany menjerit. Lino maju selangkah, memegang 
pundak Yana yang masih bergetar. 


"Dan tempat aku emang disini, dari awal aku tinggal disini! 
Kak Hwasa ga bisa ngusir aku!" 


"Gue bisa! Kenapa gue ngga bisa!? Gue bisa ngusir lo, 
bahkan ceblosin lo ke penjara sekarang juga gue bisa!" 
Hwasa memicing pada Tiffany, lalu beralih pada Yana yang 
masih sesenggukan. 


"Yan, kamu kenapa??" tanya Hwasa, suaranya merendah, 
lebih tenang dan lembut. Ia mengusap kepala Yana sayang. 
"Hm?" 


Yana menggeleng, tiba-tiba ia teringat kenangan tujuh 
tahun lalu nya. Waktu itu, ia duduk dikelas 12, saat itu.. 


"T-tiffany, kamu yang b-bunuh Jennie??" tanya Yana 
menatap Tiffany ragu-ragu, ia menerka. Takut dugaan nya 
salah dan malah disalahkan. Yana menggeleng pelan, tidak 
mungkin kan? 


Tiffany mengetatkan rahangnya, gigi nya bergemelutuk. 
Kaki nya bergerak cepat menghampiri Yana lalu mendorong 
gadis itu hingga tersungkur. 


"LO--" lino baru saja ingin melayangkan tinju nya, namun 
ditahan oleh Jisung. Bagaimana pun Tiffany itu wanita, lelaki 
tak boleh bermain tangan dengan wanita. 


"YANA! gue peringatin sekali lagi, gue bukan pembunuh! 
Enak aja lo nuduh gue bunuh orang!! Gue bisa nuntut lo 
pencemaran nama baik!" seru Tiffany murka, wajah nya 
memias merah. Tangan nya mengepal seakan siap 
melayangkannya kearah Yana. 


"Ma-maaf, gu-gue--" 


"Emang iya kan!?" Hwasa menarik Tiffany menjauh dari 
Yana, segera gadis itu ia bantu berdiri. Lino dibelakangnya 
terlihat kesetanan menahan emosi. 


Anak kosan bungkam, memilih diam dan menyimak dengan 
baik. 


"Jennie Kim, cewe yang lo bunuh itu sahabat nya Yana waktu 
SMA. Ngga ingat?" pancing Hwasa. Tiffany tertegun, lalu 
menyunggingkan senyum menyeramkannya. 


"dengar ya kak Hwasa, kakak datang-datang, rusak adegan 
drama yang tadi udah hampir menuju klimaks, tiba-tiba 
nuduh aku pembunuh, mau kakak tuh apa!?" suara Tiffany 
mulai terdengar tenang walau masih ditekan. Rahang nya 
masih mengeras. 


Hwasa terkekeh, ia menyadari semuanya. Mungkin drama 
yang dimaksud itu- 


"Lo iri kan? Iri karena Yana ngambil tempat lo? Lo balik 
kesini, ke Indonesia, jauh-jauh.. ga takut di kejar polisi??" 
Hwasa ikut tenang. 


"Aku ngga iri! Buat apa? Toh mereka sayang sama aku, 
mereka cuma nganggap Yana pengganti, ga lebih! Yana juga 
denger sendiri kok kalau dia cuma dianggap pengganti" 
Tiffany melirik Yana, menjadikan gadis itu menunduk dalam 
takut air matanya kembali deras. 


Yana menggigit bibir bawah nya, menatap sepasang sepatu 
putih nya. Tak berani mendongak, ia malu.. terlalu rendah. 
Dirinya yang hanya pengganti terlalu rendah itu 
mendongak. 


"Lo-- oke, terserah deh! Ngga peduli juga sama orang-orang 
tolol yang sayang banget sama lo ini!" Hwasa menunjuk 
anak kosan satu-satu. Semuanya diam tak berkutik. 


"Yang pasti, gue ngga suka liat lo disini, yang ada kosan gue 
digrebek polisi ntar, pergi lo! Dasar pembunuh" 


"AKU BUKAN PEMBUNUH, KAKAK JANGAN ASAL NUDUH!!" 
jerit Tiffany, "aku ngga bunuh sahabat nya Yana, aku bukan 
pembunuh, Yana yang pembunuh! Kamu yang pembunuh!!" 
Tiffany menyerang Yana yang menunduk lemah, leher gadis 
itu ia cekik. 


Lino melepaskan genggaman Jisung, menarik Tiffany 
menjauh dari Yana. 


"Berhenti cewe gila!!" umpat nya menarik rambut Tiffany 
kasar. Yang lain tak tinggal diam, ikut menarik Tiffany dan 
membawa Yana agar tak ikut terhuyung. 


Tapi Tiffany makin menguatkan cekikan nya. "Aku cuma 
mau bela diri! Kalian bulky aku, aku cuma bela diri!! Aku 
bukan PEMBUNUH!!" teriaknya seraya menguatkan cekikan. 
Hwasa berdiri memantau semuanya, mata nya menyorot 
Yana khawatir, gadis itu memucat, urat nya terjiplak melalui 
kulit pucat nya. Hwasa bergidik ngeri. 


"Lepasin Yana atau gue panggil polisi kesini! Lo bakal masuk 
penjara!!" teriak Hwasa dari kejauhan. 


Tiffany malah tertawa bahagia, "aku bakal masuk penjara 
sesuai keinginan kakak, tapi setelah aku bunuh Yana lebih 
dulu!!" tekan nya semakin menguatkan bahkan kuku-kuku 
panjangnya menembus kulit leher Yana. Menjadikan gadis 
malang itu menjerit kesakitan. 


"Fany, lo gila!? Lepasin Yana!!" teriak Chanyeol, ia menarik 
tangan gadis itu sekuat tenaga. 


"kenapa kak? Bukannya kakak ga mau aku pergi? Kakak 
sayang aku kan? Malah bagus kalau Yana pergi, pergi 
selamanya, kalian semua bakal bahagia tanpa dia--" 


Plak! 


Chanyeol, nafas nya tersenggal-senggal. Entah dibagian 
mana tapi kalimat itu seperti pisau tajam yang menusuk 
tepat di jantung nya. Membayangkan nya saja.. 


Chanyeol menatap wajah Tiffany yang memerah akibat 
tamparannya, tapi gadis itu belum melepaskan cekikan nya. 


Tiffany tertawa, "kakak kenapa sih? Kok aku malah 
ditampar? Bukannya kakak yang bilang kalau--" 


"YANA!" itu Hwasa, ia berlari ketika Yana sudah menutup 
mata dan berhenti meronta. Semua mata tertuju pada gadis 
itu, Tiffany belum melepaskan cekikannya. 


Lino yang menyadari itu mencekik Tiffany dari belakang, 
menjadikan gadis itu meronta dan melepaskan cekikan nya. 


"Mati lo bajingan!!" murka Lino mencekik Tiffany membabi 
buta, Tiffany meronta. 


Suga dan Jin menahan Lino, mereka menarik cowok itu agar 
melepaskan Tiffany. Bukannya meringis atau menjerit 
kesakitan Tiffany malah tersenyum, wajah nya semakin 
merah. 


"mungkin kakak kamu udah mati Lino, ga mau liat dia?" 


Lino menguatkan cekikan nya, yang lain tak tinggal diam. 
Dengan terpaksa Suho menendang Lino sekuat tenaga, 
menjadikan cowo itu terjengkak tersungkur tak jauh dari 
Tiffany, ia meringis memegang pinggangnya yang nyeri luar 
biasa. 


"Sorry, No. Tapi lo gabisa bunuh dia" ujar Suho tenang, ia 
mengulurkan tangannya membantu Lino berdiri. 


"Kenapa gue ngga bisa bunuh dia!? Dia hampir bunuh mbak 
gue- mbak Yana!!" Lino mendorong Suho, menghampiri Yana 
yang terkulai lemah di pangkuan Hwasa. 


"cepat bawa ke rumah sakit, cepat!!" perintah Hwasa. Lino 
mengangguk, mengangkat Yana lalu membawa nya keluar. 


Hwasa ikut berlari, meninggalkan Jisung dibelakang. Anak 
Kosan juga ingin menyusul namun ditahan oleh Jisung dan 
Minhyun- yang sejak tadi menonton entah datang darimana. 
Mata Jisung berkilat marah, ia mengulas senyum miring. 


"Urus bidadari kalian aja, Bang. Liat tuh, dia berantakan. 
..biar kita, ngurus bidadari kita. Bye!" 


Semuanya bungkam, tak ada yang bergerak. Tetesan itu 
mulai luruh, menyesal? Oke, jangan lupakan satu hal. 
Mereka sudah menyesal berapa kali? Sudah berapakali 
mereka menyakiti gadis itu? Sudah berapa kali mereka 
membuat gadis itu menangis? 


Kurasa menyesal tidak akan cukup. 


Minhyun yang berjalan dibelakang Jisung tiba-tiba berhenti, 
ia berbalik menatap anak kosan. 


"Oh, iya. Gue udah nelpon polisi tadi, bentar lagi kayak nya 
datang.. Selamat bersenang-senang!" katanya lalu segera 
berlalu dari sana menyusul Jisung. 


Kenapa? 

Tiffany menangis sesenggukan, ia juga sakit, mata nya 
menyapu anak kosan satu-persatu yang masih membatu 
menatap pintu. 


"Kak..." lirih nya pelan. 


Semua orang berbalik, Chanyeol ingin bersuara namun 
dipotong. 


"Permisi, kami dari kepolisian. Mengajukan surat 
penangkapan, Tiffany Wang ayo ikut kami ke kantor polisi" 


### 


Salam sayang 
Keep healty:)) 


29 Crazy 


maaf bikin kalian nunggu, tapi aku lagi dapat tamu 
nama nya 'malas' wkwk:)) 


OKE! Lanjoott! 
Happy reading! 


"Gimana? Kalian udah jenguk Yana?" Hwasa angkat satu 
Kaki nya keatas sofa. Rambutnya digulung keatas asal. 
Sambil ngunyah permen karet stroberi. 


Anak Kosan cuma geleng-geleng, mukanya cemberut kayak 
ngga dikasih jatah sewindu. Apalagi Jeongin sama Huening, 
cuma nunggu beberapa menit lagi ini anak-anak bisa aja 
langsung nangis kejer. 


"Ga dibolehin sama Jisung kak" jawab Jeongin. Suara nya 
bergetar, hampir mewek. 


Hwasa ketawa cantik, "wajar lah! Dia jadi protektif gitu sama 
Yana, gue aja yang kelamaan jenguk Yana langsung disuruh 
pulang sama dia" terang Hwasa. Baru semalam dia jenguk 
Yana soalnya. 


Anak kosan bungkam, mereka tahu Jisung kaya gitu karena 
dia kecewa sama mereka, Jisung gamau Yana sakit lagi gara- 
gara mereka. 


Trus ada Lino, cowok itu kelihatan kemusuhan sama anak 
Kosan. Beberapa kali ketemu di rumah sakit mereka malah 
dijudesin, Kayak ngga kenal. 


Jisung beberapa hari ini ngga sekolah, dia nginap dirumah 
sakit, jagain Yana, dan jadi bodyguard cewe itu. 


Sebenernya Yana udah baik, tapi berhubung yang punya 
rumah sakit itu Papa Sooman, jadi Yana disuruh istirahat 
disana beberapa waktu. Jisung, Lino, sama Minhyun dikasih 
kamar inap pribadi biar bisa jagain Yana 24/7. 


Sedangkan Sooman belum bisa pulang ke Indonesia karena 
ada kerjaan di Australia. Setelah dapat kabar Yana masuk 
rumah sakit, Sooman langsung suruh asisten nya buat 
kosongin rumah sakitnya, biar Yana nyaman katanya. 


Semua pasien nya? Di pindahin kerumah sakit lain. 
Daebakk! 


Padahal Lino cuma bilang kalau Yana kepleset di kamar 
mandi, tapi yang namanya Papi sayang anak yakan, buat 
Yana yang katanya cuma kepleset aja rumah sakit 
dikosongin. Gimana kalau... 


"Tapi Yana udah baikan kok, kalian gausah khawatir" 
sambung Hwasa. 


Hwasa udah dengar semua cerita nya, mulai dari Yana 
kabur, sampai Fany datang. Trus kata-kata mereka yang 
nyakitin Yana, Hwasa udah dengar semuanya dari anak 
kosan. 


Jujur aja Hwasa marah, bisa-bisanya Yana cuma dianggap 
pengganti. Tapi marah-marah ngga nyelesain semuanya. 
Anak Kosan nyesal, walaupun gaada gunanya. 


Hwasa juga udah cerita soal Fany yang bunuh sahabat Yana, 
anak kosan ga habis pikir. Fany kabur ke Aussie buat 
hindarin polisi, dia ngubah semua data dirinya. Padahal 
percuma, dikulit Jennie tertinggal sidik jarinya. 


Waktu itu, Hwasa dapat telpon dari polisi yang nanya 
keberadaan Fany. Sejak itu Hwasa cari tau soal kematian 
Fany, kuburan nya bahkan gaada, nisan nya diganti pake 
nama mayat yang sebenernya. Sedangkan mayat Jennie 
waktu itu langsung dikirim ke Bogor- kota kelahirannya- 


Ayah Fany sogok beberapa polisi sama dokter tanpa 
sepengetahuan keluarga Jennie. Kasus itu dututup sebagai 
kasus bunuh diri, tapi seminggu kemudian dibuka lagi 
karena menemukan hal yang ganjil dibadan Jennie. 


Dilehernya ada bekas cekikan, seragam nya koyak. Itu jelas 
penganiayaan. Bukan cuma Fany, satu keluarga nya pun 
ikut mengasingkan diri ke luar negeri waktu kasus itu 
dibuka lagi. 


Anak kosan terlalu berduka sampai-sampai ga dengar berita 
terbaru soal kasus itu. Mereka terlalu larut dikesedihan 
sampai-sampai ga sadar sama ada nya yang ganjil 
dikematian Fany. Mereka terlalu.. tolol, kalau kata Jisung. 


Jisung aja tau. 


Udah empat hari, mereka ga ketemu Yana lagi setelah hari 
itu. Mereka beneran kangen sekarang. 


Padahal pas ada Fany seminggu ngga ketemu Yana juga 
tahan - 


"Gue- Yana Ingat ultah gue, gue aja kaga.." Baekhyun tiba- 
tiba Ingat pas Yana bawain dia kue ulangtahun. Itu 
ulangtahun paling berkesan kayaknya. 


Semuanya ngelirik Baekhyun sekilas, tiba-tiba keinget juga 
sama kejadian pas Yana nangis tapi tetep berusaha senyum. 
Kenapa baru sekarang mereka sadar kalau Yana itu... kuat. 
Iyakan? Siapa yang bisa senyum setelah dapat kata-kata 
setajam silet yang nyaris iris hati nya? Cuma Yana.. 


Setelah kejadian itu, apa mereka masih bisa ragu kalau Yana 
itu satu-satu nya, bukan pengganti? Kayak nya emang ga 
perlu ragu. 


"Lo aja ga ingat, apalagi kita.." saut Chanyeol. Dia yang 
paling bersalah disini, kalau aja mulutnya difilter kejadian 
itu gabakal terjadi. Tapi, yamau gimana? Nasi dah jadi 
bubur.. 


"Cuma Yana yang ingat kan? Fany kesayangan kalian aja ga 
ingat" Hwasa menimpali, dia sengaja ngungkit-ngungkit 
lagi. Biar anak kosan pada makin nyesal. 


"Kak, udah dong.." Jungkook melas, pas nama Tiffany 
disebut rasanya pengen benturin pala ke tembok aja. Ingat 
muka manis ples lugu kayak anak TK bikin anak kosan 
masih ga habis pikir sama cewe itu. 


"Kenapa? Emang kalian itu GUOBLOK, TOLOL, BEGO! pake 
banget" seru Hwasa semangat, dia masang smirk handalan 
bikin anak kosan ga berkutik, mau gamau yah ikhlas dihujat 
sama Hwasa. 


"Kalau gue jadi Yana nih ya, gue kaga bakalan mau maapin 
kalian, kaga bakal balik kesini lagi, kaga mau liat muka lu 
pada, intinya kaga mau berurusan sama kalian lagi!" Hwasa 
masih pertahanin smirk nya. Anak kosan bergidik ngeri, 
ngebayangin Yana ngelakuin semua yang dibilang sama 
Hwasa bikin mereka meringis, itu lebih serem dari pilem 
horor mana pun. 


"Bila perlu pindah negara deh, trus nikah, punya anak, 
bahagiaaaaa! Tamat" lanjut nya. 


"KAK!" anak kosan meraung barengan, itu jelas hepi ending, 
tapi bagi anak kosan itu sad ending banget, sad se sad-sad 
nya. 


Hwasa ngakak puas, nikmatin pemandangan dengan muka 
anak kosan yang tegang gitu bikin dia sedikit terhibur. 


KKK 


"AAAGHK! bisa gila gue lama-lama!!" raung Chanyeol 
frustasi, dia duduk sendiri dikasur kamarnya. Lagi-lagi 
dihantui sama perasaan bersalah, Chanyeol bisa-bisa 
depresi dibuatnya. 


"BEGO BEGO BEGO, mati aja lo Yeol!" Chanyeol jambak- 
jambakin rambut nya, rahangnya diketatkan, giginya 
bergemelutuk. 


"AMIN!" saut Jungwoo dari balik pintu, Chanyeol reflek 
noleh. Jungwoo masuk trus langsung rebahan dikasur- 
disamping Chanyeol. 


"di aminin, si bangsat!!" tangan nya diangkat buat 
ngegeplak pala nya Jungwoo. 


Jungwoo meringis tapi abis itu ngakak. Dia bangkit duduk, 
sejajar sama Chanyeol. 


"baik dong gue, lo pengen mati trus gue aminin" jawab 
Jungwoo masih ngakak pelan. Chanyeol mutar bola matanya 
malas, dia milih buat ga peduliin kehadirannya si Jungwoo. 


"anggap aja setan.." batin Chanyeol. 


"ENAK AJA GUE DIKATAIN SAIYTON!" Jungwoo tereak, 
Chanyeol ngedikkin bahu acuh ga acuh. Gimana juga si 
Jungwoo tau pikirannya? Chanyeol milih diam aja. 


Jungwoo buang nafas berat, dia mukul bahu Chanyeol pelan, 
"yang sabar bro! Gue tau lo kuat, bunuh diri gaada artinya, 
percaya sama gue" kata nya ngeyakinin Chanyeol yang dia 
pikir udah bosan hidup. 


Jahat si Jungwoo kata gue 


Chanyeol ngangkat tangannya lagi, kali ini bukan 
ngegeplak pala nya, melainkan ngejitak. Jungwoo meringis 
pt.2. 


"Io mikir apaan bangsat!? Gue gamau bunuh diri! Dan- enak 
bat lo manggil gue 'bra-bro-bra-bro' gue lebih tua dari lo!!" 
Chanyeol nahan tangannya buat ngga ngejitak pala 
Jungwoo lagi, kasian nanti ganteng-ganteng otak nya geser 
kebanyakan dijitak. 


"abis muka lo sengsara amat bang, kayak orang depresi, 
bisa aja kan--" 


"mulut lo! Gue selepet juga ntar" Chanyeol nepuk bibir 
Jungwoo dua kali, Jungwoo langsung kicep. 


"Gue cuma- ah, gue kangen Yana!!" raung Chanyeol lagi. 


"sama.." lirih Jungwoo pelan, Chanyeol langsung liatin 
Jungwoo intens. Dia sadar selama ini cuma Jungwoo yang ga 
terlalu respek ke Yana. Mereka ga pernah ngobrol. 


"Lah?? Gue pikir lo ga suka sama Yana" 


"Siapa bilang??" Jungwoo balas ngeliat Chanyeol intens. 


"Io ga pernah kelihatan mau ngobrol sama dia, Yana juga 
beberapa kali ngeluh soal lo yang kayak nya sengaja jaga 
jarak sama dia" jelas Chanyeol. Jungwoo sedikit kaget- 
bukan. Jungwoo sama sekali ngga punya niat kayak gitu. 


"bukan- hm, gue cuma malu aja.." Jungwoo garuk leher 
belakangnya yang ngga gatal, dia meringis. 


"Malu?? Kenapa malu?" 


"Hm, kenapa ya? Gue juga ngga tau.." Jungwoo kelihatan ga 
yakin, dia juga bingung. 


"bego lo" 


"Gimana ya bang.. sama kayak kalian gue juga suka sama 
Yana, tapi ngga kayak kalian gue ngga pede ngeceng- 
cengin cewe" 


Chanyeol ngakak. 
"Trus cewe lo? Begimana ceritanya lo bisa pacaran??" 


"Nah, itu juga gue lupa proses kaya gimana, yang pasti gue 
berjuang mati-matian buat dapetin dia. Anak nya cantik, 
banyak yang suka, gue punya banyak saingan bang" cerita 
Jungwoo. 


"berarti lo cukup ganteng bisa dapetin dia" Chanyeol 
ngekeh. 


"makanya itu, gue takut-takut deketin Yana, takutnya malah 
makin suka, cewe gue mau gue kemanain??" Jungwoo 
menggerling polos. Bener-bener polos kamu, Woo:) 


Chanyeol tepuk tangan sambil ngakak, lucu juga denger 
jawaban Jungwoo yang kedengaran polos kayak anak esde. 


"BANG!" mereka berdua noleh kearah Soobin yang ngintip 
dibalik pintu, senyum nya lebar. Chanyeol bergidik ngeri, 
takut ntar mulut nya Soobin koyak karena senyum nya yang 
terlampau lebar, sampe gusi-gusi keliatan. 


"Paan?" 


"Ayok turun!" masih senyum lebar. Lama-lama Chanyeol 
mikir, ini anak kayaknya saudaraan sama Momo. Senyum 
nya lebar bat kayak jalan tol. 


"dateng-dateng senyum kek momo, ngagetin, tiba-tiba 
nyuruh turun. Nape lu?" Chanyeol nautin alisnya curiga. 


"Itu." Soobin makin masang senyum selebar mungkin, 
Chanyeol makin ngeri liat nya. Kayak nya Soobin kesambet 
setan momo beneran. 


Soobin cekikikan ga jelas. 


"WAH, BENERAN KESAMBET, SAHA IYEEE!!?" Chanyeol buru- 
buru berdiri dan deketin si Soobin. Kepala nya ditekan- 
tekan, rambut nya diacakin, Soobin meronta-ronta. 


Jungwoo justru ngakak. 


"JAWAB, MOMO YA LU!? JAWAB!!" Chanyeol ga berhenti 
komat-kamit baca doa. Doa makan - 


Ga guna banget emang. 

"BANG, LEPASIN SAKIT!!" 

"MOMO, PERGI DARI BADANNYA SI UBIN!! PERGI!!" 
"BANG, SAKIT!!!" 

"PERGI!!" 


"kebalik.. kayaknya bang Chanyeol yang kesurupan" batin 
Jungwoo ngakak. 


"BANG YEOL!!!" 
"MOMO BANGSAT, JAN SEBUT NAMA GUAA!" 
"BANG!" 


"GUE BUKAN ABANG LO! KAPAN GUE NIKAH SAMA KAKAK 
LO!?" 


"AMPUN BANG, PALA GUE SAKIT!" 


"MOMO KAGA PUNYA ADAB LO MINJEM BADAN ORANG, 
PERGI LO" Chanyeol makin jambak rambut nya Soobin, itu 
rambut kayak nya bakal copot deh. 


"BANG, GUE SOOBIN! CHOI SOOBIN GANTENG SEANTERO! 
BUKA MOMO TWICE!!" ronta Soobin. 


Chanyeol ga lepasin jambakan nya, "YANG BILANG LO 
MOMO TWICE SIAPA BEGE!? MOMO CHALLANGE! YANG 
MATANYA GEDE ITU!" 


"oh yang itu.. Kirain Kak Momo twais" Soobin narik 
tangannya Chanyeol, dia benerin bajunya yang melorot 
sampe bahu. 


"sakit pala gue bang" adu Soobin usap kepala nya yang 
udah bebas dari Tangan Chanyeol. 


"jadi.. lo bukan Momo??" 


"YA BUKAN!" Soobin menjerit, nyawa nya nyaris ilang 
beberapa menit lalu. 


"senyum lo.. mirip soalnya, lebar bat, serem gue" Chanyeol 
garuk tengkuknya. 


Jungwoo masih nyimak, sesekali ngakak karena Soobin yang 
kemusuhan dengan rambut acak-acakan. 


"gue kan lagi bahagiaaaaa! Wajar kalau senyum sampe 
selebar itu!!" 


"ya, ga perlu lebar-lebar bat elah, nyeremin!" 


"Bahagia kenapa lo??" Jungwoo muncul ditengah interaksi 
Chanyeol sama Soobin. 


"Oh Iya, gue kesini juga mau ngasih kalian kebahagian 
hehe" katanya kembali masang senyum lebar yang bikin 
nyawa nya sempat melayang. 


Chanyeol nahan biar ga tempeleng mulut nya Soobin. 
"apaan?" 
"Hehe" malah ngakak. 


Chanyeol jitak pala nya Soobin bikin anak nya ngaduh 
kesakitan. "apaan, cepetan!!" 


"hehe" ngakak lagi. 


"gue karungin juga lo lama-lama, Bin" Jungwoo mutar bola 
matanya malas. 


"Haha, itu.... Kak Yana balik" 
"APAAAAAA!?" 


### 


Salam sayang 
Keep healty:) 


30 Suprise 


Happy Reading! 


"kenapa ngga bilang kalau mau datang sih, Yan" Hwasa 
yang baru balik dari dapur bawa teh hangat buat Yana 
duduk disamping Yana. Yana senyum canggung. 


"repot banget kak, lagian kan datang nya bareng mereka" 
kata Yana nunjuk Jisung, Lino sama Minhyun gantian. 


"ya, biar ada acara penyambutan, Yan. Biar Chanyeol kakak 
suruh goyang uler didepan pintu" gurau Hwasa, etapi 
kayaknya dia serius deh, soalnya masih kesel banget sama 
Chanyeol. 


Yana ketawa cantik, dia ngelirik Chanyeol yang misuh-misuh 
tapi pas diliat sama Yana langsung nunduk kicep. 


"iya ya, harusnya tadi aku telfon kakak" kata Yana masih 
ketawa, dia ngebayangin dirinya disambut sama anak Kosan 
yang joget-joget didepan pintu, pasti asik. 


"mau kakak suruh mereka joget sekarang aja? Biar ada 
hiburan dikit" tawar Hwasa senyum ramah tapi nyeremin 
kalau anak kosan yang liat. 


Semua pada merinding, ogah banget joget-joget, tapi kalau 
emang Yana yang minta bisa ditolerir lah. 


Yana geleng-geleng, "gausah Kak" katanya ngekeh. Anak 
kosan hembusin nafas lega. 


"Udah baikan kan? Gaada yang sakit?" 


"ngga kok Kak, udah sehat banget" jawab Yana mantep, dia 
ngacungin jempol nya sambil senyum lima jari. 


Anak kosan tertegun, gimana bisa Yana senyum seikhlas itu 
setelah kejadian kemaren? Anak kosan heran. Tapi mereka 
lega, akhirnya bisa ngeliat muka Yana lagi, masih bisa liat 
senyum secerah matahari pagi itu. 


"Yan--" 


"Mba, Lino anter kekamar ya, mba pasti cape" tawar Lino 
ramah. 


Sengaja. Dia jelas sengaja motong ucapan Chanyeol. Dia tau 
pasti ntar Chanyeol minta maaf diikutin sama yang lain, trus 
Yana maafin mereka dengan gampangnya. 


Engga, Lino ga suka hepi ending, dia mau pake bumbu- 
bumbu kesedihan dulu. enak banget mereka dimaafin 
dengan mudah setelah bikin hati kretek. Lino gamau! 


Yana sadar sama kelakuan Lino, dia ngegeleng. "Nanti aja, 
mba mau duduk disini dulu" kata Yana lembut. Mau ga mau 
yah, Lino harus nurut. 


Hwasa ketawa kecil, "Minho ngomong pake nyebut namanya 
sekarang" 


Yana senyum kecil, "Iyaa aku juga gatau kak, pas aku sadar 
kemarin ngomong nya udah begitu, tapi manis" Yana 
ngelirik Lino yang cuma masang muka tembok. 


"cuma sama mba doang" katanya ngelak dikatain manis 
didepan semua orang. Yakali macho gini dikata manis:( 


Boong bat dikata macho - 


[macho dari mana?? -| 


"'Yan--" 


"Mba, mau Lino pijetin ngga? Bahu nya? Pegel pasti" Lagi, 
Lino motong ucapan Chanyeol, emang ini anak SMS (Susah 
Melihat Seneng, Senang Melihat Susah) 


Yana geleng-geleng lagi, dia beralih ke Chanyeol yang 
gigitin bibir nya, "Apa Kak?" 


Chanyeol kaget, padahal suara Yana terkesan lembut. Dia 
natap Yana intens, tiba-tiba bingung mau bilang apa. 


"anu- itu.. hm" Chanyeol gugup, Yana senyum simpul, 
nunggu Chanyeol selesain kata-kata nya. 


"Em-a-a-ef! maaf, susah amat" Hwasa nyambung, dia mutar 
bola matanya kesel liat Chanyeol yang gugup kayak mau 
nembak cewek. 


Chanyeol nelan saliva nya berulang-ulang, dia gemetaran. 
Takut Yana ga maafin, takut Yana marah, takut-- takut 


semuanya.. 
Chanyeol... paranoid tiba-tiba. 


"Kalau itu, gausah Kak, aku ngerti kok. Gausah minta maaf, 
buat apa?" Yana senyum manis. 


Chanyeol natap mata Yana dalam, dia ga nyangka kalau 
Yana bakal maafin dia semudah itu. Chanyeol, matanya 
berkaca-kaca. 


"Yan, gue.. sori" Chanyeol nunduk, dia gatau mau ngomong 
apa lagi, "Dan, makasih" lanjut nya liat mata Yana lagi. Yana 
ngangguk kecil, senyum lima jari. 


Lino mendengkus, liat kan? Mba nya gampang bat maapin 
orang, baik banget, Lino nya geram tapi sayang... 


"tapi gue ngga maafin loh ya!" Lino buka suara, ga peduli 
sama lawan bicara nya yang lebih tua beberapa tahun. Dia 
nyolot. 


Chanyeol ngelirik Lino, dimaafin Apa Engga dia ga peduli 
sebenernya. Chanyeol cuma ngangguk sekilas, dan natap 
Yana lagi. 


Lino mutar bola matanya kesel, ngelirik Jisung yang cuma 
nyimak disamping Minhyun. Lino nyolek bahu Jisung. 


Jisung ngangkat dagunya kayak bilang 'Apa?' 


"Lo, maafin mereka ngga??" bisik Lino. Jisung diam sebentar, 
trus ngegeleng. Lino angkat tangan nya, tos-an sama Jisung. 
Mereka senyum penuh arti. 


Kalau Minyun? Ga perlu ditanya, pasti tuh anak juga ngga 
bakal acuhin anak kosan. Karena dari awal Minhyun ga ada 


niat temenan sama mereka semua, kecuali adeknya Hyunjin. 


Hp Hwasa bunyi, ada yang nelfon. Ngga pake pindah atau 
apa, Hwasa nerima panggilannya didepan anak kosan. 
Suruh mereka diem sebentar letakin jari telunjuk dibibir. 
Semuanya diem. 


"Ya?" 


"Oh, bentar" Hwasa berdiri, dia pergi dari ruang kumpul. 
Semuanya ngeliat kepergian Hwasa sebentar. 


Canggung, gaada yang buka suara. Terlalu gugup walau 
sekedar ngebacot kayak biasa, apalagi dicampur sama 
tatapan ga senang dari Lino sama Jisung. 


"Yan, minum teh nya" Minhyun nunjuk teh di atas meja pake 
dagu nya. Yana ngangguk dan langsung minum teh nya. 
Hampir dingin, untung diingetin sama Minhyun. 


"kalau mau istirahat kasih tau ya mba" 


Yana ngangguk, kenapa Lino jadi se-posesif overprotektif? 
Dia nya keliatan ga suka Yana kumpul bareng anak kosan. 


"gimana sekokah kalian, Yen?" Yana mulai buka bahan 
obrolan, agak canggung emang. 


Jeongin ngegeleng pelan, ngeliat Yana takut-takut. "Ayen 
ngga sekolah empat hari ini, Nun" katanya pelan. Yana 
ngangkat alis nya tinggi-tinggi. 


"Kenapa?" 


"Ngga apa-apa.." jawab Jeongin seadanya, malu kalau bilang 
alasan sebenarnya. Apalagi kalau bukan malas? Semua 


anak kosan ngga kemana-mana empat hari ini, dirumah aja 
ngegabut.. 


Bad mood. 


"ga boleh absen banyak-banyak loh, ntar Kak Suho repot 
kalau harus dipanggil kesekolah karena absensi" 


Suho yang namanya disebut berdeham canggung, dia 
garuk-garuk telapak tangannya. 


Jeongin cuma ngangguk ngeiyain. 


Yana bisa nya nasehatin orang, padahal dia banyak bolos 
kuliah. Dasar! 


Hening lagi, Yana berdeham buat menetralisir 
kecanggungan tapi- 


"Mba, Mba gapapa?? Mau Lino ambilin obat?? Sakit??" Lino 
gercep ngelus punggung Yana, agak paranoid dengar batuk 
nya Yana. 


Yana kaget diserbu sama kata-kata posesif Lino, dia batuk 
lagi, Kali ini beneran batuk. "ngga- gapapa kok. Batuk 
doang" jawab Yana ngegeleng. 


"Lino ambilin obat batuk kalau gitu" Lino udah mau cabut, 
tapi ditarik sama Yana buat duduk lagi. "gausah!" 


"Tap--" 
"kamu lebay, No. Mba gapapa, beneran" 


Lino nurut, dia duduk lagi dan usap-usap bahu Yana. Yana 
senyum kecil, Lino terlalu paranoid semenjak kejadian itu. 


Minhyun juga cerita kemarin pas Yana dilariin kerumah sakit 
dan langsung masuk UGD dia nangis ga berenti, manggil- 
manggil nama gue dan mohon-mohon sama Tuhan biar gue 
ngga diambil. 


Yana ngerti, waktu kecil Lino juga pernah ngalamin itu. Dia... 
trauma. 


"Mba, janan ganggu telus dong! Ino mau main" Lino kecil 
manyun, dia natap Yana lebih tinggi dua kali lipat dari 
badannya. 


Yana ketawa-ketawa, dia ngkutin Lino keluar dari kamar, 
Sesekali narik-narik pelan rambut pendek nya Lino. 


Yana senang gangguin Lino, anak itu kalau ngambek 
gemesin banget. 


"mbaa! Jauh-jauh dali Ino, jail banget ihh" geram nya mukul 
tangan Yana yang colek-colek kepala Lino. Yana ketawa 
puas. 


"Dasar cedel! Tunggu kamu bisa ngomong 'R' dulu baru Mba 
ngga ganggu lagi" 


"Mba nakal ih" kata Lino Lari menjauh dari Yana, turun lewat 
tangga. Yana yang sadar Lino lari langsung ngejar Lino. 


"Lino awas, itu tangga baru mama pel!" teriak Yana yang 
tiba-tiba Ingat mama nya baru selesai ngapel. Takut Lino 
Jatuh dia lari makin cepat dan untung bisa lampaui 
kecepatan Lino Yana langsung narik tangannya biar ngga 
lari lewat tangga. 


Tapi Yana malah kepleset dan jatuh guling-guling ditangga. 
Lino jatuh tersungkur karena didorong Yana kesisi lain. 


"YANA!" teriak Seulbi yang liat kejadian itu langsung lari dan 
jongkok disamping Yana. 


Kepala Yana kebentur sudut tangga, robek. Darah 
merembes kelantai, banyak. Lino ikutan turun, ngeliat Yana 
yang ngga sadar dengan banyak darah dikepala nya. 


Dua hari Yana ga sadarkan diri dirumah sakit, Lino nyesal. 
Kenapa juga dia harus lari-larian dan ditolongin sama Yana. 


Yana Ingat mama cerita Lino selalu nangis waktu itu, dia 
mogok makan dan gamau beranjak barang sedetik pun dari 
kursi disamping bankar Yana. 


"manis banget.." kata Yana senyum. Lino ngerutin alis nya, 
agak sensi sama kata 'manis' yang keluar lagi dari mulut 
Kakak nya. 


"macho!" tekan Lino, Yana ketawa. 


"Ada penghuni baru!!" Hwasa datang, dia berseru semangat. 
Dibelakang nya ada tiga cewek cantik yang senyum lebar. 


Salah satunya-- 


"Jihyo??" Yana melotot, yang dipanggil langsung nengok. 
Jihyo kaget, "Y-yana??" 


"J j his"! 


"Bi, kamu!?" Jungwoo beranjak cepat, Jihyo yang sadar sama 
aksitensi Jungwoo dibuat melotot apalagi begitu sadar ada 


oknum lain yang ngeliat dia ga percaya. 


"Bi??" beo Minhyun yang ucapan nya sempat dipotong 
Jungwoo. 


"Bi?? Kok bisa??" Jungwoo megang tangan Jihyo, ga 
mnghiraukan tatapan mengintimidasi dari Minhyun. 


"A-aku--" 


Minhyun beranjak, dia ngedorong bahu Jungwoo bikin anak 
nya begeser sedikit. Jungwoo melotot. Yang lain kaget, tapi 
nyimak aja. 


"Bi-bi-bi. Siape yang lu panggil, Bi??" seru Minhyun ga 
trima. 


"lah, lo kenapa? Serah gue mau manggil cewe gue apa, 
napa lu sewot!?" Jungwoo dorong dada Minhyun. 


"cewe lo? Apaan!? Dia cewe gue!!" Minhyun teriak frustasi. 
Jungwoo bungkam, natap Minhyun tajam trus beralih ke 
Jihyo yang matung diantara dua cowo itu. 


Jihyo mendengkus kesal. Padahal rencanain nya ngekos 
disini mau deketin Jungkook. Emalah ketemu sama mereka 
berdua.. 


### 
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"Jadi kamu selingkuhin aku, Yo?" Minhyun natap Jihyo ga 
percaya, setelah dapat dipastikan kalau Jungwoo emang 
bener pacaran sama pacar nya. 


Jihyo gigitin bibir nya gelisah, dia mau ngaku aja 
sebenarnya toh hubungan nya sama Minhyun emang lagi ga 
baik, dan cowo itu keliatan belum move on dari Yana. Iya, 
Jihyo tau mereka pernah pacaran, karena itu juga Jihyo 
berusaha keras caper sama Minhyun biar deket sama 
mantan nya Yana itu. 


Tapi kalau dia ngaku, bukan cuma Minhyun tapi Jihyo juga 
otomatis kehilangan Jungwoo dong? Yang diselingkuhin 
sebetulnya itu kan si Jungwoo. Jihyo lebih dulu pacaran 
sama jungwoo. 


Udah gitu, citra nya depan Jungkook bakal rusak. Niat mau 
deketin cowo itu bisa-bisa gagal karena cap 'Playgir!' yang 
dia dapat. 


Anak kosan yang lain, terutama Kak Hwasa yang punya 
kosan bakal mandang Jihyo buruk. Padahal emang iya - 


Jihyo diem, gatau mau jawab apa. Mau ngelak juga ga 
mungkin bisa kan? 


"Yo, jawab" suara Minhyun masih dibuat setenang mungkin. 
Dia gamau langsung marah-marah dan bikin suasana makin 
panas. Marah nya di revisi dulu katanya. 


Jihyo ngangguk ragu, tapi abis itu ngegeleng. Yang liat 
langsung melengos ngga paham. Dua cewek yang notabene 
nya temen Jihyo geleng-geleng kepala ga habis pikir. Mereka 
juga gatau kalau Jihyo punya dua pacar, dan itu pun Hwang 
Minhyun sama Kim Jungwoo yang ga perlu ditanya lagi 
ganteng nya kayak apa. 


Mereka berdua juga tersohor dikalangan anak muda. Bahasa 
gawl nya famous. 


Dan Jihyo berhasil dapetin dua-duanya. Ga heran sih kalau 
cewe secantik Jihyo bisa dapet yang ganteng nya ga kira- 
kira juga. Completed! 

"maksutnya?" 


"Aku engga, hm bukan kamu- Jungwoo, aku selingkuhin 
Jungwoo" katanya nunjuk Jungwoo sekilas. Yang ditunjuk 
merasa tertohok, dia terbanting pemirsaaah! 


"jadi, aku.. selingkuhan?" 


Jihyo ngangguk ragu, ngelirik Jungwoo yang udah ngerasin 
rahangnya nahan emosi menggebu-gebu. 


"Woo.. aku- aku, minta maaf ya" 


Jungwoo rasanya pengen ngamuk ngancurin semesta, tapi 
takut masuk penjara:( 


Dia nunduk sebentar dan balik natap Jihyo tenang, sorotnya 
ga setegang tadi. 


"Hm, gue maafin deh!" katanya terkesan judes. Jungwoo 
gerakin tangannya ngelambai kecil kayak ngga sudi dengar 
penjelasan pas tau Jihyo mau ngomong lagi. 


"terserah deh, lo mau punya pacar berapa juga gue ngga 
peduli, asal... bukan gue salah satunya" 


Jihyo melotot ga percaya, apa barusan dia Diputusin? 
Padahal udah sempat dia lega karena Jungwoo mau maafin 
dia. Cewe itu natap Jungwoo berkaca-kaca kayak anak 
anjing yang mau ditinggal majikannya. 


"Baru dateng udah ngasih kesan yang buruk, gimana sih?" 
Hyunjin biang clometan high rank buka suara. Agak kesel 
pas tau abang nya dijadiin selingkuhan. 


"Ya, bukannya kakak ini alasan kenapa bang Minhyun sama 
bang Jungkook berantem dulu? Iyakan?" Jaemin juga ikutan. 
Emang kalau bikin keributan asal bukan jadi korban mereka 
jadi number one! 


Jungkook cuma masang smirk handalan. Dia tadi juga agak 
kaget pas tau nih cewe dateng dan jadi penghuni baru 
dikosan, apalagi pas tau ternyata dia juga pacaran sama 
Jungwoo. 


Apa ini yang dinamakan... cabe?? 


Yana nyimak aja walau kerap kali menganga karena drama 
antimeinstream didepan mata. Persis kayak ftv-ftv yang 
sering dia tonton di Sctv. 


Kayak nya cerita ini perlu ganti judul jadi Kos-kosan 
Drama. 


Selesai adegan drama ala drama Korea sekarang adegan 
drama pasaran punya Indonesia. Yana kadang bingung, 
kenapa.. 


Penulisnya, maksa banget? 
"kamu-" 


"Iya, kita putus. Lo bisa pacaran sama Minhyun, kalian 
tenang" Jungwoo ngedikkin bahu nya acuh-ga acuh. 


Minhyun mendengkus, "Dih, ogah banget. Setelah jadi 
selingkuhan gue masih damai sama dia? Gila kali gue" 
Minyun mendelik. Jihyo brubah masam, ini ga lebih malu 
dari jatoh ditengah lapangan sekolah yang rame murid- 
murid nya. 


Jelas-jelas dia jadi cemohoan dua pacar- oke sekarang udah 
jadi mantan- didepan cogan-cogan Kosan. 


"Kan masih ada Jungkook, gausah masam gitu" Taehyung 
mendelik, sebenarnya dia guyon doang. 


Jungkook ikutan mendelik sewot, "Dih, ogah!" katanya 
cepat, bener-bener ngerasa... najis. 


Udah pasti ketiga nya ogah. Dibanding Jihyo yang udah 
dapat gelar Playgirl mending stay di tempat yang udah lama 
bikin nyaman. Apalagi? Yana lah.. 


Jungwoo agak kesel pas tau dia diselingkuhin, tapi rasa lega 
lebih mendominasi. Dia jadi bisa ikutan ngeceng-cengin 
Yana kan?? Tanpa takut cewe nya mau dikemanain kayak 
yang dia bilang sama Chanyeol beberapa jam lalu. 


Sedangkan Minhyun, dia udah bodoamat aja dari tadi. Toh 
emang hubungan mereka udah diujung tanduk. Dan lagi, 


Minhyun belum bisa move on dari Mba mantan. 


Yang lain keliatan nahan diri biar ngga ngakak. Udah 
diputusin dua cowo sekaligus masa diketawain cogan lagi? 
Ntar kasian Jihyo nya malu jadi nekad bunuh diri kan 
berabe. 


KKK 


"Yan, aku ga bisa nyalain kran wastafel itu gimana ya?" 


Yana yang lagi duduk manis sambil baca novel disofa dibikin 
mendongak karena Irene- temen nya Jihyo- tiba-tiba datang. 


Bukan cuma Yana tapi beberapa anak kos yang ikut 
ngumpul disofa dibuat noleh sama cewe cantik yang nongol 
pake celana pendek setengah paha sama kaos krop putih 
polos nya, ga lupa kepala yang dililit handuk. Habis mandi 
kayaknya. 


Yana berdiri dari duduk nya, langsung pergi ke dapur buat 
ngecek keran wastafel yang katanya gabisa dinyalain. Irene 
ngikut dibelakang. 


"lah kok ga nyala ya?" Yana ikut bingung. Beberapa kali dia 
putar-putar gagang kerannya tapi air ga keluar. 


"rusak kali, Yan?" tanya Irene yang ikut ngintip dibalik bahu 
Yana. Yana ngangguk, kayaknya emang rusak. 


"Kamu mau ngapain?" tanya Yana berbalik menghadap 
Irene. 


Irene garuk leher nya, "mau nyuci tangan sih tadi, tapi kalau 
rusak yaudah aku ke kamar mandi aja" 


"di belakang ada wastafel kok, di atas juga, kamu bisa 
kesana kalau perlu" 


Irene ngangguk langsung pergi ninggalin dapur. Yana mutar 
lagi ngadap wastafel nya, krannya dia putar lagi sampe 
berkali-kali. 


"kok bisa rusak sih?" Yana bergumam, keran itu selama ini 
baik-baik aja, kalau tiba-tiba rusak gini kan repot, ini 
wastafel paling dekat dan ada di dapur, kalau masak buat 
nyuci bahan makanan masa harus kebelakang? 


"Kak, kak ini krannya rusak kenapa ya??" Yana manggil 
Sehun yang kebetulan lewat, kayaknya mau ke kamar 
mandi. 


"ruthak kenapa, Yan?" tanya Sehun nyamperin Yana. Yana 
ngelirik wastafel nya sekilas. 


"gatau, air nya ga keluar" kata Yana sambil mutar-mutar 
keran nya. 


"Bentar gue kekamar mandi dulu ya, Yan. Nanti gue bantu 
benerin" Yana ngangguk, Sehun langsung lari kayak nya 
kebelet. 


"ngapain, Yan?" Yuta datang, dengan botol agua gede 
ditangan. 


"krannya rusak" 


Yuta masukin botol agua nya kedalam kulkas dan nyamperin 
Yana. Mutar keran air nya beberapa kali, kuat banget sampe 
gagang nya patah, dan tiba-tiba air nya muncrat kemana- 
mana. Yana gelagapan, bantuin Yuta nutup lubang saluran 
air nya. 


Tapi tetep aja, air nya masih muncrat bikin baju mereka 
basah kuyup semua. 


"Pegangin bentar, Yan. Biar gue ambilin kain buat nyumbat" 
Yuta ngasih intruksi, Yana ngangguk. Yuta langsung lari 
gercep. 


"Lah, kok bathah??" Sehun yang udah selesai dari toilet 
nyamperin Yana yang udah basah kuyup, "kak bantuin 
nutupin ini lubangnya" minta Yana, tangannya kecil jadi 
susah buat nutupin lubang. 


Sehun gercep bantuin Yana, air yang muncrat berangsur- 
angsur berubah jadi percikan kecil, Yana bernafas lega. 


"YYan.." Sehun natap Yana yang basah kuyup, rambutnya 
basah semua, air berjatuhan lewat poni sama dagu nya. 


Yana yang agak kesusahan nafas karena sempet kesembur 
air tadi ngelirik Sehun sambil ngatur nafas. 


Sehun narik nafas, mukanya merah. "Anu- itu.." Sehun 
nunjuk baju yang dipake Yana, Yana ikut ngeliat baju nya. 


Beberapa detik belum paham, Yana ngerutin dahi nya 
dalam. Ngelirik Sehun yang palingin muka tapi tetep curi- 
curi pandang. 


Satu 
Dua 
Tiga.. 


Yana ngeliat lagi bajunya, "AAAAAAGHHHK!!!!" Yana reflek 
lepasin genggaman tangan nya dari kran dan bersedekap 
dada. Dia lupa, bajunya... warna putih. 


Transparan. 


"AHHHKKKK!" teriak Sehun juga yang kesembur air kran 
muncrat kena ke mereka lagi. 


Sehun nutupin krannya lagi, Yana masih teriak-teriak ga 
jelas. 


"IH KAK SEHUN MESUMMM!!!" jerit Yana nutupin bagian 
dada nya. Baju putih yang jadi transparan itu nampilin bra 
hitam Yana. Bener-bener... malu. 


Yana mau lari, tapi kepleset. "Yana!!" Yuta yang liat Yana 
kepleset bantuin cewe itu bangun. 


"Gapapa, Yan?" 
"KAK YUTA MESUM JUGA!!" 


yuta cengo, lah? Dia salah apa dikatain mesum?? Mata Yuta 
ngelirik bagian dada Yana tiba-tiba nutup matanya. Yana 
triak lagi. 


"KENAPA MBA!?" beberapa datang nyamperin mereka. 
Termasuk Lino yang udah keringat dingin pas dengar Yana 
teriak tadi. 


"KENAPA!?" 


"MESUMMMMM!!" Yana lari, hampir jatoh lagi. Dia lari sambil 
bersedekap dada. Lantai basah karena badan Yana yang 
basah, air nya jatuh-jatuh. 


Lino natap dapur yang udah banjir, Sehun kewalahan nutup 
Kran air, Yuta ngelus dada nya, dia deg-deg an karena 
pemandangan tadi. 


"BANTUIN WOY!!" 


Beberapa lari buat bantuin Sehun nyumbat lubang nya 
termasuk Yuta. Dia dengan gercep sumbat kran nya pake 
Kain. Semua bernafas lega. 


"Kalian apain mba gue??" Tanya Lino dingin, Sehun garuk- 
garuk kepala, Yuta sibuk merasin baju nya. 


"Ga diapa-apain thumpah! Cuma..." Sehun gantung kalimat 
nya. Dia ngelirik Yuta yang ikut ngelirik dia. Yuta 
menggulum bibir, dia masih agak syok, ntah karena kran 
atau karena yang tadi.. 


Muka mereka berdua merah, Lino langsung naik pitam. 
Mukanya juga merah, tapi buka blushing melainkan marah. 


"tadi mba gue teriak mesum, kalian apain dia!!?" 


Anak kosan natap tajam kedua orang yang basah kuyup itu. 
Mereka cuma diam, sesekali garuk-garuk kepala. 


"JAWAB!!!" 


jihyo, Irene sama Sejeong datang. Mereka agak tersentak 
karena teriakan nya Lino. 


"kenapa nih?" tanya Jihyo, yang lain cuma ngelirik sekilas 
abis itu fokus sama dua makhluk malang yang gemetar 
udah kayak narapidana hukuman mati. 

"Cuma.." 


"CUMA APA!?" 


"Gausah teriak gitu bisa ngga sih? Berisik banget!" Jihyo 
ngelirik Lino sama kedua orang yang basah kuyup gantian. 


"LO BISA PERGI KALAU GA SUKA! GAUSAH IKUT CAMPUR!" 


Jihyo bungkam. Ternyata, mereka... ganteng-ganteng 
nyeremin. Merinding jadinya. 


"Cuma...liat apa yang ga boleh dilihat" bisik Yuta pelan, 
pelan banget loh ya. Tapi bisa didengar sama Lino, jelas 
banget lagi dengar nya. 


Maju selangakah, dua langkah, tiga langkah... 


BRAK! 
BRAK! 


dua orang itu udah tersungkur di lantai. Lino narik nafas 
dalam, ngelirik dua manusia yang bakalan jadi samsak 
tinjunya. 


"sabar, No! Bisa mati mereka" Bangchan narik tangan Lino 
pas cowo itu mau pergi nyusulin Sehun Yuta yang 
tersungkur lemes. 


Tapi tangan nya malah ditarik, "kalo gitu lo ikut juga!" 
"NOOOOO! TOLOOOOOOONG!!!" 


Gamungkin ada yang berani nolongin, ntar yang ada 
mereka ikutan jadi samsak lagi. 


Hyunjin ngambil hp nya dari saku, "apdet ah!" 
"apdet apa??" tanya Han bingung, natap Hyunjin serius. 
"twitter, kepsyen nya.. 'RIP Oh Sehun and Nakamoto Yuta" 


Anak kosan ngakak. 


### 
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Hari ini hari sabtu, Yana berencana belanja bulanan sama 
Mark ke supermarket terdekat. Itupun harus mohon-mohon 
dulu sama Lino yang dalam protective mode on yang lebih 
ngekang Yana ngelakuin hal-hal yang bikin cape, apalagi 
kalau ngelakuinnya bareng anak kos lain. 


Mark jadi salah satu kandidat nya, yang lain itu Jeongin, 
Lino, Chanwoo sama Boemgyu. Dan Mark jadi yang terpilih 
dari antara mereka karena... gatau, Yana juga gatau kenapa 
pengen Mark aja yang nemenin. 


Padahal dibilang ga petakilan juga Mark anak nya berisik 
ples ga bisa diam. Tapi yaudah lah.. terserah Yana. 


"Kita naik mobil?" tanya Yana naikin alis sebelah pas liat 
Mark ngeluarin mobil dari garasi. Supermarket nya deket, 
paling cuma diujung gang, kenapa harus pake mobil..? 


Mark ngangguk, Yana ngehela nafas, yaudah lah. Sebelum 
dia masuk pas udah buka pintu tangan Yana disambar cepat 
sama Jihyo. 


"iya?" 


"mau ke mall kan? Nitip dong" katanya ga ngelepasin 
pegangan tangan nya, muka nya warna hitam- em masker 


Kopi kayaknya. 
"bukan gue-" 


"ini list nya, makasih!" Jihyo langsung naruh notebook kecil 
warna biru tua ketangan Yana yang dia pegang. Ga bisa apa- 
apa karena ucapan nya dipotong Yana diem seribu bahasa- 
cengo liat Jihyo yang main nyelonong pergi. 


Dia menghela nafas. 


Klakson mobil dibunyiin bikin Yana tersentak dan masuk 
kedalam mobil, masang seatbelt nya dan mangku notebook 
yang dikasih Jihyo tadi. Tangan Yana buka ikatan rambut 
nya, trus diikat ulang. 


Mark ngelirik ke pangkuan Yana- notebook kecil biru tua- 
"itu apa kak?" tanya Mark ngelirik Yana tapi masih fokus ke 
setir nya. 


Yana noleh, ngambil notebook nya trus dibuka. "List 
belanjaan" jawab Yana sambil baca apa yang ditulis di 
halaman pertama. 


Penuh, sampai lima lembar mungkin lima setengah lembar 
lah karena ada timbal balik nya. Yana meringis, "kita ke mall 
deh, Mark" kata Yana langsung diiyain sama Mark. 


kakak 


"kemana mereka?" tanya Jin pas ngeliat Yana sama Mark 
jalan sejajar keluar dari ruang tengah, Mark ngelempar- 
lempar kunci mobil nya- dilempar ditangkap- 


"belanja" jawab Suga singkat, yang lain diam aja. Jeongin 
yang sejak tadi bergelut sama hp nya tiba-tiba mendongak 


pas liat Jihyo lari-larian ngejar Yana dengan muka item 
dimaskerin. 


Ga cuma Jeongin, semua yang ada disitu ikutan nengok. 
"awas jatoh, Yo!" teriak Sejeong tapi ga dipeduliin. 


Diantara tiga orang itu- Jihyo, Irene, sama Sejeong- emang 
Sejeong yang paling perhatian, dia mudah senyum, ramah, 
juga sopan, bikin anak kosan ngga tega musuhin nya 
gegara dia temenan sama si Jihyo. Dan Irene, dia sedikit 
berisik, tapi masih tau aturan dan pastinya tau malu. Dia 
juga sopan, walau ya agak ketutupan sama berisik nya. 


Kalau Jihyo- udah lahh.. 


Kalau kata Jungkook dia itu cabe kurang belaian, kalau kata 
Suho dia itu bocah kurang kasih sayang, kalau Hyunjin 
bilang dia sok kecantikan, kalau Suga bilang dia... gatel. 


Jihyo lebih ke cewe yang ga suka hidup nya diganggu, 
kalem walau kadang genit, hm pinter menelaah situasi, dan 
yahh cantik.. 


Jelas mereka bertiga cocok, melengkapi kalau kata Jungkook 
mah. 


"Bang!" Johnny nepok bahu Suho tiba-tiba, mata nya tetep 
ke layar hp. Suho nya kaget, awal nya mau nyeduh kopi 
pake mulut tapi jadi baju nya yang minum. 

"paan njing, baju gue.. huft, untung kopi nya udah dingin" 
Suho ngelap baju nya pake tissue yang dikasih sama Irene, 
Johnny cengengesan. 


“Sori-sori. Ini, mantan lo- Minju, dia tunangan!" 


Suho mutar bola matanya, malas kalau udah sebut-sebut 
yang nama nya mantan. Dia ga ngerespon malah asik sama 
baju kuning nya yang ganti warna jadi item sedikit. 


Malah Kai yang heboh, "mantan terindah lo kan, Bang?" 
serunya excited. Suho mendelik, kalau terindah ngapa jadi 
mantan? Pikir nya. Dia cuma ngegeleng. 


"pernah jadi asisten pribadi lo kayaknya, iyakan?" Jin ikutan, 
Suho ngangguk. 


"siapa nama tunangan nya?" tanya Xiumin, dia ngelirik 
Johnny yang masih asik sama hp nya. Ngeliat foto-foto 


pasangan yang pakai pakean mewah yang di post di 
instagram. 


"Hankyeon, Ju Hankyeon" jawab Johnny, yang lain 
ngangguk. "Ah, Ju Hankyeon pewaris JC Group, dia orang 
kaya" imbuh Luhan. Suho mendelik lagi. 


"Kayaan mana sama gue?" 


Hening. Semua mendadak sibuk sama kerjaan nya masing- 
masing, mulai dari main hp, gunting kuku, mainin rambut, 
pura-pura tidur, de el el. 


Kalau Suho udah ngomongin harta, udah lah.. sombong nya 
paripurna, susah dikontrol. Mending diem. 


"kok diem? Kayaan mana, gue apa si Hankyeon itu??" 
Hening. 
"jawab woy!" 


"ELU!" jawab semua nya serempak, Suho senyum lebar. "iya! 
Kayaan gue dong" katanya bangga. 


Emang kalau udah holang kaya yang ngomong begitu 
mending ngangguk ngeiyain aja, emang kaya sih. Beli 
sepuluh negara juga bisa, itu pun masih ada kembalian nya. 
Hh. 


KKK 


"kak, i think kita harus bagi tugas" Mark ngelirik Yana yang 
resah sejak tadi gegara banyak nya list belanjaan dia. 


"oke, aku bakal beli titipan Jihyo, kamu beli ini" Yana ngasih 
kertas kuning yang dia lipat kecil, itu list belanjaan mereka. 


Mark ngangguk, mereka pun mencar. Yana naik pake 
eskalator sedangkan Mark tetap dilantai dua. 


List belanjaan Jihyo itu kebanyakan skincare sih, jadi cukup 
berhenti di satu stand Yana udah beli beberapa, ada masker, 
alat make up, sampe vitamin rambut, conditioner, parfum, 
cottonbud de el el. 


Ga ribet-ribet Yana yang udah biasa beli yang kayak 
begituan bisa selesai dengan cepat. Dibayarin ke kasir, Yana 
turun buat nyusulin Mark. 


sampai di lantai dua, di stand daging sapi Mark berdiri, dia 
keliatan susah buat milih daging. Yana nyamperin cowo itu 
dan bantuin dia beliin belanjaan sisa yang belum sempat 
dibeli Mark. 


"Kak, can we buy watermelon?" mata Mark membulat, Yana 
terhenyak. Ini kenapa Mark mukanya kayak anak kucing 
yang terlantar sih, kan deg-deg an. 


Yana ngangguk, dia tau Mark itu maniak semangka. Yah, 
Yana juga suka buah itu sih. 


Mereka beli dua buah semangka, di masukkin kedalam troli 
belanjaan dan lekas ke kasir. 


"ah! untung gue ikut kakak, jadinya bisa beli watermelon" 
kata Mark pas masukin belanjaan ke bagasi. Yana ketawa, 
"kamu suka banget sama semangka, aku bisa beliin tiap hari 
kalau kamu mau" kata Yana senyum manis. Mark ngangguk 
excited. 


"Bang Suho as always ngomel kalau aku udah ngerengek 
minta semangka, dia bilang kebanyakan makan semangka 
itu juga.. danger" 


Yana ketawa, ngeliat muka Mark yang kayak anak-anak teka 
bikin reflek ngangkat tangan dan cubit pipi cowo itu. 


"semangka banyak vitamin nya, tapi jangan setiap saat juga 
makannya.. teratur, oke?" kata Yana masih senyum kaya 
tadi, Mark ngangguk lagi. 


KKK 


Mark bawain belanjaan bulanan nya, ples dua buah 
semangka yang dia tenteng di tas besar. Sedangkan Yana 
bawain titipan Jihyo. 


"udah nyampe, mba.. Itu ada-" 
"Yana!" 


Yana tercekat, hampir oleng karena tiba-tiba pinggang nya 
dipeluk posesif. Lino melotot udah pengen adu jatos sama 
makhluk astral yang tiba-tiba main tubruk aja. 


Sedangkan anak kosan nahan-nahan biar ga meledak. Mark 
ngeliat Yana yang agak kaget ngatur nafasnya yang tercekat 
tadi. 


"E-eunwoo?" lirih Yana, Eunwoo- oknum yang main serbu aja 
senyum sampe matanya ngilang- ntah dah kemana- 


"Aku.. kangen" katanya yang bikin Lino makin naik pitam, 
apalagi muka cowo yang tampol-able dimata Lino. 


"aku.. juga" 


Sesaat waktu terhenti. Anak kosan... berhenti bernafas. 


Mati massal.. 


### 
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Happy reading! 


Tegang. Kenapa suasana nya jadi kayak gini? Gue gatau 
kalau Eunwoo bakal datang, gue gatau kalau tunangan gue 
Eunwoo itu... mantan nya Sejeong. 


Sejeong masih asik ngelapin air matanya, ntah lah gue ga 
tau mau ngomong apa kalau udah kayak gini. Kenapa 
Eunwoo ga cerita kalau- 


“Y-jadi kalian pacaran hiks?" tanya Sejeong, ntah udah yang 
keberapa kali. Dan jawaban gue masih sama, cuma garuk 
kepala dan nengok ke Eunwoo yang juga ngelakuin hal yang 
sama. 


Tadi dia bahagia banget main peluk-peluk, sekarang ciut 
kayak anak teka dimarahin sama mak nya. Hadeh. 


Lino yang tau situasi juga ga mau ngomong, emang bangsat 
banget Lino nya disaat-saat yang kayak gini malah diem, 
biasanya berisik. 


Anak kosan juga pada diem, mata nya tertuju sama gue 
semua. Udah kayak dipengadilan tau ngga? Gue divonis 
hukuman mati. Serem bener. 


Udah lah Tiffany, kemaren-kemaren si Jihyo, sekarang si 
Sejeong. Napa tiap minggu ada drama coba? 


Dan disetiap drama KENAPA SELALU BERHUBUNGAN SAMA 
GUE!? lama-lama minggat deh gue dari sini:( 


"Kasih tau napa dah!" bisik gue ke Eunwoo, nyubit paha dia 
sekali sampe anak nya meringis kesakitan. Dia geleng- 
geleng ucul, "takut" cicit nya. 


TAKUT APAAAN GILA!? hhhhh dah lah, mati aja lo semua! 
Geram gue - 


"Kamu mantan nya Eunwoo?" tanya gue, padahal udah tau 
sih cuma nanya lagi. Ya gapapa deh. 


Sejeong ngangguk, "aku sayang Eunwoo, Yan" katanya 
pelan. Yawloh, kalo gini kan bingung! Udah kayak pelakor 
gue nya. 


"k-kita ga pacaran kok, Jeong." cuma tunangan. 


Gue liat mukanya Sejeong agak berubah, isakan nya juga 
berhenti. Tuhkan, apa gue bilang! Nih anak cuma pengen 
kejelasan. 


“Y-jadi kalian engga- trus kenapa kamu mutusin aku, Woo? 
Kita udah lama pacaran, aku nungguin kamu balik ke 
Indonesia, aku cape Idr-an tapi tiba-tiba kamu minta putus 
dan datang kesini, salah aku apa?" rentetan pertanyaan 
Sejeong bikin atensi gue beralih ke Eunwoo yang masih 
diem kikuk. 


"jawab!" gue nyubit paha Eunwoo lagi, ini anak kalau ga 
ngomong-ngomong yang ada Sejeong nangis lagi. Kunci nya 
ada di Eunwoo, kalau aja dia yang jawab dari tadi kayak nya 
Sejeong ga bakal mewek duluan. Bego emang. 


"Woo!" bisik gue lagi, ni dedemit ganteng ngeselin sumpah! 


Eunwoo natap gue yang udah masang muka jengkel 4D. Dia 
meringis sebelum akhirnya ngomong. 


"aku- aku, k-kan aku udah bilang alasan nya" kata dia 
gugup. Gue bisa liat Sejeong menganga. 


"alasan? Apa? Kamu cuma bilang, kita udah ga cocok, kamu 
ga bilang alasan nya!" Sejeong geram. Ahh bukan cuma gue 
doang ternyata yang bisa kesel sama Eunwoo. 


"Y-ya itu! Itu alasan nya, kita ga cocok lagi" kata Eunwoo. 
Wah nih anak minta dicelupin ke tepung teringu terus 
digoreng. Alasan apa yang kayak begitu!!? 


Tapi gue diem aja, nunggu Sejeong ngomong lagi. Biar lah 
ini jadi Sejeong-Eunwoo sken. 


"Itu bukan alasan, Woo!" 
"itu alasan, Jeong" 
"bukan!" 

"iya!" 

"Eunwoo!" 

"Sejeong!" 


Kok? Udah kayak anak esde yang lagi rebutan mainan 
mereka. 


Saling ngeliat pake tatapan tajam, dua-dua nya sama-sama 
mendengus. Ngelipet tangan didepan dada, dan buang 
muka. Beneran kayak anak esde - 


Udahan nih berantem nya? 


"Woo, itu emang bukan alasan, kamu gimana sih!" kata gue 
mukul tangan Eunwoo. Sejeong noleh, dia ngangguk setuju, 
"iyakan, Yan! Itu bukan alasan" katanya semangat. Gue 
ngagguk-ngangguk aja. 


"itu alasan, Yan" 


"bukan, Woo. Alasan kamu itu ga banget tau! Lagian dari 
mana nya kalian ga cocok? Cocok banget kok" 


Sejeong ngangguk setuju lagi, "iyakan, Yan! Kita emang 
cocok!" iyain aja cewe cantik mah, terserah dia aja. 


"cocokan sama kamu lah!" 


Gue kicep. Lah ini gimana? Dia mau masukin gue kelubang 
buaya ya!? Mulutnya lemes bat ngomong begitu didepan 
Sejeong sama anak kosan. 


"cocok pale lu!" bisik gue sambil nyubit paha dia lagi dan 
lagi. Biarlah tuh paha biru-biru. 


"emang iya kan?" katanya, alis nya dinaik turunin kayak om- 
om pedo. Untung ganteng loh ya. 


"ENGGA!" bukan gue sumpah! Itu.. Lee Min Ho yang 
mukanya merah kepanasan kek orang emosi jiwa raga yang 
tertahan. 


"Trus, kenapa kamu mutusin aku, Woo?" Sejeong nanya lagi, 
Eunwoo nengok ke gue sama Sejeong gantian. 


"hm, kita emang ga pacaran. Tapi aku suka sama Yana, aku 
ga bisa kan pacaran sama kamu tapi suka nya sama orang 
lain. Itu bakal nyakitin kamu, Jeong" sungguh jawaban yang 
gentle teman-teman! Tapi pasti nyakitin banget yah.. 


Ada yang kretek.. 

Hening. 

1 menit.. 

2 menit.. 

"wahhh! Saingan nambahhhhhh!" seru Kai heboh. Gue 


geleng-geleng, gatau aja dia saingan nya yang satu ini udah 
dapat tempat vip dari papa Sooman. 


aaa 


Aww! 


"Lo- apa-apaan, Jihyo!" gue narik tangan gue yang dipelintir 
kenceng banget sama Jihyo. Ini anak kenapa coba? Datang- 
datang main pelintir tangan orang aja. 


"ngga papa" katanya enteng, masih belum ngelepasin 
tangan dia. Gue meringis lagi pas dia makin mutar tangan 
gue bikin gue ngebelakangin dia. 


"Lo kenapa sih? Tiba-tiba--" 


"tiba-tiba? Setelah semua nya, lo buat gue sadar kalo lo 
adalah perempuan paling diistimewakan, harus nya lo tau 
kalau bakal banyak yang benci sama lo" kata-kata yang 
lebih mirip hardikan itu bikin gue mengernyit bingung. 
Maksudnya apaan? 


Ok, gue ngga cukup bodoh buat ga paham sama maksud 
dari kalimat ga berbobot itu. Tapi- 


Apa gue bakal berakhir dirundung nih? Kayak drama nya 
Tiffany itu maksudnya? Gue bakal jadi bahan bullyan karena 
deket sama anak kosan? Omaygat.. 


Kayak nya si Jihyo perlu diingetin sama satu hal. Gue, Lee 
Yana! Anak nya Lee Sooman, mbak nya Lee Minho, tunangan 
nya- ok skip! 


Gue bukan orang yang gampang buat dibully! Gatau aja dia 
kalau pas SMA gue sering bully anak orang (jangan ditiru:/) 


"Lo.... iri?" tanya gue tenang, lebih ke ngejek sih. Hahaha 
iya, princess emang selalu punya saingan dimana-mana. 
Tapi plis deh, dibanding nyebut diri gue saingan, mereka 
yang lebih merasa tersaingi, kalau gue mah-- lah boro-boro, 
diceng-cengin sama anak kosan aja kadang muntah karena 
kebayakan micin. Gg. 


"iri!? Yan, lo.. nyebelin banget ya?" 


Lah, baru tau!? Nehhh gue kasih tau. Disepanjang sejarah 
cuma gue doang pemeran utama yang nyebelin!! Hh. 
Bangga banget gue - 


"Yo, kita sahabatan loh" kata gue ngingetin, yah kali aja nih 
cewe lupa. Gue sama dia pernah nempel banget kayak 
dikasih lem, kemana-mana bareng mulu. 


"Io-- yang benar aja, Yan. Itu udah lama banget" kata nya 
ketawa kecil. Oke ketawa nya nyebelin banget sumpah, 
pengen pites ginjal nya aja sampe ga bisa berak. 


"Lo--" gue gatau mau ngomong apa, yah iya emang udah 
lama banget sih. Tapi yah masa dia berubah banget gitu 
loh!!!? 


Oh iya gue lupa, manusia... hatinya gampang berubah- 
ubah. Itu udah jadi hal yang lumrah sih, tapi kan-- 


"Yadi lo mau ngapain sekarang? Mau matahin tangan gue 
nih?" tanya gue masih setenang mungkin walau kesel 
mampus sama cewe cantik yang masang muka nyebelin 
nya. 


Jihyo langsung ngelepasin pelintiran nya, dia pegang bahu 
gue dan bikin gue berbalik dan ngadap dia. 


"ngga kok, Yan. Lo jangan salah paham gitu dong" katanya, 
oh yalord bisa ga nih cewe cakep pala nya gue tebas? Jelas- 
jelas dia melintir tangan gue kenceng banget tadi, ampe 
mau patah rasanya. 


"gue bukan tipe orang yang suka nyakitin fisik, dan lo tau 
kan gue orang nya... penyayang" 


Penyayang cowo-cowo cakep maksudnya? Owalahh itu mah 
gue tau, kaga perlu dijelasin lagi dah. Cabe pan emang 
begitu, upss! 


"Yo, gue bilangin.. ambil apa yang mau lo ambil, lakuin apa 
yang mau lo lakuin. Ntah apa visi-misi lo tinggal disini 
terserah! Gue.. ngga peduli" kata gue berlagak jadi cewe 
bodoamatan super kul. 


Dia ketawa kecil lagi, denger ketawa bikin emosi gue naik ke 
ubun-ubun tau ngga. Cantik-cantik kok tawa nya mirip nek 
lampir sih? 


"ngga peduli? Setelah gue ngerebut anak kosan dari lo?" 
tanya nya. 


Gue sempet terdiam beberapa saat. Bikin dia yang ngeliat 
muka gue ketawa lagi. Gue agak... bingung? 


Ya bingung lahhh! 


"Io mau ngerebut mereka? Tunggu-tunggu! Habis lo rebut lo 
apain, Yo? Mereka rame loh, mau lo asongin apa gimana? 
Atau lu tumpuk dirumah lo, lo pajangin satu-satu gitu?? Dih, 
rumah lo nyemak dong sama orang-orang bobrok kek 
mereka. Kurang kerjaan lo!!" cerca gue ngga habis pikir, 
kasian bener nih cewe. Ngatain pengen ngerebut, ngerebut 
apaan? 


Ngerebut mah bukan dari gue, tapi dari emak mereka. Gue 
mah siapa? Kan bukan siapa-siapa, dih cantik-cantik 
sedeng.. 


"Yan-- lo! Ngajakin ribut banget yah" katanya ngangkat 
tangan nya nunjuk gue tepat di muka gue. Ga sopan banget 
nih cewe. 


"apaan? Pan cuma ngasih saran, mendingan nih ya lo pergi 
deh, gausah cape-cape. Niat pengen ngerebut, ngeliat muka 
lo aja mereka eneg, Yo" kata gue, terkesan sarkastik ya? Tapi 
lah bodo amat, emang bener kan? Bego bat sih, heran. 


"Lo--! H 


"Yo, gue kebelet. Toilet bentar yah, ntar kita sambung, oke?" 


Gue ngacir ninggalin Jihyo sama komuk emosi tertahan nya. 
Gue ngakak dalam hati. 


"Bajingan lo, Yan!" teriak nya pas gue melesat gitu aja. 


Hahaha Jihyo.. Jihyo.. 


Ada-ada aja, lo.. 


### 


Tau kenapa aku bisa semalas itu buat up? Huft, emosi 
ku meluap-luap karena nonton TWOTM!! 


Jadinya asik marathon, ga sempet buat up, wkwk.. 
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Typo diperbaikin sendiri yaa:) 
Happy reading! 


"Yan, kuliah?" Suho yang baru aja nyampe di gedung (1) 
mau buka pintu langsung nengok pas Yana nyusul 
dibelakang dia. 


"eh, iya kak" 
"Mau barengan? Searah kan" 


Yana ngangguk aja, lagi ga mood bawa mobil sih dia nya, 
jadi di iyain aja langsung. Mereka masuk barengan, ternyata 
udah ada beberapa yang nyampe di situ, semua duduk 
manis di meja makan. 


Oke, ingetin Yana kalau hari ini dia kesiangan jadi ga sempat 
bikin sarapan, trus-- 


"Sejeong yang masak, dibantu sama Irene" kata Kai tanpa 
aba-aba pas liat Suho yang bingung ini makanan dari mana 
datangnya. 

Yana agak mengernyit, wahh ini makanan banyak banget 
menu nya. Biasa nya mah Yana kalau masak cuma beberapa 
menu aja. Kagum sama Sejeong Irene. 


Masakannya juga kelihatan enak, Yana senyum lebar trus 
ambil tempat duduk di samping nya Suho sama Jaemin. 


"Btw, gue ikut bantuin masak loh" Jihyo meringis, agak 
tersinggung karena namanya ga disebut. Anak kosan 
ngangguk doang, sama sekali ga mengindahkan kalimat 
nya Jihyo. Yana senyum kecil ngelirik Jihyo yang balik 
ngeliat Yana. 


Untuk beberapa saat mereka adu tatap, sampe akhirnya 
selesai karena anak kosan yang lain pada datang. 


"wahh, banyak bener makanannya" seru Jungkook berseri, 
langsung duduk manis diikutin sama yang lain. 


"iya, Sejeong yang masak" Yana senyum nunjuk Sejeong 
pake dagu nya. Yang ditunjuk cuma ngangguk sambil 
senyum kecil. 


"Hebat hebat! Banyak banget ini, enak semua kayaknya" 
Taehyung ga kalah antusias. 


Mulailah mereka makan, ngga berisik banget sih. Cuma ada 
lah beberapa yang ngobrol santai, ada juga yang sedikit 
ngebacot, tapi mereka tetap fokus makan. 


"Eunu, kamu kan gabisa makan bawang putih, itu bawang 
nya buat aku aja gapapa" Sejeong nunjuk piring Eunwoo 
pake garpu nya, semua mata nengok ke Sejeong. 


Yana mengeryit, dia tahu Eunwoo ga suka bawang putih, 
gimana pun kan Yana sama Eunwoo itu sahabat dari kecil. 
Yang bikin Yana hampir keselek itu adalah panggilan yang 
dikasih sama Sejeong. Eunu? 


Itu sejenis, panggilan.. sayang kah? 


"Ga usah, buat Yana aja. Yana suka bawang putih soalnya" 
jawab Eunwoo senyum kecil, agak ngga enak nolak 
permintaan Sejeong, dia beralih ke Yana yang kelihatan 
mikir, "Mau, Yan?" kata nya. 


Yana terkesiap, ngelirik Sejeong sekilas abis itu ngegeleng. 
"buat Sejeong aja, aku ngga suka bawang putih lagi" kata 
nya senyum kecut. Ngeliat Sejeong yang cemberut kayak 
gitu bikin Yana ngga sampe hati. 


"mba Yana masih suka bawang putih gausah boong, nih" 
Lino berdiri, ambil irisan bawang putih goreng yang ada 
dipiring nya trus dikasih ke Yana yang cuma berjarak satu 
bangku dari nya. Jadi Lino tuh duduk disamping nya Jaemin. 
Sedangkan Eunwoo duduk disamping nya Suho. 


"Nah, bawang putih lo bisa lo kasih ke Sejeong" kata Lino 
duduk lagi dibangku nya. 


Agak nya tiba-tiba ngerasa canggung Yana nunduk dan 
fokus makan sedangkan anak kos lain pada cengo 
ngeliatinnya. Eunwoo ngelirik Sejeong yang juga nunduk 
sambil makan. 


"Nih, mau ngga?" katanya, Eunwoo nanya tapi langsung 
berdiri dan ngasih irisan bawang putih nya. Kalau gitu 
ngapa ditanya mau apa kaga, Woo? 


Sejeong senyum kecil, sedangkan Yana yang ngelirik dikit- 
dikit ke Sejeong-Eunwoo agak mendengus. Tunggu-! Yana... 
cemburu? 


Yana ngegeleng tapi gerakan nya ngga kentara, gimana bisa 
dia cemburu sama Eunwoo? Tapi kan wajar sih, Eunwoo itu 
tunangan nya.. 


Mereka cuma mantan, iya cuma mantan. Yana ngga perlu 
seribet itu buat cemburu sama Eunwoo yang notabene nya 
tunangan Eunwoo dan tulus sayang sama dia. Eunwoo juga 
setia, buktinya dia rela mutusin Sejeong cuma buat Yana, 
iyakan? Iyain deh. 


"Icung udah, Yen cepetan!" Jisung narik dasi nya Jeongin 
yang lagi minum. Hampir keselek minum air, Jeongin batuk- 
batuk sambil mukul tangan nya Jisung. 


"sialan!" desis Jeongin tertahan karena tenggorokan nya 
rada sakit. Jisung ngakak. 


"Ayo, Yan kuliah kan? Bareng yah" Jungkook berdiri, tapi 
langsung ditarik sama Suga biar duduk lagi. "Ga sopan 
bener main cabut aja" kata Suga ngelirik Jungkook tajam. 


"mau berangkat bang" rengek Jungkook mau berdiri lagi. 


"Aku bareng kak Suho, Kook. Gausah" kata Yana senyum 
manis, Eunwoo naikin alis nya sebelah. "lah, ga sama aku 
aja, Yan?" tanya nya. 


Eunwoo kan ngga ngapa-ngapain dan ngga kemana-mana, 
rencana nya sih mau ngantarin Yana kuliah. Soalnya 
semalam Yana bilang kalau besok dia bakal kuliah, karena 
itu juga Eunwoo mandi pagi-pagi kayak gini. 


"Gausah, Yana sama gue" kata Suho langsung ambil kunci 
mobil nya diatas meja makan. "udah selesai semua kan? 
Kita cabut duluan kalau gitu" lanjut Suho. 


"Eh, bang gue nebeng kalau gitu" Jungkook gamau kalah, 
selama ini dia pengen berangkat kuliah bareng Yana tapi ga 
kesampean. 


"Gue juga!" Jimin ikutan, dia ngangkat tangan nya tinggi- 
tinggi kayak bocil yang minta mainan. Ululuh.. 


"Ayo, Yan" ajak Suho ga mengindahkan kalimat Jungkook 
sama Jimin, mereka jalan duluan. Tapi ga berhenti berharap 
mereka berdua nyusulin Yana sama Suho. 


"Eunu, kamu-" 


"Ayo, mau gue anterin kuliah?" tanya Eunwoo tudepoin 
ngeliat Sejeong yang agak kaget. Padahal Sejeong cuma 
mau nanya kuliah nya Eunwoo kayak gimana, eh Eunwoo 
nya salah paham. 


Yana yang belum jalan jauh langsung noleh, hembusin nafas 
kesel dia jalan lebih cepet. Iya, cemburu itu rasanya ngga 
enak, kenapa Yana baru tau sekarang?? 


"boleh?" Eunwoo ngangguk, dia berdiri diikutin sama 
Sejeong. 


"wah, gue berdoa semoga mereka clbk" Ten nyelutuk, 
ngeliat kepergian Sejeong sama Eunwoo. 


"kenapa?" tanya Hanbin yang duduk disamping nya. "yah, 
biar saingan kita kurang. Lo ga liat tuh, kayak nya dia sama 
Yana deket banget." 


"iyalah deket, kan sahabat dari kecil" jawab Jisung. "ayo, 
setdah lama amat!" lanjut nya narik kerah Jeongin sama 
Huening. 


"buru-buru amat sih, kenapa?" tanya Jaemin. 


"Gue piket" -Jisung 


"Lah, lu yang piket kita yang ribet!!" seru Jeongin sama 
Huening barengan. 


"ayo!" ngga nunggu lama tuh dua curut tetap ngikut 
ditarikin sama si Jisung. Berangkat sekolah, ninggalin yang 
lain di meja makan. 


"ayo, Yo! Bareng kan?" tanya Irene, Jihyo ngangguk. Niat 
mau bareng sama Jungkook sih dia nya, cuma Jungkook nya 
malah nebeng sama Suho tadi. 


"kita duluan yah, semua" pamit Irene sama Jihyo, anak 
kosan ngangguk. 


"Trus, kita gimana nih?" Chanyeol ngelirik Jin sama Dio. 
Mreka cuma ngegeleng gatau. Masih bingung mau ngantor 
apa engga, Suho juga udah pergi mereka males banget 
kalau harus ketemu Suho dikantor. Anak nya asik dikosan 
tapi kalau dikantor ngeselin banget soalnya. 


"No, lu ngga sekolah?" tanya Minhyun. Lino ngangguk, dia 
berdiri dari duduk nya. Lino emang belum mandi, "gue kan 
udah di ijini sama bokap gue kemaren pas gue ke Aussie" 
katanya enteng. Mau pergi balik ke gedung (3) aja, mau 
ngebo ampe sore. 


"Trus, lo ngga kuliah?" tanya Baekhyun ke Minhyun. 
Minhyun noleh sekilas, "kuliah, ntar siang" kata nya. Lanjut 
makan lagi. 


"kalian ngga kuliah?" -Jin 


Taehyung, Chanwoo, dkk ngangguk, "ini mau pergi" jawab 
mereka barengan. 


Semua anak kuliahan berangkat kecuali Minhyun, anak 
sekolah juga udah pada berangkat. Sisa anak kosan yang 


pada kerja. 


"Hun, telpon Suho ajalah bilang kita cuti, males banget gue" 
kata Chanyeol nyender di kursi. Mereka udah pada siap 
makan sebenarnya, cuma gaada niat buat pergi dari dapur. 


"Aih, kok gue? Lu lah" kata Sehun ogah, yang ada dia dapet 
makian Suho. Males kerja tapi gaji lancar, bisa-bisa 
langsung dipecat. 


Yang lain juga ga berani, cuma yah namanya malas, gaada 
obat nya. 


"gue mau cabut" Suga ambil hoddie nya yang dia letakin 
disenderan kursi. Emang cuma Suga doang yang ngga kerja 
ngantor kayak yang lain. Dia ngga kerja apa-apa sih 
sebenarnya. Dia cuma hobi balapan, nah uang saku nya dia 
dapet dari hasil turnamen gitu. 


"Gue doain lo jatuh dari motor trus muka lu lecet jadi ga 
ganteng lagi, amin!" seru Kai semangat. Suga ga open dia 
langsung pergi dari sana. 


"kalo beneran terjadi gimana, Kai? Jahat bat lo!!" Baekhyun 
nimpuk pala nya Kai pake sendok. 


Kai meringis, "ya gapapa! Saingan kurang kan?" kata nya 
senyum lebar. Iya juga sih.. 


"Tetep aja ga boleh doain yang kayak begitu, kalo 
kejadianya malah berimbas ke lo gimana?" -Xiumin 


"Yehh amit-amit yawloh! Jahat banget lo doain yang kayak 
begitu!!" -Kai 


"Leh bege, lu duluan tadi yang doanya kayak begitu!" -Jin 


"Ucapan adalah doa loh! Lo doain Suga jatuh trus dia 
beneran jatuh gimana? Trus bang Xiu doain lo kena juga, 
kalau kena beneran gimana?" -Rapmon 


"yah, jangan didoain dong!" -Kai 


"YA LO JUGA JANGAN DOAIN YANG ENGGA-ENGGA!" Xiu 
emosi jiwa raga. Kai meringis. 


"iye, gue tarik lagi omongan gue, lo juga dong!" -Kai 
"Dih, males!!" Xiu berdiri, langsung cabut dari situ. 
"BANG XIU LO JAHAT BENER BANG! WOY!" 

"rasain lo.." -Lay 

"Hati-hati ye, Kai. Perasaan gue ngga enak nih" -Chen 


"Bacot lo semua, sialan!" 


KKK 


"Gue lapeeeeer!" Chan usap perut rata nya udah dari tadi. 
Changbin yang disamping nya otomatis nyaut kalau dia 
lapar juga. Wahh udah kayak gelandangan ga makan 
sewindu aja. 


"ya makan bege, pake pengumuman segala" Woojin ikutan 
nimbrung, rambutnya basah abis keramas mandi sore. 


"kak Yana belum pulang ya?" -Hyunjin 
"belum, gue aja nungguin dari tadi" -Chan 


Emang ya, kosan tanpa Yana itu kayak kamar mayat, sepi, 
anak kosan yang jadi mayat nya. Hh. 


"Minta kak Sejeong masak yuk, udah laper banget nih" usul 
Mark, yang lain ngangguk. 


Lapar sebelum waktu nya makan tuh emang menyiksa 
banget kan ya, pengen makan tapi nanti pas makan malam 
ga makan lagi. 


"padahal makan malam bentar lagi loh" Jeno nimbrung. 


"udah lah, makan yang kecil-kecil juga gapapa udah laper 
banget gue" Chan lari kebirit ke dapur. Disusul Hyunjin 
sama Changbin, yang lain tetap stay di balkon. 


sk 


"kak Sejeong, kak Sejeong!" ricuh Chan, Sejeong sama Irene 
lagi asik ngobrol di bar deket dapur. 


Langsung ambil tempat duduk yang nyaman Chan dengan 
segala gelagat bocah kelaparan nya senyum lebar, "kak bisa 
mintol masakin sesuatu dong, laper banget nih!" katanya 
masih ngga melunturkan senyum secerah mentari. 


Sejeong mendelik, "bentar lagi makan malam, ngga 
barengan aja?" 


"udah laper banget nih kak" Hyunjin ikutan, Changbin 
ngangguk antusias. 


"Ren?" Sejeong ngelirik Irene, yang dilirik mendelik ga suka. 
Dia ga niat bantuin, sori sori aja.. 


Buang nafas Sejeong akhirnya ngangguk, "tapi karena 
bentar lagi makan malam, kalau aku buatin sandwich aja 
gimana? Kayak bisa buat ngeganjel" ketiga nya ngangguk 
setuju. 


"isinya banyak ya kak" -Chan 


"buat dia diisi batu bata aja biar banyak, kak" usul Hyunjin 
yang langsung dapat tabokan maut dari Chan. Sejeong 
ketawa. 


"Kak Sejeong kalau ketawa makin cantik aja" puji Changbin 
yang bikin Sejeong senyum malu, segitu laper nya ya mbow 
sampe muji-muji biar cepet dimasakin. 


KKK 


"Wah, makan malam siapa yang masakin?" tanya Yana ke 
Lino yang udah duduk sendirian di meja makan yang udah 
rame sama makanan. 


"Kak Sejeong, sama bang Dio" jawab Lino tapi mata tetep 
fokus ke hp. Yana ngangguk, langsung duduk disamping 
adek nya dan ikutan buka hp. 


"udah disini aja, Yan" Jin datang, bareng sama Dio juga 
Sejeong. Kayak nya dari atas, ntah ngapain. 


"dari mana kak?" -Yana 


"atas, wastafel sini kan rusak" -Dio 
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"Kak, bisa mintol ngga?" Jaemin duduk di sofa disamping 
Sejeong. Misahin Sejeong sama Irene yang lagi asik 
ngerumpi. 


Irene udah ancang-ancang pengen nabok kalau aja ini anak 
yang lagi duduk disamping dia ngga ganteng. 


"apa?" tanya Sejeong, dia ngelirik tangan Jaemin yang 
megang buku paket pelajaran. 


"kata Si Ayen kak Sejeong pinter emteka, bantuin ngerjain 
tugas dong kak" -Jaemin 


"Eh bocah, itu tugas tugasnya elu, nape Sejeong harus 
bantuin?" Jungkook sewot. 


Irene juga ikutan ngangguk, "kerjain sendiri biar pinter" 
katanya. 


"kak-" ngga mengindahkan protes duo makhluk tadi Jaemin 
malah merengek. Akhirnya Sejeong ngalah, dia diajak 
Jaemin ke balkon biar enak ngajarinnya. Sejeong ikut-ikut 
aja. 


"heran, dari kemaren-kemaren Sejeong mulu yang direpotin" 
Irene mendengus, ga suka acara ghibah nya berakhir gitu 
aja. Selalu aja kayak gitu, di pertengahan acara pasti ada 
aja yang ganggu. Irene kesel. 


"Iya, gue juga heran. Biasa nya yang direpotin Yana mulu" 
Suho nimbrung. Yang lain ngangguk, padahal mereka juga 
ikut ngerepotin Sejeong. 


Sarapan, makan siang, sama makan malam juga seringan 
Sejeong yang masak, bantuin ngerjain tugas, bersihin kosan 
juga, bantuin bikin kopi buat anak-anak yang ngantor. 


Semua diambil alih sama Sejeong, Yana? Anak itu jarang 
kelihatan di kosan. Kata Lino sih main sama temen-temen 
kampus nya. 


Kuliah juga Yana sering pulang malem, ntah apa yang 
dilakuin sama anak itu. 


"Yana masih belum balik?" tanya Chanyeol, semuanya 
geleng-geleng kepala. 


"Gue jarang ketemu dia, ngapain aja sih dikampus" -Kai 


"mereka bentar lagi sibuk skripsian, mungkin karena itu" - 
Lay 


"Tapi kak Sejeong juga bentar lagi sibuk skripsian kan? Ga 
sesibuk itu deh" -Haechan 


"si Eunwoo juga jarang kelihatan. Mereka bareng terus 
kayaknya" -Taeil 


"Wahh! Harus diselidiki nih, ngapain aja tuh bocah berdua" 
Taeyong kompor, tapi diangguk setuju sama yang lain. 
Sedangkan Minhyun sama Lino milih buat bungkam, mereka 
juga bingung sih, kenapa Yana sesibuk itu? Sampe jarang 
kelihatan di kosan. 


Lama-lama Lino agak takut juga, sementara posisi Yana 
hampir lengser karena Sejeong. Lino takut pas Yana sadar 
nanti dia malah.. nyesel. 


"Kak Sejeong! Udah selesai ngajarin Jaemin? Main game 
yuk!" Jisung semangat, narik Sejeong buat duduk disamping 
nya. 


Lino ngelirik Sejeong yang dari muka nya kelihatan 
canggung, kemana mba nya? Disaat-saat kayak gini harus 
nya Yana yang ada disini, bukan orang lain. 


Anak kosan terbiasa sama gaada nya Yana, terbiasa sama 
hadir nya Sejeong. Lama-lama kalau mereka semua 
kebiasaan kayak gini, Yana pergi pun semuanya ga bakalan 
peduli. 


"mba dimana sih!" gerutu Lino pelan, yang cuma bisa 
didengar sama dirinya sendiri. Ngotak-ngatik handphone, 
ngespam chat mba nya, tapi gaada balasan apa-apa. Nomor 
nya juga sibuk terus. Kemana Yana? 


Kenapa bisa sesibuk itu? Apa Yana keasikan main sama 
temennya? Atau bener lagi sibuj ngurus bahan buat 
skripsian? 


"Gue keluar bentar..." kata Lino pamit, ninggalin ruang 
tengah, ninggalin kosan. Lino mau cari Yana. Kakak nya 
selalu pulang malem, ga biasanya... 


### 
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"Io sadar ga sih, kalo lo udah mulai ambil tempat nya Yana?" 


Sejeong mengernyit bingung, dia ngga ngerti maksud Jihyo, 
udah sejak tadi mereka ngobrol dan yang jadi topik 
perbincangan itu si Yana. 


Dia juga gatau maksud dari ngambil tempat itu kayak 
gimana, ga ngejawab pertanyaan yang lebih mirip 
pernyataan Jihyo, Sejeong garuk-garuk kepala. 


Sedangkan Irene yang juga dengerin obrolan unfaedah ini 
sejak tadi ngehembusin nafas. Dia tau apa maksud Jihyo, 
kadang temen nya yang satu ini terlalu ngurusin hidup 
orang. 


Padahal dia pengen nya ngekos aman damai sejahtera, ga 
pake bumbu-bumbu drama, apalagi sampe berantem. Tapi 
Irene dah kenal Jihyo lama, temen nya itu emang ga bisa liat 
orang seneng dikit, hadeh. 


"Yo, mau gue kasih saran ngga?" Irene akhirnya buka suara, 
Jihyo sama Sejeong beralih ke cewe berbando kelinci yang 
asik pedi-meni sejak tadi. 


"gue saranin, kita diem aja, gausah banyak bacot apalagi 
banyak tingkah, itu bisa bikin kita dihempas dari sini" 


Jihyo naikin salah satu alis nya, "maksud lo?" 


"gue tau lo ngerti, jangan ngehasut Sejeong! Dia bukan 
orang kayak lo" 


"Ren, lo asal nuduh!" Jihyo ga terima, dia natap Irene tajam. 


"oya? Ah udah lah, gue ke kamar gue aja kalian kalo mau 
ghibahin orang jangan Yana mulu dong, kan kasian Yana nya 
nanti bersin mulu" Irene akhirnya beranjak, ga lupa nutup 
pintu kamar nya Sejeong. 


Sedangkan Jihyo udah kepanasan karena kalimat Irene tadi. 
Tapi emang iya kan, dia udah nyusun rencana ini dari jauh- 
jauh hari. 


Kenapa semua cowo yang dia suka sukanya sama Yana, 
semua cowo keren suka nya sama Yana, padahal dia juga 
cantik ga kalah sama Yana. 


Oh, Jihyo lupa kek nya, bukan cuma cantik muka mba, 
cantik hati juga perlu wkwk. 


"Jeong, lo--" 


"Yana lagi? Udahlah, Yo gue setuju sama Irene, jangan 
ghibahin dia mulu" 


Karena ghibah itu dosa, itu doang yang Sejeong tahu:v 
“Jeong, lo ga lupa kan cowo lo udah direbut dari Yana?" 


Sejeong mendelik, "bukan direbut, Yo.. Eunwoo yang ngejar- 
ngejar Yana" 


Sial, kenapa temen nya yang satu ini ga bisa diajak kerja 
sama? Padahal dengan posisi dia sekarang, mungkin Yana 


bisa bener-bener dihempas dari sini (Jihyo ga tau yang 
punya kosan adalah Yana nya) 


"Io bego banget, Jeong. Lo tahu, kalau bukan Yana yang 
suka tebar pesona, cowo lo ga bakal nyantol! Lo liat semua 
anak kosan, mereka semua kemakan pesona nya dia" 


Sejeong mikir, Jihyo tau Sejeong itu termasuk spesies 
innocent yang lebih mirip anak-anak. Sebelas dua belas lah 
sama Huening, Jeongin sama Jisung- eh, Jisung ga termasuk 
deng, dia kayak nya dah gede, dah tau mana yang bener 
sama yang salah, dah bisa berontak, walau masih aja 
cengeng. 


xX 


"mba mau kemana?" 


Yana balik badan, diliat nya Lino bareng anak kosan gedung 
(3) lagi duduk nonton drama indosi*ar di tipi. Ada yang 
duduk di sofa, goleran di tikar, duduk di senderan sofa, dan 
yang ngga kebagian sofa & tikar akhirnya duduk lemes di 
lantai, kasihan. 


"mau keluar, sama Lisa" jawab Yana seadanya, "kenapa?" 
tanya Yana lagi, karena diliat nya muka Lino yang kurang 
enak dipandang, ntah apa yang salah tapi Lino kelihatan 
kek lagi mengintimidasi. 


"keluar mulu" perkataan Lino mewakilkan semua yang ada 
disana pasti nya, mereka juga ikut ngeliat Yana yang udah 
rapi soalnya. "mau kemana sih?" 


Yana ngeliat jam tangan nya, 21:22 dia buru-buru. "ada 
urusan, mba pergi ya" ga nungguin jawaban Lino, Yana main 
pergi gitu aja. 


Semua yang ada disana cengo, mereka baru aja selesai 
makan malam, dan baru balik ke gedung masing-masing. 
Yana ga digilir lagi dan lebih milih tidur di gedung tiga biar 
bareng sama Lino, Minhyun juga digedung (3) sih. 


Sedangkan Irene Eunwoo di gedung (2) dan Jihyo Sejeong di 
gedung (4). 


"Yana nuna kemana sih, hampir tiap hari pulang nya telat, 
trus malem nya keluar lagi, sibuk banget" Jeongin 
mewakilkan perasaan anak kos lain. Mereka ngangguk 
setuju. 


Lino juga ngerasa hal yang sama, dan lagi.. ada yang aneh 
sama mba nya itu, tiap mereka kumpul Yana kebanyakan 
diam, yah emang biasanya diem sih, tapi ini beda.. 


Kalo di ajak ngobrol juga suka lemot, banyakan bengong, 
dan jarang banget ikut makan malam karena suka telat 
pulang kampus nya. 


Perasaan nya ga enak.. 


xX 


"Wah, steak! Tumben banget" Haechan sama Jeno udah 
berbinar-binar di depan meja makan. Ini makan siang, 
mereka ga sarapan karena semuanya telat bangun, biasalah 
hari minggu. 


"Sejeong katanya pengen makan steak, jadi nya dibuatin" 
Irene yang ngejawab. 


Mereka mangut-mangut, asik ngambil nasi, lauk, sayur, dan 
makan dengan lahap. 


Fokus beralih ke Lino, "ga makan, No?" tanya Minhyun. 


Lino diem, pikirannya ke Yana, mba nya itu belum pulang 
dari semalam. Dia ga mungkin bisa makan kalau mba nya 
aja gatau kemana. 


Dia udah nelfon berkali-kali tapi hp nya ga aktif, Lino juga 
telfoni si Lisa tapi emang dari kemarin-kemarin cewe itu ga 
mau angkat telfon nya dan kadang-kadang ga aktif nomer 
nya, kemana Yana? 


Kemungkinan besar dia nginap dirumah nya Lisa, karena 
katanya kan Yana keluar nya bareng Lisa, tapi tetap aja Lino 
khawatir apalagi nomer dua cewe itu ga aktif. 


"gue ga laper" katanya datar, itu ngambil atensi semua anak 
kosan. 


"ini makan siang, No. Lo juga ga sarapan, beneran ga 
laper?" Hyunjin buka suara. Lino geleng-geleng kepala. 


"oiya, Yana mana?" -Suho 
"belum bangun kayak nya" -Jinhwan 


"semalam Yana nuna keluar, mungkin karena itu bangun 
nya telat" -Jeongin 


"Yana sering keluar akhir-akhir ini" -Lay 
"Iya kan bang, aneh banget" -Jaemin 
"sibuk kayak nya, ada urusan mulu jawab nya" - Bobby 


"woi, lo tau ngga Yana kemana?" Chanyeol beralih ke 
Eunwoo, yang ditanya cuma melengos. 


"gatau, dia ngga pernah ngasih tau, gue paksa ngomong 
juga dia ngga mau" -Eunwoo 


Memang ada yang aneh ini, Lino harus cari tau.. 
"wajar kali, paling anak nya main" -Jihyo 


"mungkin" malah diiyain sama Suga. Cowo itu beberapa kali 
ketemu Yana di area tempat nya balapan, bareng sama 
temen nya yang katanya bespren kental Yana. Apalagi kalau 
bukan main? 


"gue khawatir kak Yana kena pergaulan bebas" -Jeno 
"emang elu! Masdep gue ga kayak begitu!" -kai 
"Bang, makan lah sedikit" -Jisung 

"tau tuh, mau disuapin?" -Minhyun 

"setdah, lu kata bayi!" -Lucas 


"Iya, Lino kalo ke Yana kan emang kayak bayi.. bayi gede 
wkwkwk" -Minhyun 


"bacot mulu, makan woi makan!" -Baekhyun 
"Tau tuh, inget makan jangan bersuara" -Mark 


"Ga bersuara ga afdol! KKG kalo makan ga boleh ga 
berisik!!" -Jeno 


"Oalah, makan udah kayak jualan dipasar aja" -Taeyong 
"No, lu ga mau kan? Buat gue aja sini" -Lucas 

"emang si kingkong, makan mulu kerjaan nya" -Chenle 
"kingkong-kingkong-kingkong, elu tuh kingkong!" -Lucas 


"miara kingkong bagus kali ya" -Haechan 


"gila lo, mana ada orang miara kingkong plekok!" -Chan 
"ada, kebun binatang tuh piara kingkong kok" -Soobin 
"itu beda lagi!" -Changbin 


"apa beda nya? Sama aja kali, kan pihak kebun binatang 
nya yang miara" -Haechan 


"mau miara, Le? Boleh kok.. tinggal minta izin ma kak Hwasa 
bangun kandang kingkong dibelakang" -Luhan 


"buset, udak kayak dipilem-pilem tuh miara kingkong, 
serem amat" -Jin 


"lagian kingkong mahal" -Jungkook 
"Apa yang mahal buat gue!?" -Chenle smbwong 2k20. 


"iye iye sodara nya bang Suho, holkay mah benas yekan ya, 
beda ma kita yang shampo abis aja diisi ulang pake air" - 
Lucas 


"Dih, itu mah elu twolol!!" -Anak kosan 


Emang gatau diri banget nih yuman atu-atu, pada ga ngaku 
shampo nya mengandung air beberapa liter, hadeh. 


Lino tiba-tiba beranjak, "mau kemana, No?" -Kai 

"Mau pergi" -Lino 

"makan dulu wey!!" -Minhyun 

"tau tuh, Sejeong dah cape-cape masak juga" -Jungkook 


Lino natap satu-satu anak kosan tajam, "Gue bukan kaliam 
yang bisa makan santai kayak gini sambil ngebacot 


sedangkan mba gur gatau kemana dan belum pulang dari 
semalam!!" abis ngeluarin unek-unek nya dia langsung 
pergi dari situ. 


Anak kosan bungkam, mereka kan.. gatau kalau Yana gaada 
dikosan dan belum pulang dari semalam. 


'tak!' 


Eunwoo buru-buru ambil kunci motor nya, "lo mau kemana?" 
-Minhyun 


"nyariin Yana lah, bego lu semua!!" Eunwoo lari, dia mirip 
orang kesetanan yang lagi buru-buru berangkat ke medan 
perang. 


Anak kosan kembali bungkam, mau nyari Yana tapi.. mereka 
gatau kemana. 


YA KALO TAU KEMANA GA NYARI NAMANYA PLEKOK! EMANG 
GUVLUK SEMUA HERANNNN! 


### 


Aku belum mutusin apdet nya berapa kali, ini cuma 
apdet rutin diluar keputusan kita semalam ya.. 


Jadi aku perlu lebih banyak komen lagi buat nentuin 
apdet berapa kali aja.. 


[info buat Stay!!! 


Stream MV nya Straykids- T.O.P japan vers, anak kosan 


SALAM SAYANG AND STAY SAFE! 
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"ITU KARENA AKU KHAWATIR MBA!!!" 


Yana bungkam. Itu teriakan pertama di perdebatan mereka, 
dan Yana langsung gatau mau jawab apa pas Lino udah 
ngebentak. 


Diam, tapi air mata nya keluar. Entah karena bentakan Lino 
atau karena diri nya sendiri yang bego karena ga ngerti 
perasaan adik nya. 


Lino juga diam, tenggorokan nya kayak di sekat, lidah nya 
mendadak kelu. Kenapa juga dia teriak segitu kencang nya. 


"M-mba.." maju selangkah, Lino tiba-tiba berhenti pas liat 
Yana juga bergerak, mundur. Seakan-akan takut Lino 
deketanin dia. 


"M-mba, a-aku.." maju selangkah lagi, dan Yana mundur 
selangkah lagi. Kayak gitu seterus nya sampe isakan kecil 
yang ditahan-tahan lolos gitu aja dari mulut Yana. 


Lino berhenti. 


Dia bikin mba nya sendiri nangis dan gemetar ketakutan 
kayak gitu? 


"Mba, aku minta maaf" 


"No, ga s-semua urusan mba kamu harus tau, manusia perlu 
privasi, kamu tau kan?" kata Yana gemetar, dia angkat 
kepala nya natap Lino datar walau muka nya sembab. 


"kenapa mba?" 
"kenapa? Apanya?" 


"urusan apa yang bikin mba jarang ada dikosan? Keluar 
malem? Pulang telat? Urusan apa?" Lino coba tahan emosi 
nya sekarang, dia cuma khawatir itu aja, kenapa Yana ga 
mau ngerti. 


"balik lagi keawal, manusia butuh privasi, No" Yana juga 
coba buat suara nya setenang mungkin. Dia agak takut, dari 
pulang tadi Lino langsung marah-marah, nanyain dia dari 
mana dan ngapain aja, kenapa nomer nya ga aktif dan 
kenapa dia gaada dirumah Lisa, satpam nya Lisa bilang Lisa 
udah ga pulang berminggu-minggu, orangtua nya juga 
gaada dirumah, rumah itu kosong trus dimana Yana tidur 
semalam? 


"tapi aku khawatir mba kenapa-napa" 


"mba ga kenapa-napa! Kamu gausah khawatir, itu 
berlebihan, No" 


"berlebihan apa nya, mba!? Ga biasanya mba kayak gini, 
Mba orang yang selalu nyaman dirumah, ga seneng main 
diluar, orang yang selalu pulang tepat waktu, ga ceroboh! 
Trus mba berubah tiba-tiba, Dan bilang aku berlebihan 
karena khawatir!?" suaranya naik satu oktaf. 


Yana mutar otak nya, ga tau mau jawab Lino pake 
penjelasan apa lagi. Yang jelas dia cuma butuh privasi dan 
urusan nya ga perlu ada yang tau. Emang saat ini Yana 
berubah keras kepala. Lino greget dibuat nya. 


"Soal itu kamu gausah repot, No. Mba ga ngelakuin sesuatu 
yang salah kalau kamu cemas, juga maaf kalau bikin kamu 
sampe sekhawatir itu" 


"Mba.." 

"kamu bisa keluar No. Mba cape" 

Mau gamau Lino keluar dari kamar nya Yana, ga lupa nutup 
pintu nya. Dia nyenderin punggungnya di balik pintu yang 
baru dia tutup. 


Dia cuma khawatir, Yana harus nya ngerti.. 


xk 


"jeong, sibuk ngga temenan gue gramed yuk!" Sejeong 
yang lagi main hp langsung noleh ke Jungkook yang tiba- 
tiba duduk di sofa, disamping nya. 


Tumben juga ini anak mainnya ke gramed, kesambet apaan? 


"hng.. aku?" buat mastiin doang, siapa tau Jungkook nya 
kena katarak. Tiba-tiba ngajakin Sejeong keluar apa lagi ke 
gramed, ntah apa yang jatos pala anak ini. 


Jungkook ngangguk semangat, dia tau Sejeong agak kaget 
sama ajakannya. Dia juga canggung sih ngajak nya, ya tapi 
Mau gimana.. 


"ngapain ke gramed? Tumben" -Kris 


"pang boker, masih ditanya aja ya beli buku lah!" Jungkook 
ngegas. 


"ngapain harus ngajakin Sejeong?" -V 


"mau nyari buku science-fiction yang bagus buat tugas, gue 
liat Sejeong suka baca yang begituan" alih-alih nyari buku 
juga mau sekalian makan diluar sih, tambah Jungkook dalem 
ati. 


Sejeong agak tertegun, Jungkook tahu genre buku 
kesukaannya seakan-akan tuh cowo seneng perhatiin dia. 


"ngapain ke gramed? Tuh, diperpus banyak! Gausah modus- 
modus lo" Ten yang tau siasat lelaki bercap 'international 
playboy' itu gerak bibir juga. 


"gue boleh ikut ngga bang? Mau beli buku juga" Soobin 
keliatan tertarik, dia udah lahap ludes semua buku yang ada 
di rak perpus. 


"dih, sirik aje! Gue udah cari diperpus tapi gaada" Jungkook 
mendengus, dia nengok ke Soobin abis itu. "lo gausah 
ganggu-ganggu, kalau mau pergi ajak yang lain, gue gamau 
nebengin lo" tuhkan, keliatan banget siasat nya si Juki. 


"sekian banyak nya buku diperpus, masa gaada yang 
science-fiction? Lu nyari pake mata ga sih?" -Bobby 


"deileh, yakali nyari pake idung" Jungkook 


"sape tau lo nyari pake gigi kan, Juk wkwk" -Jimin 


"bantet syalan!" 
"bang, ikut napaaaaa" -Soobin 
"ngga ngga ngga! Ayo, Jeong" 


"eh hng.." Sejeong ngangguk, "ganti baju bentar boleh 
ngga?" 


Jungkook ngeiyain aja, nunggu sampe lima menit-an, 
akhirnya Sejeong turun dengan gays casual kece nya, 
sweater abu-abu yang lengan nya digulung ampe siku, rok 
jeans item diatas lutut, sama tas selempang putih 
Wuahhh.. 


"Cantikk banget dong" itu yang ampe mangap-mangap 
kayak ikan cupang pengen banget Jungkook lelepin ke kali. 


Cepat-cepat dia narik Sejeong biar ga jadi objek pandang 
hewan-hewan buas disini, mereka akhirnya pergi dari kosan. 


"gue curiga si Juki demen sama Sejeong" -Hanbin 
Yang lain ngangguk, "bagus dong, saingan berkurang!" 


"kalau dilihat-lihat si Sejeong emang manis banget njay, 
gula kalah kali ya" -Ten 


"gula gulali ohh manis nya kauu kak Sejeong ~~" Haechan 
nyanyi, langsung dimeriahi tepuk tangan sama anak kosan. 
Jadilah konser kecil-kecil an. 


"Wok'a wok'e!!" 


xk 


"Ehm, ini aja?" Sejeong megang dua buku bergenre science- 
fiction di tangan. Sedangkan Jungkook megang satu buku 
lain genre nya fantasy-romance. 


Jungkook ngangguk, mereka tetep sambil jalan ke stand - 
stand lain, siapa tau nemu buku yang menarik. 


"aku pikir kamu cuma Mau beli buku ini" Sejeong kembali 
buka suara, yang dimaksud 'ini' tuh buku yang lagi dia 
pegang, yang katanya bakal jadi bahan observasi tugas nya 
Jungkook. 


Tapi ternyata dia juga beli buku lain berbeda genre yang 
bikin Sejeong harus mikir lebih dari duabelas kali kalau 
Jungkook mungkin suka baca buku. Yakaliii, modelan 
Jungkook seneng baca, apalagi novel begitu. 


"iya, buat Yana. Dia suka baca novel fantasy-romance kayak 
gini, gue liat banyak buku beginian dikamar nya" 


Ada yang aneh, rasanya aneh. Entah dimana aneh nya, tapi 
Jungkook ngerasa mukanya Sejeong tiba-tiba berubah 
ekspresi pas nama Yana disebutin. 


"Io masih ada yang mau dibeli?" ngurangin kecanggungan 
yang ntah sejak kapan datang, Jungkook balik nanya. 


Sejeong cuma ngegeleng. 


"mau mampir ke Starbucks dulu? Gue aus" itu ajakan, 
serius. Tapi kenapa harus pake tanda tanya dibelakang? 
Bikin Sejeong mikir dulu buat jawab. 


Ga nunggu lama, dan ngga perlu nunggu Sejeong jawab, 
Jungkook pegang tangan nya Sejeong, narik cewe itu ke 
Kasir buat bayarin buku nya. 


Jelas aja Sejeong kaget, tapi sama sekali ngga nolak 
perlakuan Jungkook. 


Pada akhirnya mereka berakhir di pojokan starbukcs sambil 
Minum. 


Ntah Sejeong harus ngakuin ini atau engga, mereka jadi 
mirip pasangan yang lagi kencan, apalagi waktu itu 
Starbucks lagi diramein sama anak sekolahan yang duduk 
berdua kelihatan nya sih itu pacar mereka. 


Jungkook keliatan biasa aja, tapi apa cowo itu tau kalau 
jantung Sejeong rasanya pengen merosot dan mampir ke 
lambung sangking deg-deg an nya. 


xK 


"Kak Yana mau kemana?" Chenle sama Mark mau keluar, ke 
supermarket beli semangka buat Mark. Di depan pas mau 
keluarin mobil, mereka ketemu sama Yana yang juga mau 
ngeluarin mobil didepan gedung (3) 


"gatau" jawab Mark cuek, ngapain juga Chenle nanya ke dia. 
Anak kosan seantero juga gatau Yana suka kemana akhir- 
akhir ini. 

"Dih, sensi bat lu" 

Mark ga jawab, langsung dia jalanin mobil nya, karena mobil 


Yana yang keluar duluan otomatis mobil nya Mark nyusul 
dibelakang. 


"sumpah, gue penasaran banget kak Yana mau kemana" 
kata Chenle pas mereka udah keluar dari area kosan. Mobil 
Yana masih Ada didepan mereka tapi ga deket, masih 
berjarak kira-kira setengah kilometer. 


"hm" 
"Io kebelet banget makan semangka?" 

"Kenapa emang?" 

"gue, hng.. karena gue penasaran, dan gue yakin lo juga--" 


Mark tau maksud nya Chenle, karena itu dia langsung noleh 
dan motong kalimat yang belum kelar keluar dari mulutnya 
Chenle. 


"ngga, gausah banyak tingkah! Lo ga denger gimana Lino 
sama Kak Yan ribut pas Kak Yan baru pulang tadi? Kak Yan 
gamau urusannya ditau sama kita.. itu privasi" 


Chenle denger, dia bahkan ada niatan buat ngikutin Yana 
sama Lino pas mereka berdua pergi ke gedung (3), pengen 
nonton perdebatan kakak beradik katanya. 


Tapi kalimat yang bilang kalau rasa penasaran bisa 
membunuh, rasanya Chenle lagi ngerasain itu sekarang, dia 
udah penasaran banget, ya gimana dong? 


"Lo ga kepo apa urusan yang katanya privasi itu? Terlalu 
aneh kalau Kak Yana yang kayak begitu, tiap hari pergi, 
pulang malem, bener-bener ga betah dikosan" 


Mark juga kepo, semua anak kosan kepo sama urusan Yana. 
Tapi balik lagi keawal, karena itu privasi, jelas ga boleh 
diganggu. Semua orang punya privasi nya sendiri. Kalau 


serasa anak kosan perlu buat tau pasti Yana bakal kasih tau, 
kalau engga berarti itu jelas privasi yang ga boleh ditau. 


"cuma ngikutin doang, cuma tau Kak Yana ketempat yang 
aman apa bukan, kita ga perlu tau apa tujuan nya.. cuma 
mastiin, Mark" bujuk Chenle, di balik ke-kepo-an yang hgg 
tingkat akut ternyata Chenle juga khawatir. 


Iya, semua orang khawatir, yang di khawatirin malah kaga 
ngarti, bujubuset. 


Mark diem, ga jawab, dia mikir, sampai mereka ngeliat mobil 
nya Yana belok di dekat persimpangan, ke kanan yang jelas- 
jelas bertolak belakang sama tujuan mereka yang mau 
kesupermarket- belok kiri. 


"Mark, cepet!" seru Chenle heboh, takut mobilnya Yana 
hilang dari pandangan mata. 


"santai, kalau mau ngkutin mobil orang jangan ketara 
banget, biar ga curiga. Gue yakin Kak Yana udah liat mobil 
kita tadi, dia pasti ngenalin" jawab Mark santai, yang dari 
kalimat nya berarti dia setuju sama rencana Chenle- 
ngikutin Yana. 


"kita bakal tetep belok kiri, gue tau jalan yang langsung 
bisa nembus kesana" 


Chenle ngangguk aja, dia percayain semua nya sama Mark. 


Mereka belok kiri, jadinya kayak muter-muter. Chenle gatau 
jalan nya, jadi dia merhatiin aja gimana tempat-tempat yang 
mereka lewatin, sampe-- 


"ITU- ITU! ITU MOBIL NYA KAK YANA!!" teriak Chenle pas 
mereka liat mobil nya Yana, ada diantara mobil-mobil 
didepan. Chenle apal plat nya, jadi pasti bener. 


Tapi ya gausah tereak-tereak gitu dong. Mereka ada didalam 
mobil kalau Chenle lupa. Suara teriakan nya seakan-akan 
mau ngerusakin rumah siput didalem telinga nya Mark. 


"Bajingan, kuping gue.." desis Mark yang diakhiri sama 
tampolan kehormatan dikepala nya Chenle sebagai tanda 
peresmian gelar 'bajingan' yang Mark kasih buat dia, 
Daebak! 


Mereka masih ngikutin Yana, jalanan yang mereka lewatin 
masih normal-normal aja, ada kemungkinan Yana pergi ke 
kampus karena jalanan kota ini juga mengarah kesana. 


"Kak Yana ngelewatin kampus.." gumam Chenle ngga kaget 
sih, seakan-akan dia cuma pengumuman aja buat ngasih 
tau hal itu ke Mark. 


"Gua tauuuu" Mark sewot, dia juga punya mata loh, Le. 
Gausah dikasih tau juga dia tau, dan logika nya kalau Mark 
ga liat gimana bisa dia ngikutin mobilnya Yana? Chenle 
kaya-kaya tapi kayak minta ditampol pake dolar, hadeh. 


Perjalanan masih terus berlanjut sampai dua makhluk 
ganteng itu sama-sama diam ga berkutik, pas ngeliat mobil 
Yana berhenti gitu aja. Bukan, mereka sama sekali ga kaget 
sama tempat nya, tempat ini ga asing buat mereka dan 
bener-bener normally buat mereka, tapi buat mereka loh ya! 
Bukan buat Yana.. 


"Ngapain Kak Yan kesini??" lirih Mark ngga nyangka, ini 
tempat bukan sekedar tempat, ini bukan tempat umum. 


Chenle yang sama ngga nyangka nya malah asik menganga 
sampe akhirnya ngomong, "Mark? Ini kan... Base camp nya 
dapet tujuhhh" 


Mark ngangguk, trus tiba-tiba ngenengok ke Chenle karna 
sadar akan sesuatu. "gotsepen, anjing!" 


"iya gue tau emang mereka kayak anjing" 
"gue bilang gotsepen koma anjing, anjing nya to you!" 


"Oh.. sama aja, Bahasa indonesia nya kan dapet tujuh juga" 


kk 


"bang, kasih gue tips-tips biar tumbuh tinggi dong!" Jadi 
acara ngumpul-ngumpul kali ini dibarengi sama bbg-an, di 
taman nya gedung (1). 21.00, malam. 


Ini ide nya yang terhormat raden Suho diningrat, yang ga 
bisa diganggu gugat. Sebelum berubah jadi daki nya dajal 
mending iyain aja, ditampol pake duit ga bakal jadi orang 
lagi soalnya. 


Nah, Jimin yang buka bahan obrolan ditengah-tengah 
mereka yang duduk santai disofa- yang dibawa keluar sama 
Jungkook, V dan Taehyung, atas perintah yang agung Suho 
diningrat- nungguin BBO nya mateng siap disantap. 


Jelas pekerjaan juga dibagi sama Suho, siapa yang masak- 
masak, yang bakar-bakar, sampe yang nyiapin bumbu 
segale macem. Yang ga dapet bagian bisa sujud sukur 
berbahagia karena duduk doang tinggal makan. 


Mungkin pertanyaan ini ditujukan buat tiga makhluk 
tampan yang duduk berderet disofa panjang, tiang listrik 
nya KKG- Chanyeol, Kris and Tao. 


Yahh, ga mungkin buat yang disamping nya Chanyeol kan? 
Si Ten yang jelas-jelas badan nya sama-sama mini kayak 
badan Jimin, atau disamping nya Tao? Suga yang sama Jimin 
cuma beda se-senti. Atau sama Soobin? Ahhh, kalau ini 
mungkin Iyaaaa! Anak nya tinggi soalnya, aneh kan abang 
lebih mini dari ade, Wkwk. 


"tips-tips-tips, udah sukurin aje badan mungil lo, pake tips- 
tips sampe jampi-jampi juga kaga bakal berubah" sarkas 
Suga, dia terhina juga soalnya karena sama Jimin ga neda 
jauh. Biarin lahh, biar anak tau diri dikit, kan kasian ntar dah 
bantet, ngga tinggi (kalo bilang nya pendek terlalu sarkas), 
trus ngga tau diri lagi, wahh kan capee duduk mulu, wkwkw- 
garing! 


"Yu." -Ten no comment 2k20. Kalau Udah bahas ukuran tubuh 
dia suka beper soalnya, nanti kalo tiba-tiba nangis kejer 
karena sadar badan minimalis gimana? Kan susah 
ngediemin nya. 


He, gampang sih kalo kata Lucas mah, sumpel mulut nya 
pake kaos kaki lejen punya nya juga diem, yakin dah! 


"Noemu kasian, tapi gue noemu pengen ngakak" Lucas 
dengan bahasa panboy- nya gini-gini dia tuh fans abis nya 
Kak Taeyon- kenal ngga? Entuh yang anak SNSD, cuma lagi 
solo sekarang. 


"yahh, gue pan ga minta tips nya dari elu, bang. Pendek- 
pendek juga gue ngga tolol ampe minta tips buat tinggi 
sama orang yang cuma beda se-senti sama gue" Jimin 
ngebela diri, dibumbui sedikit sakit hati tapi pas ingat yang 
ngomong tuh Suga, ya maklumin aja, mulut Suga tuh ngga 
beda jauh sama chili. 


"Io ngatain gue pendek?" nanya nya sante sih, cuma ntah 
kenapa bulu-bulu nya Jimin pada tegang- yang atas maupun 


bawah- 


(bulu tangan ma bulu kaki! Jan mikir yang macem-macem, 
gue sepak lo!- Author mode Maung) 


"bukan gue, elo!" -Jimin 


Yaudah lah, niat Jimin baik, cuma cari ilmu menambah 
pengetahuan sekaligus tinggi badan, kenapa harus debat 
segala?? 


"gampang, Jim!" Chanyeol yang paling semangat. Jimin juga 
ikutan semangat jadinya. Uhh dia ngga sabar bisa ngambil 
buku dirak tinggi di perpus, jadinya ga perlu pake bangku 
lagi. 

"o ambil tali tambang.." aneh sih, masa iya pake tali 
tambang, begimane cerita nye? Tapi Jimin tetep nyimak aja, 
Jimin semangat pengen tinggi 2k20 cayooo! 

"lo ikat bikin simpul jadinya kayak bentuk lingkaran.." 

"Yang kayak dipake orang buat bunuh diri tuh?" -Jimin 


Chanyeol ngangguk, "Trus lo sangkutin pala lo disitu, lo 
ayun-ayun deh pake tuh tali dileher lo, pasti ntar leher lo 
memanjang, badang lo juga ikutan memanjang, lo tinggi.." 


"mokad juga Iyaa! Bujubuset, serem bener!!" Jimin esmosi. 
Yang lain ngakak aja dengernya. 


"Bang.." Nah, yang lain pada ngakak nih curut satu mulut 
nya malah gatel pengen ngomong dari tadi. 


Semua beralih nengok ke Chenle, Mark termasuk. Dia udah 
baca situasi, pasrah aja udah. 


"T-tadi, kita gue sama Mark ng-ngikutin Kak Yana.." cicit nya 
pelan tapi masih bisa didenger sama anak kosan lain. 


Sebagian kaget, sebagian udah nyiapin kuping, biasa.. kalau 
udah gini, pasti ujung-unjung nya ghibah, jelas dengan 
penuh semangat mereka ngangguk seakan-akan pengen tau 
kelanjutannya. 


"kalian ngapain ngikutin Yana? Udah dibilang ngga perlu 
sampe segitu nya!" -Suho 


"kita kan khawatir bang" -Mark 


"Gaada yang perlu dikhawatirin, dia selalu pulang dengan 
keadaan baik-baik aja" -Suho 


"but it's now ada bang.." Mark mulai masang muka serius 
nya, Mark yang bukan Mark banget lah pokok nya. 


"kita ngikutin Kak Yan, dan kalian tau Kak Yan perginya 
kemana?" 


"ya gatau, kan yang ngikutin Yana kalian" -Kris 
Iya juga sih, tapi ya kalau gitu gausah dijawab kali.. 


"Kak Yan pergi ke base camp nya anak got7! But we don't 
know ngapain karena kita ga masuk kedalam" 


Menganga, cuma itu. 


"NGAPAIN KAK YANA KE MARKAS MUSUH!!!?" teriakan Jeno 
udah langsung bisa memprediksi situasi, kalau hal ini bakal 
makin runyem kedepannya. Markas.. musuh? Yana sama aja, 
cari..mati. 


xX 


PRANGGG! 
"ARGHHHHK!!!" 


ngga butuh waktu lama, setelah dengar suara yang cukup 
kuat, bisa lah membangunkan beruang kutub yang lagi 
hibernasi di kutub utara, atau mengangetkan Sooman yang 
lagi asik berendam air hangat di Aussie. Gg Becanda. 


Suara gedebuk benda yang jatuh ditambah teriakan nyaring 
dari arah dapur bikin semua anak kosan yang lagi ngumpul 
di ruang tamu terkaget-kaget, dengan sepenuh napsu juga 
kepo mereka lari-larian ke arah dapur, dan kayak biasanya 
ga bisa ga pake ribut dulu. 


"Lo injak sendal gue NYET!" 
"AWW !" 


"Babi lo anjing monyet, baju gue robek gue robekin mulut 
lo" 


Udahlahhh segala nama isi dikebun binatang diabsen 
semua tanpa terkecuali. 


"Kenapa Kenapa!?" 


Semuanya berhenti- diem , nyoba buat mencerna apa yang 
baru mereka lihat, pemandangan kurang mengenakkan juga 
agak menyeramkan. 


"Hiks hiks.. sakit.." 


Terpaku ke muka Sejeong yang sembab, merah, dan.. 
kesakitan. Didepannya nya Sejeong ada Yana, berdiri 
dengan muka pucat pasi keliatan tegang, tangan kirinya 


megang pisau buat erat, setitik keringat keluar dari 
pelipisnya. 


"S-sakit, Yan.. Kenapa??" parau Sejeong masih dengan 
ekspresi mengenaskan nahan-nahan sakit. Tangan nya 
berdarah, banyak, tepat didaerah nadi. Tergores kira-kira 
tujuh sentimeter. 


"SEJEONG! YAAMPUN LO KENAPA??" Irene yang baru 
nyampe langsung teriak pas liat Sejeong yang tangan kanan 
nya berlumur darah. Nyamperin Sejeong dengan tergesa- 
gesa, Irene megang tangan Sejeong yang luka dengan 
sepenuh rasa. 


"jeong, lo kenapa!? Kok--" mata Irene beralih ke Yana, ke 
tangan cewe itu yang lagi megang pisau, pisau nya sedikit 
bernoda darah. 


"LO NGAPAIN SEJEONG!?" 


Yana gelagapan, Dia cukup syok ntah kenapa. Kepala nya 
mendadak pening, otak nya beku, lidah nya keluh. 


Gatau mau jawab apa, Yana beralih nengok ke anak kosan 
yang juga ngeliat dia. Tatapan mereka susah dimengerti.. 


"A-aku--" 


"S-salah aku apa, Yan? Kenapa kamu lukain aku?" Sejeong 
meraung sambil masih megangin tangan nya yang serasa 
mati rasa, sakit nya luar biasa. 


"G-gue ngapain? G-gue--" 


"kamu marah sama aku? Aku kan cuma nanya, Yan. Aku 
cuma khawatir sama kamu yang jarang ada dikosan dan 
kelihatan cape banget, sama kayak yang lain aku cuma 


khawatir, trus kenapa kamu malah marah dan lukain aku 
pake pisau yang kamu pegang? Hiks hiks.. sakit" 


Alis nya terangkat sebelah, Yana bingung, setelah dia malah 
ngedapetin tatapan mengintimidasi dari orang-orang, Yana 
gelagapan. Dia tiba-tiba.. takut. 


"Aku-aku engga! G-gamungkin kan--" 
"apanya yang ga mungkin? Mungkin aja kali, kan lo iri sama 
Sejeong yang akhir-akhir ngambil posisi lo dikosan, kemaren 


lo bilang sama gue kalo lo benci sama Sejeong" Jihyo angkat 
suara. 


upm 
"k-kapan?!" 
"lah, lo lupa, Yan? Emang yah, lo tuh muna banget" 


"Gue ngga pernah bilang kalo--" mata Yana beralih ke anak- 
anak kosan yang cuma diem, nyimak aja. 


"Kalian?" lirih Yana pas ngeliat tatapan tajam dari hampir 
mereka semua. 


Yang bikin Yana benci adalah tatapan tajam itu dikasih 
sama.. adiknya sendiri. Mendadak dia membeku, kalau 
kayak gini.. dia bisa apa? 


Tapi tadi Sejeong itu-- 


"kita kecewa sama lo, Yan" suara Jungkook, dia langsung 
bergerak buat nyamperin Sejeong. Rangkul cewe itu dan 
tenangin dia. 


"Kak Yana.." Jisung melirih, dia pengen ngga percaya sama 
apa yang dia liat dan dia denger, tapi Yana sama sekali ga 


ngebantah lagi saat itu, dia diam, seakan-akan mengiyakan. 
Jisung.. kecewa. 


Anak kosan yang lain juga. 


### 


Sekaliii seminggu! Dan Itupun sesuaii mood aja 
wkwk, gapapa sesuka akuuuuu:) 


SALAM SAYANG AND STAY SAFE 


37 Friends 


IA/n : Pertama-tama aku mau mon maap yang 
segede-gede nya, karena lama ga updete dan bikin 
kalian nunggu, cause aku lagi sibuk sama ujian 
online semester genap, jadi fokus belajar dan 
mentengin hp cuma buat ujian aja, sorry guys :( 1 


Mon maap juga kalau ada typo.. 


And... Happy reading! 


"Eis." 


Entah udah berapa kali Yana melas sambil nyebut nama 
sahabat nya yang satu ini, mata nya merah sembab, 
sedangkan Lisa- yang dipanggilin dari tadi tapi ga nyahut- 
nyahut- tetap dalam posisi serupa, ga banyak pergerakan, 
muka nya datar, seakan-akan beberapa jam Yana manggilin 
dia cuma suara musik pengantar tidur aja. 


Untuk orang yang no brisik no life kayak Lisa, diam bukan 
hal yang wajar apalagi kalau dipanggilin beberapa kali tetep 
ga nyahut, untuk orang yang punya kadar petakilan akut 
kayak Lisa, muka datar ga berekspresi bukan kayak Lisa 
yang sebenarnya. 


Yana berhenti nyebut nama sahabat nya, dia lebih milih 
duduk di samping Lisa setelah ngehembusin nafas panjang 
dulu. Mereka ada dibalkon, di lantai tiga, duduk diatas sofa 
menghadap luar. Udah hampir tengah malam, dan Lisa dari 
beberapa jam yang lalu tetap ga bosan mandangin awan 
hitam yang dihiasi bintang-bintang sambil memangku 
kepala nya. Angin makin kerasa banget dikulit cewe itu tapi 
ngga bikin banyak pergerakan sedangkan Yana udah usap- 
usap telapak tangan nya dengan cepat dan ditempelin ke 
lengan Lisa yang ngga ditutupin kain. 


Yana pakai sweater abu tebal, angin malam ga bisa dia 
rasain sepenuh nya, sedangkan Lisa dia cuma pake kaos 
tipis lengan pendek sama celana training panjang. Yana 
takut sahabat nya itu kedinginan, jadinya gerakan usap- 
usap telapak tangan tetap dia lakuin biar Lisa bisa ngerasa 
hangat, walau jelas.. itu percuma. Angin malam ga akan 
kalah apalagi udah tengah malam kayak gini, tirai aja udah 
bergerak halus karena angin nya. 


Ada inisiatif buat bergerak dan ngambil selimut, Yana berdiri 
berguman pelan bilang ke Lisa kalau dia mau minta selimut 
dulu, dan seperti yang udah Yana duga Lisa ga bakal 
ngerespon, tapi yaudah lah. 


Hampir mutar knop pintu, Yana terlonjak kaget pas pintu 
udah kebuka duluan dari luar, agak termundur kebelakang 
Yana hampir mengumpat pas tau siapa yang buka pintu nya. 


"kaget gue.." 
"wkwk mau kemana?" 
"ambil selimut, dimana ya?" 


"oh selimut.. hm, minta sama yang lain deh, dibawah" 


Yana ngangguk aja, mereka bergerak berlawan arah, Yana 
keluar sedangkan cowo itu masuk kedalam. Tapi sebelum 
masuk sepenuh nya, Yana mutar balik badan nya, dia 
megang pundak cowo itu. 


"Bam.." 
"hm?" 


Yana agak ragu, tapi dia nyoba buat berani ngomong, "gue.. 
nginep disini ya?" katanya lebih ke memohon. 


Bambam, cowo tinggi bersurai blonde itu terkekeh renyah, 
"aneh lo. Ya kalo mau nginep ya nginep aja, ngapa harus 
minta ijin coba?" 


"ye, harus minta ijin sama yang punya rumah lah, ege!" 


"santai, Yan. Lo temen nya Lisa berarti lo temen gue juga, ini 
rumah kita berarti ini rumah lo juga" 


"apaan, mana bisa gitu" 


"cih, nih cewe" gumam Bambam agak merutuk, gimana 
engga Yana ini termasuk manusia paling ga enakan banget, 
dia udah hampir setiap hari mampir kesini, udah tau seluk 
beluk tempat ini, sering dengar kalimat 'anggap aja rumah 
sendiri' tapi kalau mau kekamar mandi aja pake permisi 
segala, susah dibilangin. 


"btw kenapa? Tumben" 
"gapapa, mau bareng Lisa aja" 


"cih!" decih Bambam agak sarkas, Yana melotot tajam, 
kenapa juga tiba-tiba Bambam sarkastik gitu, emang dia 
ngomong apa? 


"kenapa lo!?" 


Bambam merotasikan bola mata, "kita dah nganggap lo 
teman, Yan. Harus nya lo juga sama dong" 


Yana mengernyit bingung, "apasih, gue-" 


"kalau ada masalah tuh bilang aja, kita siap dengerin lo 
curhat, bahkan bantuin lo kalau lo susah, itu guna nya 
temen. Buka sehari-dua hari aja kita kenal. Udah hampir dua 
bulanan, ketemu tiap hari udah kayak keluarga, lo ada apa- 
apa kita juga harus tau" 


Yana tertegun, dia bungkam. Entah kenapa rasanya kalimat 
Bambam itu bikin Yana ngerasa de ja vu, nada nya.. 


"sama kayak lo buat Lisa, kita juga mau ada buat lo" lanjut 
Bambam lagi, mata nya natap iris coklat Yana menyendu, 
tatapannya teduh bikin Yana ngerasa ada yang menjalar 
hangat di dada nya. 


"g-gue gapapa kok" 


"Yan.. Huft, yaudah lah gue ga bakal maksa kok, tapi kalau 
lo mau cerita bilang aja, gue ada kapan pun lo mau" 
Bambam senyum hangat, ga lupa megang pundak Yana 
seakan mau menguatkan cewe itu. 


Tiba-tiba, Yana... kangen adik nya. 


xk 


"Lis, temen lo kayak nya ada masalah" 


"iya gue tau" 
"dia curhat?" 


"engga, tapi pas nyampe dia langsung meluk gue, sambil 
nangis sesenggukan, gue.. gatau kenapa" 


"lo.. ehem, tidur gih dah malam banget" 
"Yana nginep katanya" 
"iya, dia tadi bilang ke gue" 


"Bam.." Lisa bergerak perlahan, memutar posisi duduk jadi 
menghadap Bambam. Mata bulat Lisa beradu dengan mata 
tajam Bambam, mendesah kecil Lisa bergumam lirih, "jagain 
Yana buat gue, plis" 


"tanpa lo minta juga gue bakal ngelakuin itu" 


"gue.. gue gatau harus apa, tapi kayak nya masalah nya 
berat, gue ga bisa bantu" 


"hm, gue ngerti" 
"Bam.." 

"hn?" 

"makasih" 


Bambam refleks menyentil kening Lisa, membuat cewe 
blasteran indo-thai itu agak meringis berlebihan. "udah 
kayak sama siapa aja lo, bisanya ga pernah bilang makasih, 
apalagi minta maaf" 


"ye, bangsta, gue bilang makasih dihujat ga bilang juga 
dihujat mau lo apa sih" 


"mau gue lo berhenti kayak gini, Yana lagi ada masalah 
ngeliat lo kayak gini juga dia makin puyeng, tau diri dong 
temen lo lagi susah malah makin nyusahin" 


"asu!" 


Lisa nyubit kecil perut Bambam bikin cowo itu berteriak 
mohon ampun, setelah itu Lisa balik lagi keposisi sebelum 
nya. "pergi lo" 


Bambam ngga berkutik langsung memilih pergi tapi 
sebelum nya ngusap kepala Lisa lembut, "jan lupa tidur lo, 
ajak Yana tidur juga nanti" 


Lisa ga menjawab, tapi diam-diam menghela nafas. Tiba-tiba 
teringat sama kejadian beberapa jam yang lalu pas Yana 
datang ke balkon dan langsung meluk Lisa erat, rasanya 
hangat Lisa suka, tapi setelah kedengaran suara isak tangis, 
Lisa langsung ngerasa berat. 


"gue.. hiks.. Lisa gue kangen lo" 


"Lisa... sampe kapan lo kayak gini hiks, gue pengen hiks 
kayak dulu lagi hiks hiks" 


Lisa tau itu bukan untuk nya, udah hampir dua bulan Yana 
datang nyamperin Lisa tapi Yana ga pernah lagi nangis 
sekejer ini kecuali pas tau Lisa masuk rumah sakit karena 


sakit tipus sebulan lalu. Tiba-tiba Yana datang meluk dia 
seolah ngadu ke Lisa, numpahin emosi yang dia tahan lewat 
isakan nya. Tapi nama Lisa yang dia sebut, Lisa tau itu buat 
ngecohin Lisa dan gatau soal masalah nya. Yana cuma 
pengen numpahin emosi nya tanpa ngerepotin Lisa, Yana 
cape tapi gatau mau kemana. Padahal Yana masih punya 
mama papa yang sayang dia, sedangkan Lisa.. 


"EH!" tersentak kaget hampr aja Lisa teriak karena tiba-tiba 
ngerasin ada sesuatu yang nutupin badannya. Itu selimut, 
yang dibawa Yana. 


"Io bengong aja" 

Lisa narik selimut yang dia pake biar nutupin sampe leher, 
Yana duduk disamping Lisa juga pake selimut yang dia 
bawa. 


"Lis.. Lo, ga mau pulang?" 


Lisa nengok ke Yana dari raut wajah nya Yana tau Lisa ga 
suka kalau udah mulai bahas yang kayak begini, tapi 
gimana. Yana gasuka Lisa kayak mayat hidup kayak gini. 


"pulang kemana? Ini rumah gue, gue mau kemana lagi?" 


Yana menghela nafas, "Lis. Gue tau berat, tapi coba lo 
dengerin penjelasan mereka dulu" 


"Yan, gue.. cape. Tidur yuk!" 


Yana menghela nafas lagi, agak ga terima Lisa malah 
mengalihkan perbincangan, tapi ia ingat sekarang memang 
udah tengah malam lewat, udah waktunya tidur. Jadi Yana 
ngangguk menginyakan, mereka bergerak berbarengan, 
pergi dari balkon menuju kamar Lisa. 


mereka ada di rumah- bukan, bukan rumah sih, ini 
basecamp, tapi udah kayak rumah gitu. Soalnya ada kamar, 
dapur, ahh emang rumah lah. Rumah anak got7 lebih tepat 
nya, tapi terserah deh mau anggap nya basecamp apa 
rumah, sama aja. 


Kenapa mereka ada disini? Karena Lisa merupakan sepupu 
Bambam, salah satu anggota got7- squad atau geng, mirip 
sama squad-squad anak kosan, tapi mereka semua bukan 
asli Bandung, dari kota-kota lain. Kayak ngerantau gitu, dan 
bikin sguad ini. Anak-anak dari kalangan menengah ke atas, 
beranggotakan tujuh orang (tau lah syapa aja) tapi mereka 
ga kuliah lagi walau seumuran sama Lisa & Yana, mereka 
lebih milih main doang, karena uang saku kan ada dari ortu, 
dan salah satu rival nya anak kosan (salah satu, berarti ada 
yang lain lagi) -- sama-sama berdarah indo-thai, sepupu dari 
mama nya Lisa. Udah hampir tiga bulan Lisa tinggal disini, 
semejak orangtua Lisa... cerai. 


Cewe itu frustasi, gimana engga? Yang dia tau orang tua nya 
liburan ke luar negeri, Lisa nyebut nya 'bulan madu lagi. 
Tapi nyatanya itu cuma alibi, bukan juga sih, mereka emang 
beneran liburan keliar negeri tapi ngga bareng, mereka 
pergi bareng pasangan mereka masing-masing. Ninggalin 
Lisa yang gatau apa-apa trus balik-balik udah ada surat 
cerai dimeja ruang keluarga. 


Berhari-hari mogok makan, Lisa dilarikan kerumah sakit 
karena pingsan dikamar, mamah nya nangis kejer nelfon 
Yana karena pas sadar Lisa teriak-teriak gamau liat mama 
nya. Sedangkan papa nya malah ga urus dan sibuk sama 
keluarga baru nya, mama nya bilang papa nya udah nikas 
sirih duluan padahal mama papa Lisa belum bercerai. 


Perempuan itu janda, punya dua anak laki-laki masih balita 
dan satu lagi baru masuk smp, sedangkan mama nya 
pacaran sama cowo lajang, seumuran sama mama nya. Lisa 
berasa ga dianggap, cewe itu merasa dihianati, gimana bisa 
mereka ninggalin Lisa sendiri dan asik sama urusan mereka 
masing-masing. 


Yana jadinya harus bolak-balik rumah sakit waktu itu, pergi 
kuliah pulang nya mampir kerumah sakit, pulang ke kosan 
bentar dan malam nya kerumah sakit lagi karena Lisa ga 
mau ditemenin sama siapapun kecuali Yana. 


Tiga hari dirawat dirumkit Lisa akhirnya boleh pulang 
kerumah, tapi cewe itu gamau pulang kerumah nya. Yana 
sampe bingung harus gimana, berniat bawa Lisa ke kosan 
tapi cewe itu nolak dan bilang kalau dia punya sepupu yang 
bisa bantu dia, dan disini mereka berakhir. Yana juga tetap 
harus mampir ke rumah ini karena Lisa masih suka mogok 
makan, cewe itu ga pernah ke kampus lagi, dia beneran 
Kayak mayat hidup sebulan terakhir. 


Lisa bahkan hampir lompat dari balkon kalau aja Yana ga 
ngancam bilang kalau Lisa bunuh diri Yana juga bakal 
nyusul, itu cuma ancaman pastinya, Yana ga bakal berani 
buat bunuh diri btw, dia masih sayang nyawa. Tapi untung 
lah Lisa nurut dan ga coba buat nyakitin dirinya lagi. 


Yana cape, lain sama tugas kuliah dia juga harus ada buat 
Lisa, ada pas cewe itu butuh sandaran, ada pas cewe itu 


meraung sakit, ada pas cewe itu ngerasa ga pantes hidup. 
Yana gatau rasanya gimana, tapi dia tau pasti itu sakit 
banget sampe bikin Lisa sedepresi itu. 


Yana juga bingung, yang dia tau keluarga Lisa itu harmonis, 
Yana ga pernah dengar ada perdebatan atau pertengakaran, 
setiap mampir Yana liat mama papa Lisa selalu akur, juga 
kelihatan saling mencintai, ga nyangka ternyata.. 


Lisa juga gatau apa-apa, dia cuma tau kalau orangtua nya 
cerai, dan udah punya pasangan masing-masing, dia gatau 
apa-apa soal pertengkaran, karena emang Lisa ga pernah 
liat orangtua cekcok kecuali soal hal kecil kayak waktu buat 
keluarga, karena emang orangtua Lisa itu workaholic. 


Lisa liat keluarga nya sebagai keluarga bahagia tanpa cela, 
mereka ga pernah punya masalah besar yang bikin 
kelabakan, Lisa kadang ngerasa bangga ngeliat mama papa 
nya yang selalu akur bahkan kelihatan romantis walau 
kadang-kadang bikin dia mendengus jijik. Tapi dia sayang 
keluarga nya lebih dari apapun, dan setelah dengar soal 
perceraian gimana Lisa ngga segila ini? Apalagi cewe itu 
udah dewasa, hampir masuk tahap pantas punya keluarga 
sendiri. 


Kejadian ini bikin Lisa berkali-kali merutuki keluarga 
harmonis nya, harmonis dari mana!? Mama papa nya terlalu 
pintar berakting, sampai anak nya sendiri gatau apa-apa. 
Berlagak jadi keluarga paling berbahagia, nyatanya!? 


"que gabakal mau nikah, Yan.. Hiks keluarga brengsek, 
harusnya gausah pura-pura bahagia!! Mereka pikir gue apa 
hiks, mereka ga nganggap gue!!" 


### 


Jadi udah tau kan, kenapa Yana ga punya waktu buat 
anak kosan :) 


Next? comment! 


SALAM SAYANG AND STAY SAFE! 


38 Got7 


*keluarga baru nya Yana katanya.. 


[A/n : Di part ini anak kosan sedikit diasingkan dulu, 
kita fokus sama Yana dan keluarga barunya. Anak 
kosan tetap ada, tapi dikurangin scane nya, mian] 


Mon maap kalau ada typo, and.. 


Happy reading! 


"makasih yah, Bi" kata Yana setelah udah turun dari motor 
nya Jaebum, mereka berhenti di parkiran kampus nya Yana. 
Cewe itu baikin rambutnya yang agak berantakan karena 
abis pake helm sedangkan Jaebum yang udah matiin mesin 
motornya senyum ngangguk stay diatas motor nya. 


Hari ini Yana tetap kuliah, iya harus karena ada presentase. 
Kebetulan Jaebum mau pulang ke Jakarta ketemu emak nya 
jadilah sekalian nganterin Yana. Cowo itu yang sebenarnya 
bersikeras minta Yana biar ditebengin ke kampus, maklum 
cowo itu kangen boncengin cewe pake motor 
kesayangannya. 


"kira-kira pulang jam berapa?" tanya Jaebum sambil 
menyibakkan poni nya yang berjuntai turun nutupin mata. 
Surai hijau kehitaman punya Jaebum emang panjang, bikin 
cowo itu kelihatan macho abis. Liat aja banyak mata yang 
udah terkunci sama pergerakan cowo itu. Gerak dikit ciwi- 
ciwi kampus yang kebetulan ada di area parkir langsung 
ileran, banjir wkwk. 


“jodoh aing cakep pisan 


Yana aja sempet takjub sedikit, ganteng nya Jaebum bikin 
flower-flower mekar disekitarnya. Tapi cepat Yana atur 
ekspresi sekalem mungkin, biasa aja Yan.. Selama ini sama 
anak kosan juga biasa aja, padahal ganteng nya mereka 
juga bikin kobam mimisan. 


"gatau sih, kenapa?" 
"biar dijemput" sahut Jaebum enteng, nyibakin poni nya 


kebelakang lagi. Mamas, seneng bener bikin perawan 
komat-kamit dalam hati:) 


"bukannya elo pulang ke Jakarta ya?" iya, Yana sama anak 
gotsepen mah ngomong nya pake gue-elu, cuma ke anak 
kosan doang aku-kamu. Kelihatan banget pencitraan nya'- 


"bentar doang liat mami, abis itu balik sini lagi" Jaebum 
anak mami, dari semuanya yang inget pulang buat 
nyamperin ortu tuh emang Jaebum doang, sama Mark sih 
kadang tapi anak nya ngaret gitu jadinya Jaebum lebih 
seneng sendiri. 


Yana senyum tipis, dia yang anak cewe aja suka lupa pulang 
nyamperin ortu, padahal deket. Bicara soal ortu, Yana 
kangen mama papa kan jadinya. 


Sooman sama Seulbi udah lupa kewarganegaraan kali ya? 
Nyaman bener tinggal dinegri orang' - 


Gegara topik ini, Yana jadi ingat buat telfon mama papa nya 
nanti. Seenggaknya nanyakin kabar, biar mereka ga lupa 
kalau masih punya anak, ntar bikin lagi kan berabe Yana 
gamau ya punya dede bayi diumur yang udah segini, apa 
kata dunia nanti. 


"kangen mami ya?" 
Jaebum ketawa ganteng, adem banget.. 


“anggap aja rambut nya ijoo! 


"sekali seminggu wajib pulang, Na. Gabisa kangen lama- 
lama sama mami" katanya, beuhhh mami nya Jaebi! Mami 
nya Jaebiii! Anakmu ini lohhhh, minta di kiss bangetttt:)) 


Yana ikut ketawa, "anak mami" 


"emang" 


"Gaada tempat lain buat pacaran emang nya? Harus banget 
diparkiran? Ga elit banget!" 


Yana langsung noleh ke sumber suara, begitu juga Jaebum. 
Yang bikin Yana mendelik bukan kalimat nya, melainkan 
orang yang ngomong. Sedikit menekuk jidat cewe itu 
membola ngeliat Jungkook, Minhyun, sama Taehyung keluar 
dari mobil yang sama. Itu mobilnya Minhyun, yang lain pasti 
nebeng. 


Gelagapan, Yana jadi mirip cewe yang keciduk selingkuh 
sama pacar nya. Dia buka mulut tapi ga ngomong apa-apa, 
kalimat nya tertahan di ujung lidah rasanya susah di 
omongkan. 


Sedangkan Jaebum yang tadinya mengangkat alis bingung 
jadi terkekeh singkat, Jaebum langsung ngeh pastinya. 
Lagian dia kenal Jungkook sama Taehyung, Minhyun? 
Jaebum juga kenal sih, maka dari itu.. 


"Hyun.. pakabar bro!" sapa Jaebum santai, ngangkat tangan 
ala cowo-cowo kalau sapaan, dibalas anggukan sama 
Minhyun. Jungkook V di samping Minhyun mengernyit 
ngelirik Minhyun seolah nanya 'lo kenal orang ini?' tapi 
Minhyun ga open, dia malah beralih ke Yana yang kelihatan 
kikuk. Cewe itu ga berani ngeliat mereka, lebih banyak 
nunduk kalau engga nengok ke Jaebum. 


Jaebum yang paham situasi langsung angkat bicara, "lo ga 
masuk?" tanya nya ke Yana. Yana ngangguk kaku, senyum 
kikuk. "bye, Bi" pamit nya. 


Tapi sebelum Yana melangkah pergi kalimat Jungkook udah 
nyegat duluan, "pacaran beneran toh? Manggil nya udah bi- 
bi-an" celutuk cowo itu sewot yang dibalas delikan Yana 
sama Jaebum barengan. 


Yana udah mau buka mulut tapi Jaebum ngomong duluan, 
"ntar kabarin, Na. Biar gue jemput" kata nya seakan jadi 
peringatan buat nyuruh Yana cepet-cepet pergi. Yana 
ngangguk aja, menghela nafas pelan akhirnya milih 
ninggalin parkiran. 


"Hyun, gimana kabar geng lo?" alih-alih ngobrol cowo itu 
beralih ke Minhyun. "baik" jawab cowo itu singkat. 


"Io emang pacaran sama Yana?" Jungkook buka suara, 
kedengarannya bukan kayak pertanyaan tapi kayak alarm 
ngajakin baku hantam. Nadanya sewot bener, Jaebum 
hampir ngumpat dibuatnya. 


"emang kenapa?" 


"cih!" decih Jungkook sarkas bikin Jaebum melotot kaget, ini 
cowo bener-bener minta dikebiri kayaknya. 


“juki ngajakin baku hantam check! 


Yuk, ayo" ajak Minhyun akhirnya, dia tau manusia ini ga 
bakal berhenti sewot, harus segera dikandangin, kalo 
berlanjut jadi baku hantam beneran kan ga lucu. 


"Alay banget manggil nya bi-bi-bi cih" Jungkook ngga 
mengindahkan ajakan Minhyun, dia lanjut sewot. 


Jaebum udah hampir turun dari motornya kalau aja dia 
engga ingat ini kawasan kampus, berkelahi disini bener- 
bener ga elit banget. Yang ada jadi nambah masalah, yang 
perlu Jungkook tau 'bi' itu panggilan Yana buat nickname 
nya Jaebum 'Jaebi' dia salah paham. Tapi terserah lah, 
Jaebum ga niat juga ngejelasin nya. 


"Hyun, gue pergi ya titip salam sama teman segeng lu" kata 
Jaebum langsung nyalain mesin motor nya dan melaju 
begitu aja setelah dibalas anggukan sama Minhyun. 


"main pergi aja" 

"emang lo mau ngapain?" 

"ya gue sikat lah, pake nanya" 

"ngapain? Atas dasar apa?" 

"Ya karn--" Jungkook ga jadi ngelanjutin kalimat nya, dia 
nipisin bibir nya bungkam. Minhyun malah mendengus, 
"ayo!" ajak nya lagi. 


Keduanya nurut, tapi V yang ngga ngomong sejak tadi buka 
suara, "btw lo kenal si Jebe? Dari mana?" 


"kenal aja, pernah balapan bareng" jawab Minhyun ga 
minat. 


"trus, geng yang tadi dia bilang.. geng apa?" V nanya lagi, 
kepo nya kumat dehh ini kayaknya. 


"geng gue.. lo kan tau gue punya temen-temen main 
dikampus, maksudnya itu kali" jawab Minhyun seadanya. V 
ngangkat sebelah alis nya tapi abis itu ngangguk. 


"Yana tinggal bareng mereka? Harus kasih tau yang lain 
nihh" monolog Jungkook. V ngangguk setuju sedangkan 
Minhyun merotasikan bola mata. "terserah" 


kk 


Goyang Mamah Muda- (7) 


Jaebi 
| duarrrr! 


Jackson 
| wuahh! 


Jinyoung 
|ho 


Mark 
Jack, alay sumpah 


Youngjae 
| Jack, alay sumpah(2) 


Bam 
Jack, alay sumpah(3) 


Jaebi 
| @jackson mwehe 
|yg lain mana? 


Mark 
| hadir! 


Yugyeom 


| lgsg pd intiny 
| paan 


Bam 

| pause dulu! 

| gw ke toilet bntr 
|tunggu 

|jgn mulai klw gada gw 


Jackson 
| aghu menunggu 
| gercep bamkuadrat 


Mark 
| hedeh 
(lama 


| paan bi 
|? 


Jinyoung 
| kalian... 
|...aneh 


Yugyeom 
|cot @Jackson @Bam 
| paan bi 


Jaebi 
|lama lu bams 


| gc! 


Youngjae 

| kenawhy @Jinyoung 

| bam lu bokerjan lupa siram 
|jan kea kmrn - 


Jackson 

| bysah tydac kejadian itu jgn diingatkan 
|? 

|aghu jyjyck! 


Yugyeom 
| mta gw skit bc ketikan lo @Jackson 


Jaebi 

| wokwok nostalgia bams 
| kmr toilet kesumbat 

| wokwokwok 

| bau bgt 

| wokwokwok 


Jinyoung 


Mark 
|lu ngakak apa ngorok bi 
? 


| wokwokwok 


Youngjae 
|gw sider dah 


Yugyeom 
| (2) 


Jinyoung 
| (3) 


Jaebi 

| ASU 

| BAMS LO KEMANA!? 

| GUE MAU KASIH INFO PENTING! 


Jackson 

|Bamkuadrat a6 bgt anda 

| ngeden sampe kedengaran aghu loh 
| kurang kenceng itu 

| weka 


Youngjae 
| astagfirullah jekson 


Mark 
| bct u @Jackson 


Jackson 

| bct u 

| bct 127 

| bct dream 


Bam 

| UDAH WOI AYO LANJUT 
| MO BILANG APA BI? 

| DAH LEGA GUE 


Yugyeom 

| gue saranin 

| mnding bubar 

|drpda gw siram air panas lu pd 


Jaebi 
Ijan bubar dulu elah bntr 


Bam 

| GUE BARU DTG DAH MO BUBAR AJE 
| GECE BI 

| APAAN INFO PENTING NYA 


Jakson 

| gyeomii galak: 
|aghu ga syuka:( 
|mommy:( 


Youngjae 
|bam lu dah siram kn? 


Mark 
| (2) 


Jaebi 
| (3) 


Bam 

| UDAHH 

| GECE! 

| PAAN BI 

| LAMA AMAT 


Jackson 
| Bamskii ngegas mulu: ( 
|aghu ndak syuka:( 


Jinyoung 

| guys 

| kalian.. 
|..aneh (part. 2) 


Yugyeom 
|gw hitung smpe 3 


|1 
|2.. 


Jaebi 

| bsk kita reuni 

|rncana bkal dilaksanakan secptnya 
| bosgeng sebelh dan konfirm 

|siap lupada 


Mark 

| wah 

| scptnya? 
|gw kaget loh 


Jackson 
| kita sama Markeuu 
| sehati deh unch :“ 


Bam mengubah nama grup menjadi TIM SUKSES 
TUMPAH DARAH 


jaebi mengubah nama grup menjadi Bacot lo Bams! 


Jackson mengubah nama grup menjadi SEMUANYA 
SAYANG AGHU UNCH:* 


Jaebi 

| mampus 
| limited 
|anj! 


Bam 
|gbisa dgnti Ig nm gc nya 
Ijekson lo menjijikkan 


Jinyoung keluar dari dalam grup 
Yugyeom keluar dari dalam grup 


Jaebi menambahkan Jinyoung dan Yugyeom kedalam 
grup 


Jaebi 
| gw blm selesai njir 
| main cabut aja 


Jackson 

|kaumnya pangeran Jackson 
|hayuk kumpul lagi 

|jibi belum kelar 

|hayuk hayuk sini 

lunch unch 


Jaebi 
| gw 

| jijik 
| bye 
|! 


Jaebi keluar dari dalam grup 


Bam 
| LAHHH 
| BEGIMANE NEHH 


Jinyoung 
| kalian.. 
|..aneh 

| (part 3) 


Yugyeom 


|. 

Mark 

Ijin lo nape dah 
Youngjae 


Jackson 

Ijaebi dimana dikau? 

| mengapa meninggalkan aghuu 
|dan semua saudara2 mu!? 


Ka 


Yugyeom mengeluarkan Jackson dari dalam grup 
Yugyeom mengeluarkan Bam dari dalam grup 


Yugyeom mengeluarkan Youngjae dari dalam grup 


Yugyeom mengeluarkan Mark dari dalam grup 
Yugyeom mengeluarkan Jinyoung dari dalam grup 


Yugyeom keluar dari dalam grup 


"kenapa aghu dikeluarin!?" 
"Son, lo ngomong sekali lagi gue tempeleng beneran loh" 
"gaes, kalian.. aneh" 


"Jinyoung.." 


"KITA DEKET-DEKETAN BEGINI NGAPA HARUS NGOBROL DI 
GRUPCHAT BEGE!!" 


### 


HAHA aku ga punya ide gaes:( semuanya asal tulis:( 
aku buntu: HUHU gatau harus apa hanya 
mengusahakan agar apdet double:( mian:( 


SALAM SAYANG AND STAY SAFE 


39 Weird 


(Sedang, dalam tahap gatau mau nulis apa tapi 
berusaha biar ngga bikin kalian nunggu) 


Maapkeun typo nya and, 


..happy reading! 


BARU! YANG LAMA DAH ILANG 


bam menambahkan Yugyeom, Jackson, Jaebi, Mark, 
Jinyoung, dan Youngjae 


Bam 

|wlkom di gc baru guys 
| simt menikmati! 

laku syg kin:x 


Jackson 
| Aghu jg syg Bamkuadrat! 


lunch: 


Jaebi 
| ho 


Bam 
|jgn smbwong klin! 
|ayo muncul! 


Jackson 

|jibi aghu syg kmu jg 
|jgn cmburu syg 

| unch:* 


Jinyoung 


Bam 
liyong muncul 


Jaebi 
| @Jackson 


Mark 
|alam baka menanti son 
|waras bentr tolong 


Jackson 
| @Mark 


Jinyoung 


Bam 
liyong.. 

| aku.. 

| „terharu 


Youngjae 
lajakin gw mkn mending 
|laper 


Jaebi 


Mark 
Ijae sini gw masakin telor 


Youngjae 

Ijan telor dong 

| telor mulu 

|bisulan gw yg ada - 


Jaebi 

|gw pengen kalian pantauin Yana 
| woi 

| srius dulu bntar 

ljgain Yana 


Bam 

|tanpa kmu minta 

laku jgain dia kok 

12 

Mark 

|gtau diri bgst @Youngjae 


Jinyoung 
|knp Yana? 


Yugyeom 
|knp Yana? (2) 


Jackson 
| gyeomi dtg jg:) 
|slmt dtg sygnya jackson:“ 


Jaebi 

|gw pantau ank kosan nya Yana pd mulai ngegas 

|td pas jmput Yana kuliah gw liat si jongkok ngikutin kita 
| bagsta dia - 


Yugyeom 
| @jackson 


Itrus? @Jaebi 


Jinyoung 

Ho diikutin? 

| sampe beskem? 
| biar apa? 


Bam 

| gw curiga Yana diusir dikosannya 
| bgst emg mrka 

| gw serang jg lama2 


Jackson 
|aghu abis liat twitter nya ma bebi hani 


|dia nyolong waipi kita trnyta 


Jaebi 

| bam lu bego apa gmn? 

| Yana yg punya kosan masa diusir - 
| gublok 


Mark 

|jekson 

| pokus plis 

| gw celupin selokan lu Ima 


Youngjae 


Bam 
| oiya 
|forget gw 


Jaebi 
| fokus! 


Bam 
| fokus! (2) 


Jackson 
| trulalalaa 


Jinyoung 
lid gmn? 


Yugyeom 
| Yana g crita 
| kita gtau apa 


Jaebi 
| kita pancing biar curhat? 


Bam 

| Kmren dah gw pncing 
| susah 

|ank nya ga enakan 


Jackson 

|ngiming soal selokan 

|tmn aghu ada yg kecebur selokan 
| kasian:( 


Jinyoung 


Bam 
litu yg baju kuning elo jek? 
luh dekil 


Jaebi 

| gw curiga nya Yana kabur dr kosan 
|tpi g yakin 

|gw minta saran 

| kita hrs apa? 


Mark 
|tpi dia g keliatan knp npa tuh 


Bam 
|dia knp npa 
| kmrn gw liat mtanya bngkak 


| klin g perhatiin 
|? 


Jackson 


|tlong waipi kita passwordny diganti 
|ank kosan smping pd make jg 

|jibi Yana gausah dipikirin 

| kmu pikirin aku ja 


|:) 


Jinyoung 
| @Jakcson 


Yugyeom 
Irencana kita gmn? 
lidi? 


Youngjae 


Jackson 
Ijae aghu Ig minum esteh 
| mau tida? 


Jaebi 

| fokus woi 

| para guguk 
| gw serius 


Bam mengubah nama grup menjadi TIM SIAP TEMP UR 
BUAT YANA 


Jaebi 
Ijae lu laper? 
| mo gw pesanin mekdi? 


Youngjae 

Ijekson cot 

| MAU DONG!! 

| EMG CUMA JIBI DOANG YG MENGERTI DAKU 


Jinyoung 

| Yana difitnah dikosan nya 
|dia kabur dr kosan 

| tpi ga dicariin 


| ktanya si lino ade nya Yana marahin dia 
| Yana kecewa trus kesini 


Yugyeom 

|g dicariin tpi ngintilin 
|bego 

|ah emg bego 

| dsar 

| wah 


| ge.. 
|...pengen emosi 


Bam 
| TAU DARI MANA YONG?! 


Jackson 
| Gyeomi emosi aja 
laku suka kmu begini 


lunch 
la 


Jaebi 
| wah! 


Jinyoung 

|mnding panggil gue lengkap 
Jinyoung 

[jgn Jin 

[jgn Yong 

JINYOUNG! 


Bam 
|lemg knp? 


Jinyoung 
Ijin lu kata gw jin tomang!!? 


|Igian itu panggilannya jin batues 
| klw lu pnggil gue Yong 

|ntr slah kapra 

| ntr dikira Taeyong ensiti 

| ato teyong teyongan 


Yugyeom 
| gw punya rncana 


Jaebi 
| naon? 


Mark 
|tosah sok sunda 
| lo org jawa 


Jinyoung 

|jgn kasih Yana balik kosannya 
| biar dia sm kita 

|smpe ank kosan nya pd nyesel 
| klo dah nyesel 

| kita serang atu 

liyakan @Yugyeom 


Yugyeom 

| THATS RIGH! 

| gw emosi jiwa raga 

| ayo kita bikin mrka mati prlahan 
| HAHAHAHAHAHA 


Jackson 
| kalian ghibahin Yana aja 


Jackson menambahkan LeeYana kedalam grup 


Jakson 
| hayo gw aduin Yana 
|Na kamu dighibahin 


Bam 
|anj 


Jaebi 
| asu 


Mark 
|ha ha 


Yugyeom 
| kyknya si jekson pen cpt mokad 


Jinyoung 


LeeYana 

|gc apa ni? 
luname gc nya?? 
| apasih? 


Bam mengeluarkan jakson dari dalam grup 


Jaebi 
|na mnding aut aja 
| ini kusus cowo 


Mark 


|yap 
| bay na 


LeeYana 
|uname gc nya kok gtu? 


| aku ya? 


Jaebi 
|maap na 


Jaebi mengeluarkan LeeYana dari dalam grup 


Jaebi 

| huff 

Jae lu turun 

|ikat si jekson 

| bntr Ig gw nyusul 


Youngjae 
|lupahnya mekdi kan 
| ksip 


Jinyoung 
| otw 


Mark 
| (2) 


Bam 


| (3) 


Yugyeom 
| (4) 


Jaebi 

Ijan lupa bensin nya 
| kita bakar tuh ank 

| WOKWOKWOKWOK 


read 5 


xk 


"lu tau guguk ngga?" 
"tau, elu kan?" 


"asu 


"guguk dan asu bercengkrama gaes" 

"Jin, bukannya guguk itu asu asu itu guguk ya?" 
"iya kali, gatau juga" 

"hm, kamu kayak guguk, Njin" 


"makasih, kamu juga" 


"Yong, temenin beli pentol depan komplek dong" 
"nape harus gue?" 


"Io ngga mau?" 


"ya mau" 
"anj yaudah ayo" 


"ayo 


"nitip Tuy" 
"gw juga" 
"hm, mendadak pengen pentol" 


"abis nonton kekey pasti, hm selera makan lu meningkat 
kan?" 


"yain cepat kelar manusia goblo" 


"pentol-pentol kekey" 

"di goreng dadakan" 

"itu tahu bulat njing" 

"gue mau nya pentol lo mau apa!?" 

"sama aja kan, tahu bulat, kekey juga bulat tuh" 


"WAKAWAKAWAKA" 


"BANG!!!" semuanya kaget, langsung natap Jungkook sengit 
seakan tuh anak abis ngelakuin kesalahan. Emang sih, 
kesalahan nya adalah ganggu anak kosan sekaligus ngejutin 
anak kosan, nah Juki salah kan. 


Meringis sedikit Jungkook dengan gatau malu nya langsung 
duduk dengan heboh di atas sofa, disamping Yuta yang lagi 
sibuk ngitung duit buat beli pentol kekey. Ahh kekey jual 
pentol di depan komplek baru dibuka semalam katanya, 
hebat kekey jadi juragan pentol wkwk, gg. 


"gue tau dimana Yana sekarang" ga pake aba-aba Jungkook 
langsung to the point, anak kosan pada membola excited, 
pandangan sengit berubah jadi pandangan kepo. 


Gimana engga, dari semalam mereka nyari tahu dimana 
Yana tidur, dah makan apa belum, lagi apa, sama siapa, 
bobo nya nyenyak ngga. 


Sekarang gue tanya,,, DIMANA OTAK KALIAN SATU-SATU 
HA!? 


ok skip, gue belakangan aja marah-marah nya, fokus ke 
cerita aja dulu, huftt hufft huu haa huu haa.. 


"Dimana dimana?" 


"beskem nya gotseven, tadi pagi Yana ngampus diantar 
sama salah satu member nya" jelas Jungkook menggebu- 
gebu, muka nya udah dipasang semeyakinkan mungkin, 
berasa jadi intel yang dikasih tugas buat mata-mata in dan 
ternyata sukses besar, seperti itulah kira-kira. 


"member lu kata boyben apa" -Jimin 


"tadi pagi?" Suga mengernyit, abis itu agak tersentak dia 
mau ngangkat sebelah alis, "jadi beneran dia" kata cowo itu, 
pelan kayak ngomong ke diri sendiri, cuma telinga nya anak 
kosan kan setajam silet jadinya tetep kedengaran. 


"kenapa, Gus?" cuma Suho doang yang berani manggil 
Suga tu Agus, dibalik gitu. Suga ga suka, katanya 'gue 


kayak mamang jual cilor didepan esde rajawali gobs!' 
soalnya mamang-mamang nya dipanggil, Mang Agus. Ya 
emang nama mamang nya Agus sih, trus Agus tuh terlalu 
kamseupay buat Suga yang swag high class katanya, 
KATANYA YA. 


Tapi karena Suho yang ngomong yaudah diemin aja, 
ngumpat nya didalam hati aja. Crazy rich kalau diladenin 
bisa bikin kita bener-bener crazy ntar. 


"ga, tadi pagi gue keluar bentar, di tengah jalan liat Jebum 
anak gotseven bonceng cewe mirip Yana, ternyata emang 
iya" jelas cowo itu, Suga lagi good mood jadinya nyahut nya 
bae bae, coba kalu bad mood, pasti pedes nya ngalahin 
seblak level 30' - 


"Jebum? Ah yang gondrong itu?" -Jin 


"ya bang!" jawab Jungkook semangat patlima, konspirasi 
biar anak kosan ngajakin anak gotseven gelud ini, Juki kan 
emang suka cari-cari kesempatan. 


"Jadi bener Yana sekarang mainnya sama mereka?" Jaehyun 
nanya serius, raut wajah nya ga bisa ditebak. Udah lah, 
gausah ditebak, dipandangin aja serbuk berlian yang satu 
ini, cukup lah buat bikin mimpi indah dimalam hari:) 


Soalnya Jaehyun tuh, senyum nya.. ngajak berumah tangga 
iye ngga? Iyain aja. 


"iye, dah gitu Yana sama si Jebum itu kayaknya pacaran!!" 
suara nya naik satu oktaf, emang Juki dijadiin kompor ajang 
gelut sepertinya cocok sekali. Ayo, Juk sini, kamu bener- 
bener golden maknae ya, multitalent banget:) 


"setdah, ngegas amat" Changbin ikut nyelutuk, manusia ter- 
nge-gas ini emang suka sewot kalau ada yang ngegas selain 


dirinya, takut kalah saing kayak nya. 
"biar ngga lu doang" 
"cih, kompor" 


"gue ga nyangka sama Yana" Kai masang muka tersakiti 
yang di-dramatisir, Kai lagi suka-suka nya nonton drakor 
akhir-akhir ini, sering nangis, tapi nangis nya bukan karena 
drakor melainkan karna kangen Yana:( ututu kasian, sama 
aghu aja Bang spasi Kai:) “plak! 


"dari mana Yana kenal mereka?" Xiumin juga ga kalah kaget, 
nyoba nahan tangan nya yang gatel pengen nimpuk muka 
ngeselinnya Kai dia majuin badan nya agak condong 
kedepan biar nimbrung. 


"gatau bang" -Jungkook 


Berbeda dari yang lain nampak semangat ghibahin Yana, 
Minhyun agak termenung, dia diam-diam ngerogoh saku 
celana nya buat ngambil hp dan ngirim pesan ke salah satu 
kontak. 


Dan, Kafe semsat skrg, ada yg mau gw omongin.. 


"gw pergi dulu" pamit nya dibalas anggukan ga peduli dari 
anak kos. Emang gitu, sampe sekarang rasanya Minhyun tuh 
ga seneng berada di antara anak kos begitu juga sebalik 
nya, anak kos yang cuek aja karna masih ingat kalau cowo 
itu mantan nya Yana. Beda sama Eunwoo yang udah 
keliatan kompak sama anak kosan ealau beberapa, tapi dia 
emang social butterfly banget, uwu Eunu khuu:) 


"Gas bang!! Gue ngga terima, gimana juga Yana mau sama 
si gondrong itu, ganteng juga engga!" Jungkook masih 
dengan menggebu-gebu, bahkan dah nepokin dada nya, 
emosi nya campur aduk. 


"Io yakin mereka pacaran?" -Chen 


"yakinlah! Manggil nya bi-ba-bi-ba-bi an gitu ahh jijik lah 
pokok nya! Pake antar jemput segala, kampret!!" 


"jangan ngegas dong, Juk. Ngegas hanya diperuntukkan 
buat gue, titik" -Changbin 


"cot" 


"mereka saling manggil babi-babi-an?" Lay ngerutin kening, 
wah jaman sekarang anak-anak bikin gemay yah, manggil 
nya agak antimeinstream gitu, ngga ayang-ayang bebi-bebi 
an lagi. 


"itu pacaran apa baku hantam? Serius lo Yana manggil si 
Jebum babi?" ulang cowo itu. 


"bebi kali, bego lu juk" -Baekhyun 


"serah lah, wong gue denger nya manggil 'bi' kok, ntah bebi 
babi yah gue kaga peduli" 


"kaga peduli tapi dimasukin kedalam hati" Dio nyelutuk, 
nah savege kan. 


"Elah! GAS DONG WOI, RELA KALIAN YANA DIREBUT SAMA 
GOTSEPEN!? MEREKA ITU RIVAL KITA LOH YA, RIVAL!!" buka 
satu oktaf lagi inmah dah puluhan oktaf Jungkook naikin 
suara nya. 


Plok! 


"ntuh bibir bisa berenti ngegas ngga!? Pada puyeng ini lo 
bikin nambah puyeng" Tao nepok bibir nya Jungkook pake 
sepenuh napsu. 


"gue setuju, kita perlu ngegas" Hyunjin pro sama Jungkook 
dibalas anggukan sama beberapa lagi. 


"ngegas mulu, kalian bisa cari cara lain!? Gue gasuka ciri 
khas gue jadi pasaran kayak gini" as always omelan 
Changbin yang segenap rasa ga suka kalau ngegas nya 
diambil, sekali-kali nge-elpiji kek, atau nge-kompor gitu, 
ngegas kan dah punya Chan ngegas Bin. 


"REBUT KAK YANA!" Jeongin angkat tangan tinggi-tinggi 
dengan semangat. Udah kayak suporter bola, tau ngga itu 
yang suka teriak 'GOL' dengan segenap rasa. 


"Kalian masih ada pikiran begitu?" kalimat yang mirip 
pertanyaan singkat karena ada tanda tanya dibelakang nya, 
bikin semuanya alihkan fokus ke Lino. Oiya, sempat lupa 
sama keberadaan cowo itu. Sejak tadi cuma diem 
mentengin hp anak kosan ga sadar aja kalau dari tadi dia 
juga ikut nyimak. 


"maksud lo, No?" 


"kalian kecewe sama dia, dia pergi kalian ga nahan, dia 
nangis kalian ga peduli, kalian bilang kalian ga suka sama 
Yana lagi semenjak kejadian itu.." anak kosan ter-to-hock 
gitu aja, Lino natap anak kosan satu-satu udah kayak guru 
bk mau razia rambut disekolah. 


Meneguk ludah seakan tau Lino belum selesai sama kalimat 
nya, anak kosan ga jawab mereka nunggu Lino lanjutin lagi. 


"bukan cuma kalian, gue juga. Gue kecewa sama dia, dia 
nangis gue ngga peduli, dia pergi juga ego gue nyuruh buat 
ga nahan dia.." tatapan Lino berubah, dari yang tadinya 
datar-datar aja jadi sendu. Ngeliat anak kosan yang ikut 
menyendu. 


"abis kalian rebut lagi, mau kalian apain? Kalian bikin 
nangis lagi? Atau.. 


kalian husir lagi?" 


„ıı bungkam. Anak kosan, gatau mau jawab apa... 


### 


[A/n : mba Yana yang sabar ya... 
Masih banyak konflik kedepannya:)1 


SALAM SAYANG AND STAY SAF E 


40 Married 
Maaf kan typo, 
And happy reading!! 


Tau ngga sih rasanya di terbangin tinggi-tinggi trus 
dijatohin, nah diterbangin lagi, dijatohin lagi? Gue jadinya 
jatoh bangun jatoh bangun, kan capek: 


Tau gini gue di Aussie aja tinggalnya sampe bokap nentuin 
tanggal nikah, nah gue nikah punya anak trus cerita ini 
tamat deh:) 


Udah selesai masalah Tiffanie, hati gue dikoyak-koyak 
dengan kalimat cuma pengganti, dan setelah itu kelar gue 
paksain deh buat jahit hati yang udah sempet memblenyes 
ini. Sekarang malah dirobek lagi pake kalimat kita kecewa 
sama kamu, nah gue harus apa?? Jahit lagi? Benang gue 
dah habiss bor:( 


Dikira gampang apa ya? Sakitnya kayak mak-mak bunting 
hamil dua kali nah dua-duanya caesar, dah dirobek-dijahit, 
dirobek lagi:( sakittt lah... 


"NGGA HARUS PAKE KEKERASAN, MBA! KALAU SEJEONG 
MATI MBA MAU TANGGUNG JAWAB!!?" 


suara nya Lino kayak suara bencana tau ngga, kayak radio 
rusak-rusak yang diulangin terus menerus sampe rasanya 
kepala gue mau pecah. Tanggung jawab katanya? Emang 
gue ngapain? Tuh anak yang gila napa gue yang tanggung 
jawab coba?? 


Flashback on; 
"Eh lagi ngapain, Yan?" 


Lagi boker - pake nanya lagi nih bocah, heran deh. Dah 
diliat gue ambil minum dari kulkas napa pake ditanya lagi 
sih? 


Nah tuhkan, PMS mode on deh gue. Ahh kenapa harus 
senyebelin ini sih kalau lagi datang bulan:( seneng banget 
gue marah-marah, untung dalem hati doang.. 


"ambil minun doang, Je" iya dikosan ini cuma gue doang 
manggil Sejeong itu 'jeje' biar agak beda gitu. Soalnya kalao 
'Jeong' kepanjangan, ntar typo jadi 'keong' lagi, soalnya kan 
k sama j deketan. 


"oh" 


Mungkin gegara ngeliat gue ambil minum dari kulkas dia 
jadi kayak tertarik gitu, Sejeong juga ngelakuin hal yang 
sama. Dia ambil satu kaleng cola beda kayak yang gue 
ambil, gue ambil nya air mineral yang belum terlalu dingin 
soalnya baru dimasukin kulkas dan langsung dibuka. 


Gue juga langsung buka deh, kita minum bareng-bareng. 
"kata Jungkook, lo suka baca buku romance fiction gitu ya?" 


Agak mengernyit gue menjeda aktivitas minum gue sama 
kayak Sejeong juga. Dia ngeliat gue, seolah pengen ngajak 
ngobrol yah gue ladenin aja. Yah walaupun gue lagi dalam 


mood yang ngga baik, tapi orang ngajak bincang masa gue 
ngga respon kan ga sopan. 


"Am, udah agak beralih ke comedy-romance sih" jawab gue, 
hm tiba-tiba keinget sama novel romance fiction yang 
dikasih Jungkook ke gue. Katanya emang belinya bareng 
Sejeong, ah baru inget. 


"oh" dia ngangguk-ngangguk. Gue negak minuman yang 
ngga terlalu dingin ini lagi- kalau yang dingin banget bahaya 
kan lagi haid- Sejeong pun sama. 


"btw itu.. hm, gimana kuliah lo?" tanya nya lagi, gue jawab 
sesuai apa yang gue rasain aja kan tuh. Kalau kuliah gue 
penat banget, banyak tugas numpuk, presentase lah apa 
lah, apalagi praktek. Gue agak stres tapi masih sanggup dan 
Sejeong pun cerita soal keseharian kuliah nya yang juga full 
banget. Wajar sih, gue anak industri aja padet apalagi dia 
yang anak kedokteran:) 


Emang Sejeong itu kata lainnya sempurna ya, udah cantik 
pinter lagi, trus baik, lembut, ahh bikin iri aja. Pasti banyak 
yang ngincer nih anak. 


"pantes yah, lo jarang ada dikosan" 


"iya haha" jawab gue seadanya, hm ga mungkin lah gue 
cerita soal penat gue bujukin Lisa, support dia, nemenin dia 
diwaktu kuliah gue renggang. Kadang gue sampe harus 
tipsen ke temen kampus kalau Lisa minta ditemenin. 


"anak-anak suka ngeluh, Yan" kalimat pertama yang keluar 
dari mulut Sejeong bikin kening gue berlipat, "kenapa lo 
jarang banget kumpul dikosan" 


Ahh kirain.. "oya? Haha gue juga suka mikir anak kosan 
pada khawatir gue jarang ada dikosan" 


"iya, mereka khawatir" jawab Sejeong sambil senyum manis 
kegue yang gue bales pake senyum serupa manis. Etapi, 
senyum manis itu langsung berubah jadi senyum sendu. 


"tau diri dong, Yan" eh eh apa ini? Kok.. 


"Io dikhawatirin satu kosan tapi ga bilang apa-apa, mereka 
khawatir lo jawab gapapa, mereka nanya lo bilang ada 
urusan, selalu kayak gitu sampe mereka gatau mau 
ngapain" 


Speechleas! Gue.. gatau mau ngomong apa lagi. 


"maaf kasar, tapi lo kurang sadar diri tau ngga" Sejeong 
ngeletakin kaleng cola nya ke atas meja dapur, dia jalan 
agak ngejauh dari gue. 


"Je? Ma-maksud lo--" 


"Yan, lo ngapain sih ha?" Sejeong ngangkat sebelah alis nya, 
ngeliat gue pake pandangan.. merendahkan. Gue makin 
mengernyit. 


"ha?" 


"o ngapain makanya anak kosan sesuka itu sama lo? 
Sampe lo nafas aja diperhatiin, lo ngapain aja?" suara 
Sejeong tetap lembut ngomong begitu, nada nya tenang 
tapi.. kalimat nya sarkas banget, gue aja.. sakit hati denger 
nya. 


Emang gue ngapain? Gue juga gatau ngapain aja selama ini 
sampe anak kosan kayak gitu ke gue. Gue aja gatau alasan 
mereka memperlakukan gue spesial itu karena apa, gue aja 
gatau. 


Tiba-tiba aja pikiran gue langsung berputar ke kejadian 
beberapa bulan lalu pas Tiffanie teriak sama gue, dia bilang 
ini semua ga adil dan kenapa gue ngerebut anak kosan dari 
dia. Tiba-tiba gue keinget sama kejadian pas cewe itu 
ngejambak rambut gue sampe rasanya mau copot, waktu 
itu sakit banget, bukan cuma hati gue juga sakit fisik waktu 
itu sampe masuk rumah sakit. 


Kejadian yang bikin gue sedikit trauma, rasanya takut kalau- 
kalau gue disakitin lagi, gue gabakal kuat kalau itu terjadi 
lagi. Dan sekarang.. 


"gue mau nanya, Yan. Motivasi lo bikin anak kosan suka, 
tergila-gila, kepincut sama Io tu apa?" masih dengan nada 
yang Sejeong banget a.k.a lembut dan tenang. 


Gue mendelik ga suka ngeliat Sejeong yang makin 
ngerubah cara pandang nya terhadap gue, dikata gue mau 
nyalonin ketua osis apa pake motivasi segala. 


Perasaan gue campur aduk antara: kesel, marah, sedih, dan 
bingung. Mungkin gegara gue lagi datang bulan, gue makin 
emosional aja. 


"Je, lo mau apa?" gue tanya baik-baik. Berusaha ga panas 
apalagi sampe marah-marah, nanti jadi berabe. 


"gue? Mau nya lo tuh tau diri" 

Ini gue lagi berdiri, mata Io picek apa gimana gue tanya!!? 
Huft.. sabar, Yan~ 

"Je, gue ga ngerti maksud lo, tap--" 


"Io ga harus ngerti, cukup dengerin gue baik-baik" katanya 
motong ucapan gue, tangan nya terulur buka pintu kulkas. 


Ngeluarin piring buah dari dalam itu trus diletakin dimeja 
tepat didepan dia. 


"berhenti caper ke anak kosan, berhenti bikin gue kesel pas 
ngeliat anak kosan yang selalu khawatirin lo" 


Ini anak.. 


"Je, lo sirik?” tanya gue, nada gue berubah. Gue ngga 
tenang lagi, yaiyalah begimane bisa tenang ini gue dikatain 
lohhhh. Wahh banyak banget ternyata Tiffanie-Tiffane dalam 
bentuk lain di muka bumi ini. Sampe si cantik-manis-lembut 
Sejeong juga ikutan jadi uler. 


Gue ga nyangka banget, kirain dia paling beda, kirain dia ga 
bakal kecantol sama sifat nya Jihyo karena deketan sama 
tuh anak. Ternyata.. 


"Yan, lo bikin gue kesel, tadi kan gue udah bilang--" 


"gue ngga peduli lo bilang apa! Lo sirik kan? Haha oke, Je 
gue ngerti sekarang" gue senyum sarkastik, mata gue balas 
natap Sejeong tajam. "gue ngerti kenapa lo sama Jihyo itu 
bisa sahabatan, ternyata kalian satu server" 


Gue ngeliat Sejeong yang udah ngerasin rahang nya. Tapi 
langsung berubah lunak dalam beberapa detik. Gue aja 
ampe melongo, wahh Je lu cocok jadi aktris. Suer deh. 


"Jo kali yang sirik" lah! Ini-- emang iya sih, gue sempet iri 
tadi, soalnya kan lu punya hampir semuanya. Tapi itu tadi, 
sekarang udah ga lagi, blekk! 


"haha oke-oke, lo mau apa? Perhatian anak kosan? Mau 
dikhawatirin juga?" ayooo! PMS gue kali ini sangat 
membantu yuhuuu:) 


Sejeong mengumpat, gue ketawa receh, "sori aja, Je. 
Perhatian anak kosan kayaknya ngga bakal beralih deh, 
apalagi buat cewe kayak Io, lo ga bakal bisa gantiin posisi 
gue" ngomong-ngomong soal posisi, gue agak ter-to-hock 
pas ingat kejadian Tiffanie waktu itu. Ahh ingat terus 
Jadinya: 


"oya 2 


Gue yang jadinya nahan emosi pas Sejeong ngeluarin 
ekspresi remeh, senyum nya miring, dia terkekeh pelan. 


Dia beralih ke piring buah yang tadi dia letakin ke atas 
meja, gue mendelik. Tapi pas tau apa yang jadi fokus anak 
itu gue melotot kaget, apalagi pas cewe itu udah megang 
pisau buah itu. 


Gila! 
Jangan bikang dia mau bunuh gue!? 


yawlah nih orang, bukan cuma anak kosan lu juga bakal 
dapat perhatian dari insert-introgasi sama kaporli Bandung 
bege. Plis, dah gue bilang kan tadi, kalau gue takut 
disakitin, nah malah kejadian langsung. Yatuhan, gue belum 
nikah:( 


"o mau ngapain!??" panik gue tiba-tiba, Sejeong cuma 
senyum tipis, ngangkat tangan nya yang lagi megang pisau. 


"gue mau ambil perhatian anak kosan, kayak yang Io bilang 
mereka ga mungkin mau perhatiin atau khawatirin gue, ayo 
kita liat lo bener apa salah" kata nya tajam. 


M-maksudnya ini apaan, YALORD GUE BELOM SIAP MATI!! 


Lari ga nih!?? Gue lari aja ya!?? 


Atau tereak aja!? Anak kosan lagi pada di ruang tamu 
kan!?? 


Sratt! 
"AGHHHK!!" teriak gue sama Sejeong barengan, itu.. 
Ini anak gila apa gimana yaampun!! 


"Ije lo??" gue ngeliat Sejeong gemetar, Sejeong ngga kalah 
gemetar. Yang bener aja!? Masa dia ngelukain tangan nya 
sendiri sihh? 


GILA LO JE!!! 


"Kita liat aja, Yan" lirih cewe itu sambil meringis kesakitan. 
Dia meraih gelas kosong yang juga ada diatas meja habis 
itu dia campakin ke lantai. 


PRANG!!! 


Gue masih deg-deg an belum mencerna situasi sampe 
akhirnya dapur rame karena anak kosan pada datang. 


flashback off. 


xX 


"Na, ikut ngga?" gue agak kesentak kaget pas Jinyoung 
nyolek lengan kanan gue. Gue lagi ngerjain tugas didepan 
laptop di ruang tengah, pas banget anak-anak (gotseven) 
lagi pada ngumpul juga. 


"ha? Kemana?" gue fokus tugas dari tadi ya ngga denger 
tadi mereka ngomong apaan. Sekarang udah jam tujuh 
malam, Lisa baru aja masuk kamar gegara ngantuk duluan. 
Huft, sampe sekarang Lisa masih seneng ngurung diri walau 


ngga separah dulu. Anak itu juga gamau diajakin kuliah, 
makan aja seneng nya dikamar sendirian. 


"tanjung pinggir" jawab Bambam semangat. Ah, gue tau 
tempat itu. Itu adalah arena balapan, deket pasar malam 
juga. Lisa seneng banget main kesana, jadinya gue pernah 
diajakin, apalagi pas Lisa frustasi gegara perceraian ortu 
nya, gue nyusulin dia yang katanya lagi kumpul temu di 
tanjung pinggir sambil minum-minum. 


Baru dua kali sih kesana, pertama pas nyusulin Lisa, kedua 
pas diajakin Lisa. 


"Lisa, lo mau sampe kapan ngurung diri? Keluar dong, kulit 
lo butuh cahaya matahari" omel gue ke Lisa yang ga pernah 
mau keluar rumah. 


"ngga" 


"Lisa, lo ga bisa terus kayak gini. Ayo keluar, kita pergi 
kemana pun lo mau" 


"tanjung pinggir, lo mau?" 


Mikir sebentar, akhirnya gue ngangguk setuju. Seengga nya 
dia mau ngabisin waktu diluar, itung-itung lepas beban juga. 


Dan waktu kesana yang kedua kalianya gue ketemu Suga 
sama Jungwoo, Suga ngeliat gue sekilas, tapi Jungwoo 
engga. Sejak itu, gue ngga kesana lagi karena tau itu 
tempat mainnya anak kosan. Lagian disana juga ga ngapa- 
ngapain, paling cuma nonton balapan, serbu jajanan pinggir 
jalan, atau ngobrol-ngobrol bareng mereka ini. 


"ngga, ngapain coba?" tugas gue juga masih banyak, 
numpuk ampe bikin ubun-ubun gue sesak. Yah, walau bukan 
deadline sih. 


"ya main, ngga bosen dirumah mulu? Refreshing lah sekali- 
kali" jawab Jackson, ini perbedaan anak kosan sama anak 
got7. Anak kosan ngga bakal ngasih gue keluar dari kosan 
malam-malam, apalagi tujuan nya itu tempat ngga bener 
kayak tanjung pinggir. Mereka protektif, lumayan ngekang, 
juga selalu nganggap gue barang yang harus dijaga 
sepenuh hati jiwa dan raga. Kalau anak got7, mereka 
ngebebasin gue, nganggap gue keluarga yang sebenarnya 
(kenapa gue bilang yang sebenarnya? Karena mereka ngga 
main hati kayak anak kosan, mereka ngga suka gue kayak 
anak kosan, mereka sayang gue sebagai temen dan 
keluarga, karena keluarga ga bakal saling suka kan) mereka 
biarin gue main asal ngga macem-macem, bahkan selalu 
ngusulin tempat yang harus gue jalanin, salah satunya ya 
tanjung pinggir ini. 


Selama gue kenal mereka, gue tau mereka tulus walau 
bobrok nya serupa kayak anak kosan. Tapi, rasa nyaman 
tetep ada dikosan dari pada disini, ntah Karena gue segan 
ada disini atau karena gue yang punya kosan. Walau bobrok 
atau protektif, gue berasa istimewa sama mereka, ngga 
neko-neko, jagain gue, hm sama kayak anak got7 sih. Tapi.. 
feel nya tetep beda. 


"Lisa juga udah tidur" 


"Io bangunin trus bilang kita mau ke TP nanti pasti langsung 
bangun" satu Bambam, ehm emang yang namanya sepupu 
pasti kenal lebih deket dari gue sahabatnya. Apalagi 
katanya, Bambam sama Lisa ini udah deket dari umur 4 
tahun, bayangin aja mereka udah sedekat apa. Udah kayak 
kakak beradik sih gue liat. 


"ga ada yang menarik disana" jawab gur masih belum 
tertarik, mending selesain tugas abis beres tinggal santai 
rebahan dari pagi ke pagi:) 


"yee ayo lah, sekalian ajakin si Lisayang lan-jalan, Na. Kan 
kasian dirumah mulu" kali ini Mark yang bujuk. 


Bener juga, akhirnya gue ngiyain aja dan langsung 
bergegas beresin barang-barang gue dari atas meja dan 
bawa semuanya kekamar dibantu sama Bambam. Gue juga 
bangunin Lisa, dan bener aja cewe itu langsung bangun pas 
gue bilang 'tanjung pinggir 


"kalian berdua ikut mobil nya Jinyoung, kita naik motor" 
kata Bambam pas kita udah siap-siap berangkat. Gue 
dengan jacket kulit hitam punya Lisa yang gue pinjam 
ngeratin pelukan dilengannya Lisa, malam ini lumayang 
dingin ada angin sepoi-sepoi gitu. 


Lisa juga sama outfit nya, casual banget, yang biasa dipake 
main sama dia. Jacket jins hitam sama celana kulit robek- 
robek. Gue sama dia masuk kedalam mobil nya Jinyoung. 


"salah satu dari kalian duduk didepan dong, gue kayak supir 
kalau begini" kata Jinyoung pas semua udah duduk manis 
dalam mobil, Lisa ngedorong lengan gue pelan nyuruh maju 
kedepan. Gue sempet mendelik tapi ngeiyain aja dan 
pindah ke samping Jinyoung yang nyetir. 


Sebenarnya TP ini ga jauh-jauh amat, kalau naik mobil gini 
paling ngabisin waktu 20 menit kurang, kalau naik motor 
kayak anak-anak yang lain paling cuma 10 menit-an soalnya 
pada ngebut trus nyalip-nyalip kan. Dan sekarang tuh 
malam minggu, jalanan lagi rame-rame sama kendaraan 
tapi ngga sampe macet. Dari dalam tanpa ngebuka kaca 
mobil soalnya dingin gue bisa liat beberapa motor yang 
jalan bergerombol disekitar kita, pada bawa tebengan nya 
masing-masing, amunisi malam minggu buat yang punya 
dan tidak punya pasangan (re, pacar) 


Disaat kayak gini juga biasanya TP tuh rame nya naujubilah, 
sampe kayak lautan manusia yang lagi nonton konser. Dan 
bener aja, pas kita nyampe diparkiran tempat parkir udah 
penuh, banyak orang lalu lalang juga, rata-rata anak remaja. 


"kalian turun aja, gue cari tempat parkir dulu" kata Jinyoung 
masih megang setir mobil tapi mobilnya udah berhenti. 
"hubungin yang lain, tanya pada dimana ntar gue nyusul" 
lanjutnya. Kita nurut aja, abis lepas seatbelt langsung turun 
dari mobil. 


"gue apa elonih yang nanyain?" 


"Io aja" singkat Lisa, anak nya jadi irit ngomong banget, 
nada nya juga terkesan datar, jadi ga asik banget kalo 
diajak ngobrol, asikan ngobrol sendiri daripada ngobrol 
sama dia, soalnya kayak ngobrol sama tembok. Paling hebat 
jawabnya 'hm' doang malah. 


Gue akhirnya buka hp dan chat Bambam, gue milih ga 
telpon soalnya rame banget takut ga kedengaran. 


Yana : dimana? 
Ting! 


Bam : di dpn pintu inti arena blpan 


"katanya didepan pintu inti, Lis" 


Lisa ngangguk, dia narik tangan gue, digenggam. Kita jalan 
agak susah karena harus nyalipin orang-orang yang lagi 
pada kurumunan. Lisa mimpin jalan, orang-orang dia 
senggol kalau ngga minggir. Anak nya lagi serius mode 
banget. 


"disana!" seru gue nunjuk Bambam yang berdiri sambil 
mentengin hp. Dia pake kaos putih sama kemeja hitam 
lengan panjang yang ngga dikancing, rambut nya blonde 
kena cahaya lampu jadi agak bercahaya. Karena badannya 
menjulang tinggi jadi gampang buat nemuin dia. Kita 
nyamperin Bambam, dia sendirian. 


"yang lain udah disana, ayo" 


Kita ngikutin Bambam dan masuk, sebenarnya tempat ini 
terbuka bukan stadion atau lapangan, ini jalanan. Jalanan 
yang lebar luas dibikin jadi tempat nongkrong. Tapi ada 
beberapa pagar kawat duri yang dipasang jadi perbatasan, 
nah itu yang disebut pintu inti. Jalanan ini ngga dilewatin 
pengendara atau orang lalu lalang, ini jadi kayak jalanan 
Kosong yang ngga sengaja dibuat. Karena anak-anak pada 
kreatif dibikin lah tempat ini, tapi ga jauh dari pintu inti 
a.k.a jalanan yang dibikin jadi arena balapan ada lapangan 
luas yang jadi tempat pasar malam. Jadinya kelihatan ramai 
banget. Kenapa namanya tanjung pinggir? Soalnya ada 
dipinggir kota, hampir ke pedalaman dan jauh dari 
pemukiman. Tempatnya asik, karena itu banyak yang bela- 
belain datang kesini. 


Karena ada dipinggir kota dan jauh dari pemukiman 
makanya cocok jadi tempat adu motor, jadinya ngga berisik 
dan ganggu orang. 


"Na, tadi gue liat temen kos lu" Jaebum bersuara, gue noleh 
sedikit dan langsung ngerutin kening. Udah gue duga sih, 
tapi yaudahlah toh mereka ngga bakal peduli, gue 
dihubungin aja kaga padahal ngga gue blok atau apa, 
dicariin aja kayaknya engga padahal mereka tau gue tinggal 
bareng anak gotsepen, dan gue juga tau kalau dua kubu ini 
tuh rival, dikasih tau anak got7 soalnya. 


"siapa?" Bambam yang nanya. 


"gue liatnya si Jungkook sama si Minhyun" oh, gue kirain 
Suga. Soalnya kan ini tongkrongan nya, Suga juga suka 
balapan dan memang kerja nya balapan. Uang saku dari 
menang balapan, dan kalau gabut ya balapan. Ah tuh anak 
balapan mulu kerjaan nya, gue takut dia makin dekat ma 
Tuhan, dijemput cepat-cepat kan ga lucu. 


Ntar bingung lagi, ngelayat apa engga :v 


"tadi gue juga liat si agus mukidin" saut Jackson. Maksudnya 
Suga ya? Tuhkan bener, pasti ada tuh orang. Tapi gue ngga 
ambil repot, mau semua kek mereka ada disini gue ngga 
peduli (re; mencoba untuk tidak peduli) dan milih berdiri 
disamping Lisa yang matanya udah bercahaya kelihatan 
antusias. Katanya 15 menit lagi balapan bakal dimulai, gue 
juga gatau asiknya dimana tapi Lisa antusias banget karena 
itu. 


"Eh, Lisa!" 


Kita berdua sama-sama nengok, ada lima orang cewe 
datang nyamperin kita, nyamperin Lisa maksudnya. Temen- 
temen nya kali. 


"wah, pakabar nih? Dah lama banget ngga ketemu!!" salah 
satu dari mereka langsung meluk Lisa yang dibalas hangat 
sama anak itu. 


"iya, gue males keluar rumah" 

"gue juga ngga pernah liat lo dikampus" yang satu ini 
mungkin satu kampus sama kita, tapi gue ngga kenal dan 
ngga pernah liat juga. 


"iya, males" 


"Dih, malesan banget lo! Bentar lagi skripsian, ege!! pikirin 
ipk lo" 


"bodo" 


"yee dibilangin, eh ini temen lo?" agak tersentak gue 
senyum kaku ke cewe manis berlesung pipi yang nunjuk 
gue. 


"oh iya, sahabat gue nih. Kenalin, Yan temen sekampus kita, 
cuma anak teknik" kata Lisa. Gue ngangguk dan ngenalin 
diri gitu juga sama mereka. 


"Yana? OH PACAR NYA JUNGKOOK ITU YA!?" 
HAH!!? 


"eh!?" ceplos gue bersamaan sama Lisa. Dia ngelirik gue 
sekilas abis itu ketawa renyah. Wah, setelah sekian lama 
akhirnya Lisa mau bereskpresi lagi. Tempat ini emang naikin 
mood dia banget. 


"pacar nya Jungkook? Si krokodail? Bener, Yan?" katanya 
ketawa lucu. Gue tersedak abis itu geleng kuat. "Bukan! Ih 
apaan sih" protes gue. 


"eh bukan? Jadi? Tapi katanya--" 


"tuh anak aja yang ngaku-ngaku paling, hm emang dasar 
muara krokodail" Lisa masih lanjutin ketawa nya. 


"oh gitu ya" 


Mereka ngobrol lagi, tetiba gue kebelet pipis. Pengen 
kekamar mandi tapi kamar mandi cuma ada di pasar malam, 
gue harus nyebrangin orang-orang ini, males banget. Minta 
ditemenin Lisa tapi dia lagi asik ngobrol sama temen-temen 
nya. Tapi ntar pipis dicelana malu. 


"Lis, gue toilet bentar ya" pamit gue. Dia langsung nengok 
pas gue colek. 


"oh, ayo gue temenin" 


"eh, gausah! Lanjut aja ngobrol nya, masa mau ninggalin 
temen-temen lo sih. Gue sendiri bisa kok" jawab gue yakin 
ga yakin. Sebenarnya juga pengen ditemenin sih, tapi mau 
gimana. 

"jauh loh, Yan. Di pasar malam tuh, lo yakin?" 

"iya, bentar doang" 

"yaudah, hati-hati. Kalo ada apa-apa kabarin ya" 


Gue ngangguk, langsung melesat pergi sebelum kebelet. 
Gue jalan agak susah ngelewatin orang-orang sampe keluar 
dari area pembatas kawat pagar. 


Tiba-tiba gue ngerasain bahu gue ditepuk dari belakang, 
refleks gue jerit kaget, kenceng cuma suara gue teredam 
sama rame nya suara disini. 


Gue liat orang yang nepok gue juga kaget, dia mendelik. 
Eh!? 
"E-eunwoo?" 


"iya, aku. Ternyata beneran kamu, Yan. Kirain salah orang, 
tadi aku panggilin kamu ga nyahut-nyahut" 


Yaiyalah kan rame gini, ya ga kedengaran dong. 
"kamu ngapain disini?" tanya gue. 


"kamu juga ngapain disini?" 


Lah, gue nanya dia malah nanya balik. "main doang, sama 
yang lain" 


"Kok sendirian? Mau kemana?" 
"ke toilet, kebelet nih" 


"Eh, kok ga bilang, ayo aku temenin!!" serunya tersentak, 
gue yang kebelet apa dia sih? '- 


Akhirnya gue ditemenin sama Eunwoo ke toilet nya. Dan... 
kalian pasti bingung. Kenapa gue ngga kaget pas ketemu 
Eunwoo? Kenapa kita ngobrol kayak ngga pernah terjadi 
kejadian ngga mengenakan sebelumnya, gaada rasa 
canggung. Itu karena dikejadian kemarin Eunwoo lagi gaada 
dikosan, dan.. dia langsung nyamperin gue kekamar pas tau 
ada kejadian itu. 


"Yan, kamu gapapa? Yan, buka pintu nya" gue yang lagi 
nangis tanpa suara terusik pas denger pintu di ketok 
berulang-ulang. Itu suara Eunwoo, gue tau. Gue pro dan 
kontra buat buka pintu, gue takut dia sama kecewa nya 
sama anak kosan pas liat gue. Tapi dari suara nya, gue tau 
dia cemas jadinya gue bukain pintu buat dia. 


Pas buka pintu dan Eunwoo berdiri tegap didepan kamar 
gue, dia ngeliat setiap inci muka gue yang sembab dan 
merah karena air mata. Dan sepersekianmenit kemudian dia 
nubruk badan gue, ngerengkuh badan gue erat seakan coba 
buat nenangin. 


Dia masih peluk gue, tapi dibawa jalan masuk kedalam 
kamar dan ngedorong pintu biar tertutup pake kaki dia. 


"kamu kenapa? Siapa yang bikin kamu kayak gini?" 
tanyanya sambil ngelus kepala gue. Ini aneh, gue sedih, 
takut, tapi juga deg-deg an jadinya, sial! 


Dia ngelepasin pelukannya karena gue ngga jawab apa-apa. 
Dia nangkup muka gue, dia pandang dengan jarak yang 
cuma beberapa senti. Sampe bikin gue gugup. Dia juga 
ngelap air mata gue, dan tetep senyum hangat ke gue. 


Gue masih sedikit terisak, sebenarnya tadi ngga terisak, 
cuma karena dipeluk sama Eunwoo gatau kenapa gue 
kelepasan. Rasanya kayak udah dicampakin tapi masih bisa 
bertumpu sama seseorang, gue cemas tapi juga lega. 


Gue ceritain semuanya, apa yang terjadi dari awal sampe 
akhir, detail, sampe apa yang dibilang anak kosan juga gue 
kasih tau. Gue kayak lagi cepu ke orangtua karena abis 
diledekin temen tau ngga. Lucu. 


Dan gila, dia... percaya sama yang gue bilang dong, dia 
percaya sama gue. Ini aneh, tapi disaat semua ga percaya 
bahkan adek gue sendiri juga ngga percaya, anehnya 
Eunwoo yang ngga liat kejadian itu malah percaya, dan dia 
bukan siapa-siapa, et hm.. tunangan sih, tapikan, 


"gausah dipikirin, oke? Aku ada disini" 


Sedikit lega, gue kontrol emosi gue lagi soalnya mata gue 
udah panas pengen nangis lagi karena terharu. Ahh, pengen 
cepet nikah jadinya: 


Dan Eunwoo nemenin gue dikamar, sampe sore-an dikit. 
Malam-malam dia datang bawa makan sama minum buat 
gue soalnya dia ngerti gue gamau keluar kamar. Aura nya 
beda, gue ga kuat. Dia nemenin gue makan dan nemenin 
sampe gue tidur. Rasanya kayak... diurus sama suami. 
Hehe. 


Dan yang ngantar gue ke rumah got7 juga Eunwoo, gue 
bilang sama dia kalo gue mau nemuin Lisa, Lisa masih butuh 
gue dan dia ngerti, dia juga ga masalah gue tinggal disana 
beberapa waktu. Dan kita.. beberapa kali ketemu dikampus, 
dia datang kekampus gue, dan dia juga suka updete soal 
gue ke bokap nyokap. Udah empat hari ini sih kita ngga 
ketemu lagi, soalnya gue sibuk kuliah dan tugas gue 
numpuk. Gatau juga kalau bakal ketemu disini. 


"jangan sering main kesini, Yan. Banyak orang yang ngga 
bener" katanya pas kita jalan balik, gue udah selesai ke 
toilet nya. 


Gue ngangguk, "jarang kok, baru kali ini dibulan ini" 


Eunwoo senyum manis, dia pegang tangan gue. Nautin jari- 
jari nya disela jari gue. Hangat banget. "mau jalan-jalan 
sebentar? Kita jajan" ajak nya, gue langsung ngangguk 
antusias. Jujur aja, selepas aktivitas gue akhir-akhir ini gue 
kangen Eunwoo, juga kangen anak kosan sih, apalagi Lino.. 


"aku kabarin Lisa dulu" kata gue. 


"WOO! SINI!" kita berdua nengok ke suara teriakan 
melengking ditengah keramaian, gue sama Eunwoo 
nengoknya barengan dan DAMN!! gue nyesel ikut nengok. 


Itu... Jimin sama Taehyung sama yang lain juga, cuma yang 
teriak itu Taehyung sama Jimin. Pas gue ikutan nengok 
mereka kayak tersentak trus melotot gitu. Gue berdiri kaku, 
tangan gue lemes ga ikut genggam tangan Eunwoo lagi, 
dan Eunwoo sadar itu. 


"Woo" cicit gue pelan, agak ngalihin pandangan ke hp 
karena ada notip pesan dari Lisa. Eunwoo makin eratin 
pegangan nya, "gapapa" katanya lembut. 


"GUE MO JALAN! DULUAN AJA!!" teriak Eunwoo, gerakin 
tangan kirinya seakan ngasih kode. Gue liat anak kosan- 
beberapa doang, anak-anak sekolah nya paling- ga ngubris 
teriakan Lino. Mereka ngeliat gue, dalem banget, gue sampe 
merinding. 


"ayo" ajak gue narik ujung sweater nya Eunwoo pake tangan 
kanan, dia ngangguk dan ngajak gue pergi gitu aja. 


Dan kita berakhir di stan makanan, kita beli kebab dan 
Eunwoo yang traktir:) 


"kita kayak orang pacaran" ceplos gue, pas sadar sama apa 
yang gue bilang gue langsung nipisin bibir, ini mulut asal 
nyerocos banget dahh. 


Dia malah ketawa gitu, sampe matanya ngga kelihatan, ucul 
batt sih. Masih uculan Jisung Ayen sama Huening sih, 
hehe.Eunwoo mah ganteng, bukan ucul. 


"emang iya kan" 


"eh!? Emang iya?" beo gue, Lah kapan pacaran nya? Setau 
gue, gue masih menyandang status jomblo deh (yaampun 
bangga banget aku:) dia ngangguk semangat. "kapan? 
Kamu ga pernah nembak akutuh" 


"oh, pengen ditembak, mati dong, Yan" dia ketawa. 

Gue malah masam, "ga lucu." 

"haha, emang harus nembak ya? Bukannya kita udah sah?" 
"udah sah apanih!?" 

"sah tunangan" 


"ya kan beda, aku bilangnya pacaran" 


"kalo tunangan berarti otomatis pacaran dong, Yan" 
"ya engga lah, beda itu mah" 

"beda apanya?" 

"ya beda" 


Dia angkat sebelah alisnya, mata nya kelihatan guyon 
banget abis itu senyum lebar, "sama aja, toh kita bakal 
berakhir di pelaminan" 


Deg! 


Ini anak, bisa aja bikin jantung gue terjun ke lambung. Pipi 
gue panas kan jadinya, anjrit gue deg-deg an dong!!!! 


APA-APAAN INI WOYY! tolong selamatin jantung guaaaa! 
"paan sih" 

"ciee merah" 

"apanya!? Engga ya!!" 

"merah tuh" 

"engga" 

"dih, merah tau, mau aku kasih kaca?" 

"EUNWOO!" 

"eh, iya yaampun. Jangan teriak gitu dong sayang" 
Deg! 


"hahaha makin merah tuh, Yan" 


"AU AHK DARK!" 


"Haha, maaf maaf" 


"bodo, pergi lu! Jan ganggu gue lagi" ambek gue, manyunin 
bibir. Cielah, Yan alay bat kea anak esema. Malu gue:(( 


"jangan dong" 


"awas ini kebab gue jatoh!!" kata gue heboh pas anak nya 
malah gelayut manja di tangan gue. 


"ih, kok pake gue-elu sih, Yan" rengek Eunwoo lucu, gue 
tahan-tahan biar ga ketawa. Ih tapi susahh. 


"bodo" 
"yan- H 


"ih apasih, jijik tau ngga" TAPI SUKAAA:)) ah lain dibibir lain 
di hati banget gue syaland!! 


"ya n~ H 


Ga tahan sumpah, anaknya manyun-manyun gitu kayak 
anak itik, pake ngedusel-dusel ditangan lagi. Kuatkan iman, 
Yanaa! 


"iya iya, minggir ih kebab aku ntar jatoh" 


"nah gitu dong" katanya berhenti berlagak imut. Gue nghela 
nafas lega. 


"Yana" 


"apa!?" 


"dih galak" 
"hp" 
"Yana?" 
"apasih?" 


"Hm... nikah yuk" 


Deg! Part. 3 


CHA EUNWOO GUE CEKEK JUGA LU LAMA-LAMA!! GA JADI 
BERNAFAS LEGA DEH GUE JADINYA KAN!! HUAAA MAU 
TEPAR RASANYAAAAAAAA!! CAPS GUE AMPE JEBOLLL LOHH 
INI HUAAAA! 


GUE GATAU KALO KATA 'NIKAH' TUH BAKAL GA BAGUS BUAT 


"apasih" 
"hahaha, becanda, Yan. Jangan masam gitu dong" 


CHA EUNWOO BAJINGAN LO PHP-IN GUE BANGSAT!!!? 
MUSNAH AJA LO SANA! 


"pergi gih, gue mau ketempat Lisa" 
"ih, kok gitu" 


"bodo" kata gue langsung pergi duluan ninggalin dia, ga 
lupa nenteng bungkus kebab ditangan. Dia langsung ngejar 
gue. 


"Ih, Yan. Kan aku becandaaa-" 


GUE BEGINI KARENA LO BECANDA ANJENG!! 


### 
[A/n : 


Ini sampe 4000+ kata loh:) hebat kan aku.. 
Tetep baca sampe tamat ya gaes, and makasih dah 
baca juga sampe di chapt ini:))1 


Stay safe teruss, salam sayang 


41 Hospital 
Maaf kan typo nya, 
And Happy reading! 


"Yana mana?" 


Lisa ngedikin bahu, dia baru aja gabung sama anak got7 
lainnya di arena balap soalnya balapan mo dimulai. Tapi 
cewe itu datang sendirian yang bikin anak got7 mendelik 
bingung. 


"lah, kan tadi sama lu" Jaebum bicara lagi, emang dari 
semuanya Jaebum yang paling deket sama Yana. Katanya 
sih mereka cocok gitu, kayak kakak adik tapinya. Mereka 
punya selera musik yang sama, genre film nya juga sama, 
sampe tempat fav aja mereka samaan: gramed. Soalnya 
Jaebum juga suka baca kan. 


"sama cowo nya" 


"emang Yana punya pacar!?" semuanya heboh, bukan cuma 
Jaebum doang. Mereka melotot, mukanya kaget antara 
percaya ga percaya soalnya Lisa jawab nya cepet + datar 
banget, jadinya ga meyakinkan. 


"kenapa? Kalian patah hati? Karena Yana udah punya pacar? 
Mau nyusulin?" Lisa nanya bertubi-tubi. Dia selalu dapat 


reaksi yang sama dari cowo-cowo yang deket sama Yana. 
Kalau Lisa bilang Yana nya udah punya pacar, ekspresinya 
yah ga jauh-jauh dari kayak yang dipasang sama mereka ini. 
Lisa sampe hapal banget deh. 


"lah, nape?" 
"patah hati? Kenapa?" 


"oh, engga ya? Gue pikir kalian suka sama Yana" jawab Lisa 
enteng. Mata nya tetep fokus ke jalanan yang bakal dipake 
adu motor. Sedikit menelisik keramaian kayak nyari sesuatu. 


"gue emang suka Yana, tapi sebagai teman doang. Kenapa? 
Yana suka sama gue ya? Waduh, gimana dong! Emang sih 
Wajar, pesona gue siapa sih yang ngga suka" Jackson 
ngebacot, dia juga nyibakin rambutnya kebelakang dengan 
ganteng. Sambil senyum miring yang dibuat-buat, lebih 
mirip om-om pedo sih. 


Lisa merotasikan bola mata, "gue kesana dulu, ntar balik 
lagi" katanya masih datar, cuma dibalas anggukan sama 
anak-anak. 


"Waduh, Yana kena friendzone sama gue, Yeom" adu Jackson 
sambil nepuk lengan Yugyeom bertubi-tubi. 


Kalau kayak gini mending anak nya didiemin sepuluh menit, 
trus diangkat, abis itu ditiriskan, wkwk. Yugyeom ga ambil 
pusing, dia fokus ngeliat orang-orang yang bakal ikut 
balapan lagi siap-siap diatas motornya. 


"diam atau mati" sinis Youngjae, Jackson langsung kicep 
dong. Bambam ngekeh pelan sambil nepuk bahu Jackson 
prihatin seakan-akan menguatkan. 


"Tuhan sayang sama hamba nya yang waras" ujar Bambam 
lembut, Jackson ngangguk lugu, "tapi sayang nya lo ngga 
waras" lanjut Bambam sambil ngakak kenceng dan 
dihadiahi tabokan dari Jackson dikepala nya. 


"itu Yana!" Mark bersuara, semuanya nengok ke apa yang 
ditunjuk Mark. Dan langsung dapetin sosok Yana yang lagi 
duduk anteng di atas motor sambil makan kebab, 
disampingnya ada cowo berdiri sambil nontonin dia makan. 


"oh, mereka pacaran" Bambam bersuara, dia pernah liat 
cowo itu. Dia nganter Yana ke basecamp mereka. Tapi Yana 
bilang mereka cuma temenan, jadi yang bener yang mana. 


"bukan" sahut Jinyoung. 
"tapi tad--" 


"tunangan, mereka mau nikah" lanjut Jinyoung motong 
ucapan Bambam, semuanya melotot part. 2 pas dengar kata 
tunangan sama nikah. 


"wagelaseh, nikah muda dong" seru Jackson senyum lebar, 
hampir ngakak cuma dia sadar gaada yang lucu, jadinya 
ditahan '- 


"hng.. Wahhh! Anak kosan Yana pada patah hati gue 
jamin!!!" seru Bambam semangat. Dibalas anggukan 
Jackson juga, Youngjae pun ikut senyum seakan bahagia 
banget kalo mereka patah hati karena Yana mo nikah. 


"mereka belom tau" jawab Jinyoung. 


"serius!? Waduh, seru nih!!" Jackson masih senyum lebar, 
Jaebum ninju dada cowo itu pelan, "jangan macem-macem" 
katanya penuh penekanan, seakan tau apa yang ada 
dipikiran Jackson. 


"iye iye" 


"Padahal mo gue cepu-in:( etapi kalau mereka tau nya pas 
Yana mo nikah lebih seru lagi kayak nya wkwk" 


xX 


Semua orang berkerumun, tampak ramai susah buat 
dimasukin. Yana berdiri tegang di tengah kerumunan, dia.. 
gemetar. 


Semua orang teriak, berangsur-angsur makin ramai karena 
suara-suara berisik. Arena balapan makin disesaki orang 
bikin Yana harus bisa mengontrol emosi nya tapi... gabisa. 
Yang dia lihat tadi itu, mengerikan. 


"PANGGIL AMBULANS!" 

"MINGGIR WOY!! JAN NYEMAK ASTAGA!!" 

Yana makin gemetar pas dengar suara beberapa anak kosan 
disekitar nya. Dia gatau mau ngapain dan ga bisa ngapa- 
ngapain. Tadi itu.. benar-benar bikin Yana syok. 

"Yan, kamu gapapa? Yana? Kamu dengar aku!?" 

"Na, sini!!" 

"Yana, jangan berdiri aja. Ayo!!" 

"Yana!!" 


Semua orang manggil namanya tapi Yana gapunya tenaga 
buat nengok ke mereka. Mata nya langsung tertuju kearah 
suara ambulans yang datang memecah kerumunan, ga pikir 
panjang cewe itu ikut masuk kedalam ambulans pas Suga 


udah dimasukin kedalam ambulans pake tandu. Lisa pengen 
nyusul tapi udah keduluan sama Jaebum. Sedangkan anak 
kosan yang lain melengos ngeliat pintu ambulans ditutup 
dan pergi gitu aja. 


"ANGAN BENGONG! AYO SUSULIN!" teriak Jungwoo 
langsung lari sambil ngerogoh saku nya cari kunci motor. 
Semuanya tersentak dan ikutin gerakan Jungwoo buat 
nyusulin ambulans nya. 


"Lis, ayo! Kalian langsung balik ke basecamp kota susulin 
Yana" ajak Bambam langsung narik Lisa kearah parkiran. 
Lisa ngikut aja ditarik-tarik. Sedangkan Eunwoo udah 
bergerak lebih cepat dari tadi pas Yana udah masuk 
kedalam mobil ambulans, dia khawatir sama Yana tadi cewe 
itu kelihatan syok, mukanya pucat keringat dingin. Kejadian 
tadi emang bikin heboh semua orang yang ada ditempat itu. 


Pas motor Suga tergelinding hebat ntah gimana bisa, cowo 
itu terlempar jauh dari motor dan helm nya terlepas nyisain 
bercak darah di aspal cukup banyak. Motor nya juga hancur 
karena nabrak tembok dekat pasar melam untung ngga 
kena orang, Eunwoo sendiri bingung, pasalnya dia denger 
dari anak kosan kalo Suga tuh dah pro soal balap- 
membalap, dia ngga pernah cedera atau kecelakaan, dan 
tadi juga Suga ngga kelihatan ada masalah sama motornya 
pas pertandingan dimulai. 


Tapi didekat garis finish,Suga kehilangan kendali seakan- 
akan rem nya blong. Dia ngelewatin garis finish, ngga 
berhenti dan milih buat lompat dari motornya. 


Dan Yana ada disana, didekat garis finish, ga jauh dari 
tempat Suga terlempar dan langsung tepar. 


xX 


"Yan, kamu gapapa?" Eunwoo usap rahang Yana lembut, 
Yana cuma bergumam pelan kalau dia ngga apa-apa. Mereka 
lagi duduk di ruang tunggu didepan ruang operasi, iya suga 
lagi dioprasi, kepala cowo itu terbentur cukup keras dan dia 
mengalami pendarahan. Untung golongan darah nya 
gampang dicari. 


"Yana" 


Yana mendongak, didepannya Jungwoo berdiri kaku. Tangan 
nya dimasukin kedalam saku celana, mukanya kelihatan 
sendu juga cape. 


"hn?" 


"bisa minta tolong? Tolong telponin bang Suho, kita belum 
kabarin semua yabg ada dikosan, kita ga berani" lirih cowo 
itu. Yana sedikit terkesiap, agak canggung juga karena 
diajak ngobrol sama Jungwoo. 


Ngga langsung jawab, Yana malah natap Jungwoo dalam. 
Eunwoo yang ngeliat itu menghela nafas, "mau aku aja yang 
ngabarin?" 


"engga, aku aja" Yana langsung tersadar, dia ngerogoh saku 
jacket nya. Ngambil hp. 


"Yan, lo gapapa kan?" Lisa lari dikoridor rumah sakit dan 
langsung duduk disamping Yana. Nafas cewe itu ngos- 
ngosan. "gapapa" jawab Yana singkat, fokus ke hp. 


Dia agak ragu buka nomer nya Suho, tapi kalau ngga 
dikasih tau sekarang nanti semuanya pada khawatir. 


"mau nelfon siapa?" tanya Lisa, dia ngintip hp Yana nampak 
Kontak dengan nama 'Kak Suho' yang bersiap buat 
dipanggil, tapi Yana masih mikir. "kak suho? Temen kosan 
lu? Ngapain?" tanya Lisa bertubi. 


"kalau kamu gabisa aku aja gapapa, Yan" bujuk Eunwoo lagi. 
Tapi Yana malah ngegeleng nolak opini Eunwoo dia akhirnya 
tekan tombol panggil dan angkat hp ke telinga. 


"Y-yana?" suara dari sebrang sana kedengaran kaku banget. 
Yana diam-diam narik nafas dan dihembusin teratur. 


"kak Suho? Kak ak--" 


Tut! 


"A-apa?" Yana tertegun karena panggilan itu diputusin 
sepihak. Segitu kecewa nya Suho sampe gamau denger 
Yana ngomong? Kenapa rasanya.. perih ya? 


"dimatiin" lirih Yana pelan, langsung berdiri dari duduk nya. 


"kenapa, Yan?" tanya Eunwoo panik pas Yana berdiri tegap 
dengan muka masam kayak ada yang aneh. Cowo itu ikut 
berdiri barengan sama Lisa yang juga kaget. 


"Woo... anterin aku kekosan sekarang" 


"h-hah?" 
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"kenapa dimatiin!!?" Suho menggeram, greget banget sama 
Lino yang malah masang muka datar tanpa dosa yang minta 
digebukin. 


Disekitar nya juga anak kosan yang lain udah pasang muka 
tegang dari beberapa menit yang lalu pas tahu hp Suho 
bergetar tanda ada panggilan. Tapi mereka jadi ikutan 
gregetan pas Lino dengan anteng nya rebut hp Suho dan 
matiin panggilan secara sepihak tanpa ngomong apa-apa. 


"Itu dari Yana ngapa lu matiin, No!!?" Kai juga gemes, udah 
pengen nampol Lino dari tadi cuma ditahan-tahan. Dia yang 
paling semangat pas tahu yang nelpon Suho itu Yana, dia 
yang teriak 'cepetan angkat!!!! berulang-ulang sampe kena 
cubit Chanyeol yang ada disamping nya. 


"hm, kepencet" jawab Lino polos, dia ngembaliin hp nya 
Suho ke orang nya. Lanjut main hp lagi. 


Kalau ada batu disini, kayak nya Lino udah dapat hujan batu 
pribadi dari anak kosan. Semua nya melengos, udahlah ga 
ngerti lagi sama jalan pikir nya anak ini. Udah lah terserah 
Lino aja, terserah yang punya kosan aja, mereka nyerahh 
udah. 


"kita harus tahu alasan Yana nelpon Suho" Baekhyun 
bersuara, dia juga sama semangat nya sama Kai cuma 
ditutup-tutupin. Dan setelah beberapa minggu gada kabar 
tetiba Yana nelpon, kan jadinya penasaran. 


"hn" Lino yang bergumam, cowo itu sama sekali ngga 
kelihatan peduli. Asik mainin jarinya diatas layar hp, ngga 
berminat ikut dalam kekepoan anak kosan yang lain. 


Sebenarnya kepo juga sih, tapi yah balik lagi ke yang awal, 
kita gatau jalan pikir bocah tengik ini, jadi udah biarin aja. 


"Gue masih belum ngerti.." Chen ikut bersuara, nada nya 
pelan kayak lagi ngomong sama dirinya sendiri. "apa yang 
ngga lo ngerti?" Suho nanya. 


Chen angkat kepalanya, dia ngegeleng pelan, abis itu 
menghela nafas. "gue.. ah, ga yakin juga sih, tapi.. gimana 
mungkin Yana--" 


"udah lah, udah lewat! Dah malem, sana! Tidur lo semua" 
Lino motong kalimat Chen, langsung beranjak pergi dari 
sana. "Io mau kemana, No!?" teriak Kai. 


"balik ke gedung kali" -Chanyeol 


"heh, tiap hari begitu. Tapi pas gue samperin ke kamarnya 
orangnya gaada, kelayapan mulu tuh anak" Bangchan 
ikutan. Emang dari semuanya yang suka beranjak pergi dari 
gedung (1) ke gedung masing-masing itu Lino, alasannya 
yah paling udah ngantuk, cape, males, mager, itu-itu aja. 
Tapi pas dicek ke kamarnya, Lino selalu gaada. Kayak.. ada 
yang disembunyiin anak nya Nyai Sooman itu. 


"Kalau Lino mah dah ngga kaget gue, emang dari dulu 
begitu kan? Pas Yana datang baru mulai berubah, pas Yana 
pergi, berulah lagi, hadeh!" -Luhan 


"iya sih, tapi.. perasaan gue ngga enak banget setelah Yana 
pergi" -Bangchan 


Bangchan anak nya emang perasa, suka mikirin hal-hal 
yang ngga perlu dipikirin, tapi walaupun gitu anak nya 
ceroboh banget, makanya anak kosan suka heran, kenapa 
bisa cowo itu mikir banyak-banyak tapi tetep ceroboh? Dah 
gitu ceroboh nya ga sekali dua kali' - 


Dan karena itu, setiap Bangchan ngomongin soal perasaan, 
tanggapan anak kosan malah: 


"bacot!" saut mereka serempak. 


"aish, kalian itu dibilangin! Gue tuh punya feeling kuat, 
feeling gue selalu ga enak akhir-akhir ini" katanya pake 
nada serius, tapi anak kosan malah pasang tampang bodo 
amat. 


"Io kebanyakan nonton drakor, Chan" -changbin 


"bukan itu! Hah, susah kalian semua! Feeling gue selalu 
bener, kayak sekarang ini nih, gue ngerasa ada sesuatu 
yang bakal terjadi.." cowo itu diam sebentar, yang lain cuma 
melengos ga peduli. 


"atau udah terjadi..?" lanjut nya, pelan banget. Kayaknya 
cuma bisa didengar sama dirinya sendiri. 


"Jungkook sama yang lain mana? Padahal katanya cuma 
nonton balapan nya Suga, lama banget" -Suho 


"Io percaya tuh anak ngomong? Mana ada nongki-nongki 
cuma sebentar, Ho" -Tao 


"Tau gitu gue ikut mereka anjir!" -Changbin 


"tuh kan we, perasaan gue ngga enak" Bangchan merengek, 
kali ini muka nya kelihatan tegang, lebih tegang dari yang 
tadi. 


"Io ngomong perasaan sekali lagi gue lumurin tepung abis 
itu gue goreng lo" -Kris 


Semuanya berdebat soal Bangchan yang kerap bahas 
perasaan nya, emang cowo itu perasa banget, melankolis. 
Sedangkan Jisung, dia fokus di satu titik, dikalimat Chen 
tadi.. 


"tapi.. gimana mungkin Yana..?" 


Jisung juga gamau percaya, tapi gatau kenapa waktu itu dia 
malah ngelakuin sesuatu yang dia sendiri aja gabisa 
bayangin. Dia ngelempar tatapan sinis ke Yana, seakan dia 
benar-benar benci sama cewe itu. Gimana bisa dia 
ngelakuin itu?? Kalau dipikir lagi, emang ga mungkin Yana 
ngelukain Sejeong kan? Tapi kalimat Jihyo waktu itu..? 


"TUHKAN BENER!" teriak Bangchan, 


"apa lagi sih, Chan!!?" semuanya gemes sama Cowo yang 
satu ini, hidupnya ribet banget. 


"Liat nih!" Bangchan nyodorin hp nya keanak kosan, muka 
cowo itu serius berlumur tegang, dia kayak orang 
kesetanan. 


"apa!?" 
"ini!" 
"apaan itu!?" 


"Ya bacalah! Ga bisa baca lo semua ha!!?" 


Anak kosan melengos, "APANYA YANG MO DIBACA 
CHRISTOPER!? HP LO MATI!" teriak mereka serempak. 


Bangchan narik hp nya, oiya hp nya mati, cuma layar hitam 
yang tertampil disana. Jadilah Bangchan cuma bisa 
cengengesan sambil minta maaf. Padahal tadi dah ngotot, 
pake ngeledekin anak kosan ga bisa baca lagi, untung ga 
dikeroyok kan. 


Bangchan nyalain hp nya lagi, setelah itu nyodorin hp nya 
keanak kosan buat dilihat. Anak kosan pada bergerak maju 
buat baca. 


"Io kejauhan, gue gabisa liat!" 
"kasihnya ke arah gue dong, ga kelihatan!" 
"gimana bisa lihat kalo lo nyodorinnya kesana!?" 


"woy, gue ngga bisa baca kalau jauh begini!" 


Hadeh, Bangchan menghela nafas panjang. Susah banget 
yah yang hidup ini.. Untung Bangchan sabar:) 


Dia narik hp nya lagi, "udahlah, buka sosmed kalian, ada 
berita baru, baca!" kata cowo itu hampir nyerah. 


Semua langsung bergegas buka hp dan bener aja, langsung 
dapat notification updete berita terbaru, dan langsung 
mereka baca. 
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"HAH!!?" 


"s-serius ini!? Wah, gila! Ini tempat Suga balapan kan?" 


Semuanya heboh, disana juga disediakan gambar tapi 
gambar nya ga terlalu memperjelas situasi, cuma gambar 
orang orang yang lagi berkerumun dan ada asap-asap tipis, 
mobil ambulance, sama motor yang udah hancur lebur. 


"huft! Gue kaget gila, tapi setelah liat motornya gue lega, 
untung bukan Suga" kata Yuta menghela nafas lega. 


"tau dari mana?" 


"ya kan Suga motor nya item, bukan merah" jawab nya 
enteng. 


"oya? Gue ngga pernah perhatiin" 
"Bangchan sialan, lo bikin kita panik!" -Changbin 


"Tapi.. Setau gue bang suga ga cuma punya satu motor deh" 
-Soobin 


"WHAT!?" 


"Udah-udah, ga mungkin Suga kenapa-napa, dia pro, ga 
mungkin kecelakaan" -Kai 


"Kai.. kenapa lo yakin banget?" -Tao 


"yah, gue kenal Suga, dia jago bawa motor, ga mungkin 
kecelakaan" 


"Gaada yang ga mungkin!" Suho memprediksi, mukanya 
kelihatan cemas. Semoga aja yang dibilang Kai itu.. benar. 


"berdoa aja, lagian kalo dia kenapa-napa udah ada yang 
ngabarin kita kan?" -Xiumin 


"iya juga" 


"oiya, Sejeong sama temennya dah balik?" -Chanyeol 
"gatau, kayak nya udah tapi langsung ke gedung nya" -Taeil 


"iya, ga mungkin anak nya jam segini belum pulang kan" - 
Hanbin 


"hng.." 


Jisung terkesiap dia tiba-tiba teringat pas Yana nelpon tadi, 
"Bang, kalian piki--" 


Ting nong! 


Jisung ngga lanjutin kalimat nya pas denger suara bel 
berulang kali, dari antara mereka gaada yang bergerak buka 
pintu, semuanya saling tatap seakan gamau disuruh bukain 
pintu. 


"bukain gih!" 

"males lo aja" 

"Kai, bukain" 

"ahh" 

"Baek, bukain" 

"gue mulu!" 

"Io mulu apaan anjir!? Baru kali ini lo disuruh bukain pintu" 
"Bin" 

"gamau ah" 

"woy anjir, masa gaada yang mau bukain!?" 
"yaudah, lo aja kalau gitu" 

"ga ah, mager" 


"BANGSAT, SAMA AJA ANJIR!" 


cklek! Brak! 


Pintu kedengaran dibanting. Semuanya berdiri tegak, natap 
kesatu arah dengan pandangan horror. 


"rampok?" 


"Mana ada rampok mencet bel dulu, ege!" 


"trus siapa!?" 


"KALIAN! KENAPA KALIAN GA BUKAIN PINTU!!?" 


Semuanya melotot, gaada yang pasang muka kalem, 
semuanya komuk yang kalau dijelasin bakal bikin kalian 
muntah. 


Kenapa.. 


Kenapa.. YANA ADA DISINI!? 


### 
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"KALIAN! KENAPA KALIAN GA BUKAIN PINTU!!?" 
"Y-yana?" 
"k-kenapa?" 


"AISSHH! KALIAN KENAPA SIH!? TADI AKU TELFON DIMATIIN, 
SEKARANG GA DIBUKAIN PINTU!" Gue teriak sepenuh nafsu, 
yang benar aja! Gue udah takut dari berjam-jam yang lalu, 
deg-deg an setengah mampus, sekarang malah di hirauin 
kayak gini. Gatau apa kalau salah satu temen nya sekarat 
dirumah sakit!? 


Iyalah gatau kan ga dikasih tau'- 


"Yan, tenang dulu.. kita kesini bukan mau marah-marah" 
Eunwoo yang sejak tadi ngikutin gue masuk kerumah 
akhirnya bersuara, dia megang pundak gue, bikin gue 
menghela nafas panjang. 


Bisa gue lihat anak kosan pada cengo gitu, tapi yaudah lah. 
Nekat dikit ga bakalan bikin gue ikut sekarat kayak Bang 
Suga. Mau mereka makin kecewa atau benci juga bodo amat 
deh, toh.. gue udah punya keluarga baru(?) 


"Kenapa tadi telfon gue dimatiin?" gausah lembut-lembut 
lagi deh, bagusan keluarin watak asli gue, ga nyaman juga 
lagi marahan tapi ngomongnya aku-kamu an. 


"itu--tadi--" 


Gue menghela nafas, bukan itu intinya Yana! Ngapa malah 
diajak ngobrol!? 


"gue nelfon bukan iseng-iseng ya, gue mau ngabarin kalau 
Kak Suga kecelakaan, anak-anak yang ada dirumkit gaada 
yang berani ngabarin kalian" 


Gue lihat mereka melotot kaget percaya ngga percaya, 
Jisung natap gue lekat banget kayak ada yang mau dia 
sampein, tapi mukanya masih lebih tenang dari yang lain, 
mungkin udah tau dari awal, atau.. 


"Kak Yana cuma mau bilang itu?" tanya Jisung, akhirnya dia 
ngomong juga. Dari tadi diliatin terus kan serem nyet:/ 


iya" 


"gaada yang lain?" tanya Jisung lagi, gue mendelik bingung. 
Ga sih, cuma mau ngasih tau itu aja, soalnya nyali anak 


kosan yang pada ngumpul dirumah sakit ciut semua, gue 
juga ga berani ngomong sama mereka (kecuali Jungwoo) 
makanya nekat datang kesini. 


"ga mau minta maaf sama Kak Sejeong?" 
H-HAH!? 
yang bener aja...... ? 


"ngga" jawab gue singkat padat jelas, hm emang gue ada 
salah apa sama dia? Maaf-maaf aja, gue juga milih-milih 
orang buat disakitin, cewe selembut + cantik kayak Sejeong 
kelihatan nya ngga pantes disakitin, yang bego nya dia 
nyakitin dirinya sendiri. Hadeh. 


Mereka semua melengos, kayak nya makin ga suka sama 
gue, yaudah lah bodo amat. 


"Kak Suga dirawat di Lee's Hospital, terakhir gue tinggalin 
masih diruang oprasi soalnya kepala Kak Suga kebentur 
terlalu kuat juga kehilangan banyak darah, kalau mau 
jenguk jangan rame-rame" 


Mereka diem doang, gatau mau defenisiin tatapan mereka 
satu-satu gimana, yang jelas situasi ini ga enak banget. 


"kalau gitu gue--" 


"Kak Yana bener-bener ga ngerasa bersalah?" Jisung angkat 
suara lagi, gatau kenapa dia terkesan mojokin gue. 


"kenapa harus?" tanya gue ga mau kalah. Gue lihat Jisung 
menghela nafas, trus sunggingin senyum manis nya. 


Ini pada kenapa sih yalord, ga bisa ditebak semua.. 


"Kak Yana mau pergi lagi? Ga mau tinggal bareng kita lagi?" 
tanya nya, mukanya dibikin sedih-sedih gitu, dia manyun 
sambil ngeliatin gue lekat kayak anak anjing. 


Yang bener aja, mana bisa gue tinggal bareng orang-orang 
yang ngga percaya gue sama sekali, bahkan ngasih tatapan 
dingin kayak macan pengen nerkam mangsa nya. 


"Yana aman diluar, gue juga ikut jagain dia, tenang aja.." 
Eunwoo yang ngomong, gue ngelirik dia sekilas. Kalo lagi 
serius gini... dia makin ganteng... ya(?) 

"kenapa harus diluar? Kenapa Kak Yana pergi?" 

"masih nanya? Bukannya kalian yang minta Yana pergi?" 


"KAPAN!?" mereka teriak serempak. Ya jangan ngegas dong.. 


"udah lah, Woo. Kita pergi dulu, bye" gue narik tangan 
Eunwoo, cowo itu nurut aja ditarikin sama gue. 


Pas didalam mobil, cowo itu malah natap gue intens, gue 
mencoba buat ga balas natap Eunwoo, tapi susah. 


"ga mau jalan?" tanya gue ngeliat dia juga, dia cuma diem 
natap gue pake tatapan yang sedikit mengintimidasi. 


"Yan, kamu.. ga suka sama mereka kan?" 
"ha?" 


"kamu suka sama mereka?" tanya dia lagi, ini pertanyaan 
sih tapi mirip pernyataan soalnya tatapan Eunwoo dingin 
banget. 


"maksudnya?" gue malah jadi bego sekarang, kan-kan-kan, 
bener kata orang. Kita bakal sering jadi orang bego didepan 
orang yang kita suka. Tunggu dulu! 


A-apa? Suka? 
Aishh.. 


"kamu suka kan sama mereka? Kenapa mukanya kayak gitu 
setiap berhadapan sama mereka? Kamu kena cinlok ya? 
Huft, memang harusnya aku minta om Sooman buat 
pindahin kamu dari kosan itu dari awal, begini kan jadinya!" 
Eunwoo mutusin tatapan nya sama gue, dia mukul setir 
mobil trus acak-acakin rambutnya kayak orang frustasi. 


Ini.. gue ga ngerti.. 
"kamu kenapa sih?" 


"ngga" jawab nya terkesan dingin dan langsung jalanin 
mobil nya, kecepatan nya normal, AC mobil ga dinyalain 
soalnya gue buka kaca jendela mobil sedikit, tapi kenapa.. 
panas ya? 


Gue ngelirik Eunwoo yang masih diam walaupun kita udah 
jalan bermenit-menit yang lalu, dia fokus kejalan tanpa 
ngelirik sekilas ke gue. Ini anak mendadak bisu begini gue 
jadi bingung, gue salah apa coba? 

"Woo, kamu--" 


"langsung aku antar kerumah ya, udah malam banget" dia 
motong ucapan gue, gue sedikit tersentak tapi abis itu 
langsung ngangguk setuju. 


Kita jalan, sampai.. 
"eh, ini bukan--" 


"iya" dia motong ucapan gue lagi. 


INI ANAK KENAPA SIH!? 
Kenapa dia terkesan dingin ga tersentuh kayak gini? Dan 
sekarang.. ini bukan jalan kerumah anak got7, ini jalan.. 


"aku antar kerumah kamu, Om Sooman sama tante Seulbi 
udah pulang dari Aussie, aku udah dikabarin" gue natap 
Eunwoo intens, ini maksudnya dia nyuruh gue pulang 
kerumah bokap nyokap gue? K-kok gue.. ga seneng ya(?) 


"Tapi kenapa?" gue masih ngeliatin dia, tapi dia sama sekali 
ga ngelirik ke gue, masih fokus ke jalanan yang temaram 
lampu jalanan. 


"masih ditanya? Kamu mau tinggal disana sampai kapan?" 


Iya juga sih, yakali numpang sampe gue mo kawin kan ga 
enak, setdahh langsung ngomongin kawin aja gue.. 


Tapi kayak nya harus ngabarin anak got7 sama Lisa dulu, 
mereka pasti bakal khawatir atau yang lebih parah malah 
nungguin gue dirumah sakit. 


Trus mama sama papa.. kok ga bilang sama gue ya kalau 
udah balik ke Indo? Eunwoo duluan yang dikasih tau.. ini 
anak nya siapa sih sebenarnya? Gue ga yakin mereka bakal 
tetep diem pas gue balik kerumah, pasti nanya yang 
macem-macem. Habis deh! 


xX 


Dan bener aja.. 


Nyampe rumah, gue ngedapetin bokap nyokap gue lagi 
nongki di teras rumah, udah malem menjelang pagi buta ini 
orang tua berdua kok belom tidur malah duduk santai diluar 
begini sih? Ga takut masuk angin apa, badan udah ga fit 
lagi kena angin malam kan ga bagus. 


Mereka nyambut gue hangat, ajakin Eunwoo nginap dan 
disetujui sama cowo itu, kita akhirnya ikut duduk diteras 
bareng mereka (terpaksa soalnya mereka ga mau diajak 
masuk, belum ngantuk katanya, masa kita tidur duluan, kan 
ga enak). Gue dihujani banyak pertanyaan mulai dari yang 
mudah, sedang, sampe yang sulit buat dijawab. Kenapa gue 
kesini (heran ini bokap nyokap ga seneng banget anak nya 
mampir), kenapa mampir nya malem-malem banget, kenapa 
jarang ngabarin mereka (sibuk sama kehidupan yang penuh 
lika-liku pah, mah), dan kabar-kabar anak kosan termasuk 
Lee Min ho. 


Gue jawab anteng-anteng aja, yang seadanya dan senatural 
mungkin. Gue ga ungkit soal kabur dari kosan, gue ga 
ungkit soal anak kosan yang ga suka sama gue lagi, gue ga 
ungkit soal penghuni baru kosan, atau masalah-masalah 
lainnya. Tapi gue ngasih tau soal Bang Suga yang 
kecelakaan dan mereka berdua keliatan kaget, papa buru- 
buru hubungin menejer rumah sakit buat ngasih Bang Suga 
pelayanan yang bagus disana. Papa juga kasih arahan biar 
anak-anak yang jenguk dan jaga Bang Suga dirumah sakit 
dikasih kamar khusus buat istirahat. 


Trus kita ngobrol soal.. 


"udah dipikirin? Kalau mama sih pengen nya kalian nikah di 
Indonesia, cuma papa kamu minta nya di Aussie aja soalnya 


Om Seungyeon juga setuju acaranya disana, sekalian 
liburan juga" 


Ahh salah satu obrolan nya ya ini, per-ni-ka-han.. 


Gue ga banyak respon, Eunwoo yang paling ngerespon 
bokap nyokap gue soal beginian, padahal nanya nya ke gue. 


"gimana, Yan?" 


"terserah mama papa aja, aku mah ngikut" jawab gue 
seadanya, di Indo atau Aussie kek, yang penting sah.. 
Eakkkkk:)) 


Kebelet nikah banget gue.. 


"Kamu mau dimana, Wu?" tanya mama ke Eunwoo, yang 
dibalas jawaban yang serupa sama gue. Dia juga oke-oke aja 
kalau di Indonesia, apalagi di Aussie soalnya bokap nyokap 
dia tinggal disana sekarang. 


"mending Indonesia loh, Pa" 

"keluarga Cha tinggal di Aussie, ma" 

"so? Kita tinggal di Indonesia, ya Indonesia dong" 
"ga bisa gitu, ma" 


"kenapa ga bisa? Bisa lah, mama pengen nya di sini yah 
disini, pa!" 


Emang ga bisa ga berantem kalau lagi ngobrol bokap 
nyokap gue, heran kayak anak kecil aja pake ribut segala. 
Mana ributnya karena masalah sepele lagi. 


"kita tunangan kemaren kan di Aussie, gimana kalau ikut 
mama aja, pa. Nikahan nya di Indo, gimana?" gue menyela 


perdebatan mereka, mama senyum sumringah dan ngasih 
jempol tangan nya ke gue yang gue balas anggukan 
semangat. Eunwoo juga senyum lebar seakan setuju, papa 
menghela nafas akhirnya ngalah. 


"jadi kapan?" tanya Papa natap kita berdua bergantian, nah 
ini yang gue bingung.. kapan ya? 


"hm, aku masih kuliah.." 


"setelah nikah kamu juga masih bisa kuliah, Yan. Eunwoo 
udah selesai kan? Dia bakal jadi CEO diperusahaan papa 
nya, kamu ga usah mikir banyak lagi" kata papa. 


Iya sih, dibilang terjamin mah hidup pasti terjamin, 
masalahnya... gue juga gatau masalahnya dimana, kayak.. 
belum yakin aja gitu, kenapa ya? 


Uhh 


"udah larut banget, Om tante. Mending tidur dulu, besok 
kita bicarain lagi, Yana kamu kelihatan cape" Eunwoo 
angkat suara. Dan perbincangan kita berhenti sampai disitu 
karena papa setuju sama Eunwoo buat istirahat karena 
malam udah larut banget. 


Dan mendadak... gue keinget sama Bang Suga. 
Kenapa.. 


perasaan gue ga enak ya....? 


xX 


Jam dua siang gue ajakin Eunwoo ke rumah sakit, katanya 
mama papa juga bakal nyusul buat jengukin Bang Suga 
kerumkit. Harus nya kita kesana nya pagi-pagi, tapi karena 
Eunwoo ngajakin gue ke rumah nenek nya dulu di Jakarta 
jadinya kita kerumkit nya agak di lama-in. Dari Jakarta kita 
langsung ke rumkit dan gue liat kalau anak kosan beberapa 
diantara nya udah stay disana dengan pakaian kusut kayak 
nya baru bangun tidur. 


"gimana keadaan nya?" ini Eunwoo yang nanya, soalnya pas 
nyampe gue langsung kicep ga berani ngomong. Eunwoo 
ngertiin gue dan ngewakilin gue nanya ke anak kosan yang 
stay di rumkit sejak semalam. 


"baik-baik aja, udah sempet sadar juga" jawab Jungwoo, 
cuma dia doang yang kelihatan bersahabat soalnya. 


"sekarang?" 


"lagi istirahat, dia gamau diganggu dulu katanya, kalian 
bisa tunggu sampe dia bangun kalau mau nengok" 


"hm" 


Kita berakhir di kantin rumkit jadinya, anak kosan juga pada 
sarapan, iya sarapan katanya soalnya pada baru bangun 
semua, nyaman banget tidur dirumah sakitnya. 


Beberapa pulang buat mandi dan ganti baju, anak kosan 
yang lain datang nyusul dan gantian jagain Bang Suga. Kita 
balik kebangsal pas papa nelpon gue dan katanya mereka 
udah ada dibangsal nya Bang Suga. 


"heran sama anak muda kayak kalian, seneng banget masuk 
rumah sakit" omel Papa ke Suga juga ke kita-kita yang 
ngumpul dibangsal. Bangsal VIP ini lumayan luas, bisalah 
nampung 30 orang buat ngumpul reunian. 


"rumah sakitnya om doang kok, soalnya enak dikasih VIP 
room" kata Suga sambil ketawa kecil. Heran sama manusia 
kutub ini, semalam dia sekarat sampe bikin orang-orang 
pada kelabakan, beritanya udah menyebar keseluruh 
Indonesia bahkan keluar Indonesia juga dan emak bapak 
nya langsung datang jengukin dia-- soalnya orangtua Bang 
Suga tinggal di Spore-- sekarang ketawa receh kayak ngga 
punya dosa. 


Papa ikut ketawa, wajar lah, selera humor bapak gue 
rendahan banget. 


"jadi orang tua kamu langsung pulang?" giliran mama yang 
nanya, Suga menggeleng lemah, "masih di Indonesia kok 
tante, nginep di apartemen lama aku" jelas Bang Suga. Iya, 
jadi bang Suga tuh punya apartemen gitu, cuma udah lama 
ga ditempatin, sebelum ngekos dulu tinggal diapartemen 
katanya, sesudah ngekos juga sesekali nginap disana. 
Katanya dulu Bang Suga hobi main cewe, kalau Bang Suho 
udah marah besar karena Bang Suga bawain cewe nya 
kekosan, Bang Suga bakal bawa cewe-cewe nya ke 
apartemen dia. Owwww panutanguee- 


Obrolan berlanjut ke hal yang lain sampe pintu bangsal tiba- 
tiba dibuka dan Lee Min Ho berdiri tegap di ambang pintu. 
Dia ngelirik gue sekilas, abis itu jalan kearah brankar dan 
langsung duduk disamping mama. 


"ini kenapa lagi, yaampun Lee Minho! Kamu ga bisa diem 
banget ya? Pengen masuk VIP room juga!?" Mama langsung 
kelabakan kayak kebakaran jenggot pas liat Lino datang 


dengan muka kusut dan beberapa luka lebam dimuka nya 
yang putih pucat. 


Hampir mirip zombie.. 
"ditonjok" jawab Lino enteng. 


Mama omelin Lino dan kita lebih memilih diem nontonin 
celometan mama ke Lino. Papa aja diem bae kayak udah 
males ngurusin bocah tengik yang satu itu. "kalau kamu 
hobi berantem jadi petinju aja sana!" mama masih ngomel 
aja. 


Lino jadi petinju? Cocok sih, tapi kan kasihan muka nya 
ganteng jadi babak belur gitu. 


"udah lah, ma. Percuma dinasehatin sampe mulut mama 
berbusa anak nya ga mau denger, liat tuh mukanya aja 
keliatan bodo amat" Papa bersuara. 


"papa ini, anak nya nakal malah dibiarin, gimana sih!?" 


Papa buang muka, dia ambil apel yang dia bawa buat Bang 
Suga trus dikupasin, gue pikir bokap ngupasin nya buat 
Bang Suga-- yaampun bokap gua baik banget, kok bisa!? -- 
ternyata buat dia sendiri-- ga jadi muji-- 


Lino juga ikut makan buah nya, gue juga ambil satu apel 
buat dikupas dan dipotong rapi. Gue kasihin ke Bang Suga 
yang baring di brankar. Bibir nya pucat, dia juga belum 
makan dari semalam katanya pasti lidah nya pahit, apel 
kayaknya bisa menetralisir air liur nya. Bang Suga cengo 
pertamanya tapi abis itu nerima apel dari gue. 


"aku juga mau" Eunwoo narik lengan baju gue pelan, suara 
nya lembut pake puppy eyes andalannya, gue cuma bisa 
iyain trus kasih dia potongan apel. 


Gue baru sadar kalau kita jadi bahan tontonan, ga terkecuali 
Lino, dia ngeliatin gue lekat banget, ini bocah kelihatan 
punya dendam kesumat sama gue.. 


"jangan umbar kemesraan dong!" Bang Suga bersuara, gue 
tersentak, dia senyum miring kayak ngeledek. 


"ih, apasih engga!" elak gue buang muka dari Eunwoo, tapi 
gue sesekali ngelirik dia dan dia ngeliatin gue terang- 
terangan. 


"nikah aja gih, bikin sakit mata lama-lama" suara Bang Suga 
lagi. 


Eh!? 


Tunggu! Ini cowo kayak nya.. 


ha tahu sesuatu deh... 


### 


Aloha! 


Cuma mau bilang, berikan aku spam comment maka akan 
ku beri tripple updete:') 


Salam sayang and stay safe 


44 Mission 


IA/n : Part ini dan selanjutnya akan mulai 
menggunakan kata baku, lebih serius, dan mungkin 
tidak memiliki unsur kelucuan atau apalah itu, 
pembaca diharap tidak kecewa, trims] 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


"Gimana? Cakep kan?" 
"hm, lumayan sih" 


"lumayan apanya!? Ini mah cakep banget asli! Gua mau 
kalo ini mah" 


"cakepan juga cewe gue" 


"iya iya tau, lo bucin iya gue tau" 


Percakapan ketiga laki-laki itu terhenti ketika pintu 
basecamp mereka dibanting kuat tak main-main, sampai 
engsel pintu nya hampir copot. 


"Woi woi woi! Kalem mas bro-" ricuh ketiga laki-laki yang 
dibuat terkejut bukan main. Gimana juga mereka cuma 
punya tempat ini sebagai basecamp, kalau rusak 
ngebagusinnya kan pakai duit, mau cari kemana coba? 


"kenapa sih?" tanya salah satu dari ketiga nya, dia 
penasaran, tapi malah dapat geplakan dari temannya yang 
lain. 


"jangan langsung ditanyain, ege!" omel cowo itu lalu beralih 
ke temannya yang kelihatan sedang menahan emosi 
sepenuh rasa. "tarik nafas dulu, pelan-pelan, lepaskan- huft 
haaa" katanya, ikut sedikit memperagakan gerakan tarik 
dan buang nafas. 


Diikuti oleh teman nya yang lain, mereka berempat 
melakukan gerakan olahraga nafas beraturan. "oke, udah 
rileks kan? Ayo, boleh cerita sekarang" ujar nya 
mempersilahkan. 


Cowo yang tadi emosi nya mulai stabil itu mulai merasa 
kesal kembali, "Gue ditolak!" katanya marah. 


Ketiga cowo lainnya diam sejenak, berpikir siapa yang 
dimaksud teman mereka ini. Banyak cewe yang dekat 
dengannya, jadi pasti bingung, maksudnya ditolak oleh 
cewe yang mana? 


"tunggu, yang mana dulu nih?" tanya salah satu dari ketiga 
cowo itu, dia punya postur tubuh bongsor, punya gigi 
kelinci, imut tapi tampan. 


"iya, gue juga gatau, cewe lo kan banyak, Jin" saut yang 
satunya. 


"yang pernah gue ceritain, anak industri yang sekampus 
sama gue" katanya masih dengan raut jengkel. 


"OH YANG ENTU! IYA IYA GUE KNOW SEKARANG" 
"berisik lo, Wik" 
"Wik wik wik, lo kata gue--" 


"udah diem lo berdua! Yang namanya Lilis kan? Yang bule 
itu?" akhirnya mendapat respon yang bagus dari salah satu 
temannya, cowo itu mengangguk. 


"Dan, lo harus bantuin gue dapetin dia! Lo kan jago kalau 
soal cewe! Ayo dong!" dari yang tadinya memasang wajah 
kesal cowo itu berganti memasang wajah memelas. Ketiga 
cowo disana melakukan adegan muntah berjamaah. 


"udah lah nyerah aja, tuh cewe kayaknya udah punya cowo" 
"kata siapa!?" 

"kata gue barusan" 

"Guanlin, lama-lama gue ketekin lo" 


Yang dipanggil Guanlin tadi cuma nyengir seraya 
menampilkan jari berbentuk 'v.' "Peace, om" 


Woojin, terduga laki-laki yang sedang patah hati menghela 
nafas, "Dan, lo harapan gue" katanya kembali memelas. 


Yang dipanggil Dan itu tersenyum mengejek, "ngga ah, 
males berhadapan sama cewe lagi. Gue udah insaf, udah 
punya pacar" katanya. 


"iya, udah jadi bucin juga! Kan, Dan?" laki-laki kurus 
disamping nya menepuk bahu Dan. 


"bodo" 


Woojin menghelas nafas sekali lagi, tiba-tiba matanya 
terkunci pada benda yang tergeletak diatas meja didepan 
mereka. Itu kertas foto. "siape nih?" Woojin memgambil 
benda itu lalu agak terkejut dia berseru, "wah cakep 
banget!" tapi lalu mengernyit, "tapi kayak kenal, kayak 
pernah liat, dimana ya?" dia jadi berpikir. 


Guanlin buru-buru mengambil benda itu, "jangan diliatin, 
katarak ntar mata lo" katanya sarkastik. Woojin bersungut 
mengulang ucapan Guanlin tapi bibirnya di manyun- 
manyunin, lucu. 


"mau nyantet ya lu pada!?" tuduh Woojin, ketiga cowo 
didepannya menghadiahi jidat nya pukulan bergantian. 
"nyantet pala lu" seru Dan. 


"elu ya, Wik? Waduh Daehwi, jan begitu nak, gue tau lo 
kaga laku tapi jan nyantet anak orang juga, nyet!" Woojin 
kelabakan, diusapnya lengan Daehwi lembut seperti tengah 
membantu ibu-ibu lahiran. 


Daehwi menepis tangan Woojin, "gue yang ketekin lo mau? 
Siape yang nyatet woi!? Siape juga yang kaga laku!? Lo 
kaga tau fans gue bejibun udah kayak dosa lo?" seru nya 
tak terima. 


Daehwi itu tipe, 'apa yang dikatakan harus dilakukan' 
jadilah Woojin berakhir diketek Daehwi, kurus-kurus 
begitu... Daehwi itu kuat. Woojin yang badannya lebih besar 
aja dibuat lemah tak berdaya. 


"Daniel- tolongin akohhh!" Woojin meronta-ronta, tapi 
Daehwi buru-buru menyumpal mulut cowo itu dengan tisue. 


"udah udah wey! Waras bentar napa sih ha? Kita kumpul 
bukan mau saling ketek-mengetek, oke?" Daniel menyela, 
mencoba memisahkan dua insan yang begitu sibuk dengan 
aksi ketek-mengetek mereka. 


Setelah akhirnya terpisah, Guanlin kembali bersuara, 
"ngomong-ngomong kenapa yang lu ajak ngumpul cuma 
kita bertiga? Yang lain kenapa ngga lo ajak?" 


Daniel mengambil foto yang ada ditangan Guanlin, "ini misi 
rahasia, gue percaya sama kalian makanya gue ajakin 
kalian" tapi foto yang ditangan Daniel dirampas tiba-tiba 
sama Guanlin lagi. 


"ini foto punya gue, mau apa lo!?" katanya sambil melotot. 
Daniel mencebik kesal, "kan gue yang nyuruh lo cariin foto 
itu, njir" cebik Daniel. 


"iya, tapi tetap aja ini foto punya gua!" Guanlin memegang 
erat kertas foto ditangannya, menelungkup kan nya dibalik 
lengan nya yang dibalut jaket. 


Daniel mendengus lalu beralih pada kedua cowo yang lain, 
"gue mau minta tolong" katanya. 


"dih, tadi gue--" 


"oke oke, gue bantuin lo dapetin tuh bule, trus lo bantuin 
gue, oke!?" Daniel buru-buru memotong ucapan Woajin, 
sudah tau pasti cowo itu akan komplen, sedangkan Daehwi 
membisu, dia kelihatan mikir. 


Bantu teman itu emang perbuatan baik, tapi apa yang bakal 
dia dapat selain hidayah nanti? Daniel mau ngasih dia apa? 


"apa untungnya buat kita?" tanya Daehwi, diwajah nya 
tersirat ketidakyakinan. Daniel itu suka semena-mena, mau 
enak nya aja, ngga mikirin orang lain, suka ga tau diri kalau 
ditolongin. Daehwi harus mikir lebih dari tigapuluhtiga kali 
buat bantuin manusia dengan sifat ngeselin kayak gitu. 


"tenang aja, ada untung nya kok" Daniel senyum 
kemenangan, dia menunjuk tangan Guanlin, lebih tepat nya 
foto yang ada ditangan Guanlin. "kalian mau ketemu sama 
cewe itu ngga?" 


Guanlin yang dibuat terbelalak duluan, "Serius lo!?" seru 
nya bahagia, Guanlin emang bukan tipe cowo playboy 
kayak Daniel atau Woojin, atau teman-teman nya yang lain. 
Dia mirip dengan Daehwi-- perempuan bukanlah segalanya-- 
cewe itu dimana-mana, tapi jodoh cuma satu. Ngapain 
pacar-pacaran tapi ternyata dia bukan jodoh kita? Mau buka 
jasa 'titip jodoh orang' gitu? Mending ngga usah! 


Tapi entah kenapa setelah melihat foto ini Guanlin merasa 
kalau dia sedang menatap masa depan nya yang secerah 
ketek idol korea. Cewe ini ibarat cermin masa depan 
dimatanya Guanlin, bahasa puitis nya: 'perempuan ini 
mengalihkan dunia seorang Lai Guanlin menjadi lebih 
berflower-flower 


Daniel mengangguk mantap, sedangkan Daehwi masih 
belum yakin walaupun dia juga sama senang nya dengan 
Guanlin saat tahu bahwa mereka bisa bertemu bidadari 
yang ada didalam foto itu. 


"minta tolong ngapain dulu nih? Awas kalo macem-macem, 
gue kaga bakal mao!" peringat Daehwi jaga-jaga. 


Daniel terkekeh singkat, "ga susah kok, cuma minta kalian 
culik nih cewe trus bawa dia kesini" 


"GILA LO!!?" mereka bertiga berseru serempak, seperti 
sudah diaba-aba sebelum nya, mereka bertiga juga sama- 
sama membola menatap Daniel tidak percaya. 


"Dan, gue tau lo bejat, tapi jan gini dong! Gue sebagai 
teman lo ngerasa gagal tau ngga!?" Woojin yang paling 
kelihatan frustasi, dia mengacak surai nya lalu menghela 
nafas dengan dramatis. "kita emang anak ngga bener, ngga 
punya duit, tapi kita ngga pernah ngerampok, 
maling,apalagi nyulik orang, cuy!!" 


Dianggukin setuju oleh kedua temannya yang lain, "gue 
kecewa sama lo, Dan. Lo bilang lo dah insaf, tapi ternyata.. 
Ahh gue bener-bener kecewa" Guanlin juga tak kalah 
dramatis ternyata, dia memegang dada nya seakan punya 
penyakit jantung dan kambuh saat itu. Tidak lupa 
hembusan nafas gusar kekecewaan dengan raut wajah yang 
dibikin sesedih mungkin. 


Dilanjut oleh Daehwi yang bergeser sedikit agar lebih dekat 
dengan Daniel, "gue sebagai teman punya hak untuk balikin 
lo ke jalan yang benar, gue bilangin sama lo, Dan. Manusia 
sesat kayak lo ini ciri-ciri calon penghuni neraka, lo tau apa 
aja yang lo lakuin di neraka sana nanti? Lo ngga tau kan? 
Sama gue juga, belom pernah kesana soalnya" yah, berakhir 
dengan kalimat tak berfaedah sok suci dari Daehwi. 


Daniel mendelik frustasi, "diem deh lo pada. Gue bukan mau 
macem-macem kok, cuma nyulik doang, bawa dia kesini, 
udah!" jelas nya agak menaikan suara nya satu oktaf. 
Hatinya agak mencelos saat ketiga temannya mengucapkan 
kata-kata tak masuk akal tadi. Dan lagi, soal calon penghuni 
neraka, Daniel tuh paling ga suka dibilang begitu, dia paling 
takut sama yang namanya siksa neraka. Walaupun dia sama 
kayak Daehwi-- belum pernah ke neraka juga-- tapi Daniek 
tahu, di neraka itu panas nya ngalah-ngalahin terik di 


Medan sana, jangankan keringatan dan jadi item kayak 
dengkul nya mimi peri, dia akan langsung menjadi abu 
kalau mampir kesana (re; neraka) 


"nyulik orang itu dosa! Ga macem-macem ndas mu!!" 
Daehwi berseru menggebu-gebu. Dia yang paling menolak 
pekerjaan setan seperti ini. Gimana pun juga orang tua nya 
Daehwi miskin, makan aja susah, apalagi buat nebusin dia 
kalau masuk penjara nanti. Bisa-bisa ibu nya malah jual diri, 
Daehwi paling menghindari hal itu terjadi! 


"ga macem-macem, sumpah! Makanya dengerin gue dulu.." 


kk 


"Lo tau kan, gue paling ga suka nunggu!" Sejeong 
mendengus, dia menatap Jihyo yang baru saja datang dan 
duduk didepannya. 


Mereka sedang berada di salah satu kafe, duduk dipojok 
berdekatan dengan kaca pembatas ruang kafe dengan 
jalanan luar. Sejeong sudah duduk hampir duapuluh menit 
sambil menikmati americano nya sedangkan Jihyo baru saja 
datang dan langsung memasang wajah tanpa dosa. 


Mendengus, Sejeong langsung berucap pada intinya, "siapa 
orangnya?" nada nya kedengaran datar sama sekali tidak 


bersahabat, siapa sangka Sejeong yang dikenal manis dan 
lembut ini punya sisi lain yang jarang diketahui orang. 
Hanya yang benar-benar dekat dengan nya saja, Jihyo 
contoh nya. 


Mereka memang berteman dekat, tapi tidak bisa dikatakan 
sahabat. Dua perempuan ini punya sifat bertolak belakang, 
Jihyo yang suka bersenang-senang menikmati masa muda 
nya, ia berperilaku seperti yang sebenarnya, tak memasang 
topeng atau apapun itu. Semua orang mengenal Jihyo 
dengan apa adanya dirinya, sangat jauh berbeda dengan 
Sejeong yang terlihat sangat perfeksionis. Sejeong selalu 
mencoba untuk jadi orang yang sempurna, cantik, lembut, 
pintar, tentu hanya kedok semata. Sejeong ingin orang 
melihat nya dengan pandangan suka, terutama keluarga 
nya. 


Sejak kecil Sejeong selalu diminta berlaku layak nya 
seorang putri, keluarga nya banyak dikenal orang-orang 
luar, kondisi itu mengharuskan Sejeong menjadi yang 
terdepan dikalangan nya. Kedudukan dan citra itu penting 
bagi keluarga nya, hampir seluruh hidup nya, Sejeong 
memasang topeng, tujuannya agar ia tak mengecewakan 
keluarga juga membuat orang-orang berkumpul 
disekitarnya. 


"cowo gue, lo tau kan? Kang Daniel, yang gue ceritain waktu 
itu" Jihyo mengangkat tangannya memberi kode pada 
pelayan agar datang mendekat ke meja mereka. "americano 
nya juga ga pake latte ya, mba" ujar Jihyo saat pelayan 
perempuan berhenti didepan nya. 


"Kang Daniel? Bukannya kata lo dia bukan tipe lo banget, 
modal tampang doang" Sejeong bertanya sarkas, alis nya 
diangkat sebelah meneliti setiap ekspresi yang dipampang 
Jihyo. 


Cewe itu memang pernah menceritakan Kang Daniel 
kepadanya, cowo yang selalu mengejar nya, sudah hampir 
setengah tahun, dan Jihyo selalu menolaknya. Alasannya? 
Terlalu simple, Kang Daniel itu bukan orang kaya (re: 
miskin), hanya modal tampang saja, terlalu kekanakan, tapi 
dikenal sebagai playboy garis keras. 


Ada yah laki-laki yang seperti itu, miskin tapi berlagak jadi 
seorang playboy. Sejeong tidak habis pikir pada orang-orang 
yang seperti itu. 


"hm, tadinya. Tapi... Ah udah lah, jangan bahas soal 
hubungan gue. Intinya gue udah nyusun rencana ini baik- 
baik, ngga bakal ada kesalahan. Dan tugas lo cuma satu, 
yaitu ambil perhatian anak kosan!" Jihyo mengeluarkan 
ponsel nya dari dalam tas, mengetik beberapa kata dilayar 
hp nya lalu mendongak saat pesanan nya diantar oleh 
pelayan, "thanks" ujar perempuan itu. 


Sejeong masih setia menatap Jihyo yang sudah asik dengan 
handphone nya, beginilah kalau sudah punya pacar, yang 
ada didepan nya sekarang sudah tidak dihiraukan, malah 
sibuk sendiri. Sejeong mendecih pelan. 


"Kak Suga udah sadar, dia ngelewatin masa kritisnya 
dengan cepat, abis ini lo mau ngapain?" tanya Sejeong 
mengulurkan tangan mengambil gelas yang ada diatas meja 
lalu menyesap nya perlahan. 


Jihyo mengangkat bahu nya acuh tak acuh masih 
memusatkan perhatian pada ponsel nya, "mau ngapain lagi? 
Lo mau gue ngelakuin percobaan pembunuhan lagi?" 
enteng perempuan itu. 


Sejeong buru-buru mendesis seraya menatap sekeliling nya, 
"pelanin suara lo! Ini tempat umum, kalo ada yang denger 
gimana!?" sinis Sejeong. Tapi Jihyo tidak kelihatan peduli. 


"karena itu gue minta lo ambil perhatian anak kosan, gue 
takut nya Kak Suga buka suara duluan sebelum lo" ucap 
Jihyo tenang. "tapi sans aja, hp nya Kak Suga rusak, ada 
sama gue sekarang. Dia ga punya buktinya" lanjut Jihyo. 


Sejeong menghela nafas, "gue usahain" kata nya pelan. 
Cewe itu melihat ke sekitar lagi, jalanan kota kelihatan sepi 
hari ini, tidak seperti biasanya. "lo masih mau disini? Gue 
mau pergi" suara Sejeong lagi, dia meraih tas nya dari atas 
meja. 


"duluan aja, cowo gue mau dateng kesini" Sejeong 
mengiyakan, segera bergegas pergi dari meja yang tadi ia 
tempati. Cewe itu berjalan terburu kearah pintu keluar tapi 
saat berada tidak jauh dari pintu cewe itu malah menabrak 
seseorang membuat nya hampir jatuh kalau saja lengan 
kekar itu tak melingkari pinggang nya. 


"hati-hati dong" suara cowo itu kedengaran familiar, 
Sejeong membuka matanya perlahan, tadinya ia pikir ia 
akan terjatuh dan pasti bukan hanya sakit tapi juga malu 
karena kafe ini masih ramai. Tapi ternyata orang yang ia 
tabrak menahan tubuh nya dengan sigap dan detik 
berikutnya Sejeong membola dengan tubuh refleks bergerak 
menjauh dari cowo itu. 


"ehem, thanks.." Sejeong tersenyum kaku, "aku buru-buru, 
duluan ya" katanya langsung segera pergi melewati pintu 
kafe. 


Sedangkan Lino, iya cowo yang ditabrak Sejeong dan 
menahan cewe itu agar tidak terjatuh adalah Lee Min Ho, 
adik laki-laki nya Lee Yana dan anak laki-laki nya Lee 
Sooman. Lino berdiri mematung sebentar lalu melirik pada 
satu arah, itu adalah Jihyo yang sedang duduk sendiri dan 


tengah asik dengan ponsel nya, dan beralih pada pintu kafe 
yang baru saja dilewati Sejeong. 


Pelan-pelan, cowo itu menarik sudut bibirnya. "bodoh" ujar 
cowo itu lalu bergegas keluar dari kafe melewati pintu yang 
sama. Masih dengan senyum merekah nya. 


Sepertinya, dia punya sesuatu yang harus dikerjakan. Sudah 
lama sejak Yana tinggal di kosan, ia tidak pernah bertemu 
musuh karib nya. Siapa tadi kata mereka? Kang Daniel? Oke, 
sepertinya.. 


Ini akan jadi pertarungan menarik :) 


### 


Misi tetap berlanjut sampai ke tripple updete.. Silahkan 
tinggalkan spam comment kalian:') 


Salam sayang: 


45 Dying 


Maafkan typo dan selamat membaca! 


Lee Yana's point of view.. 


Segala bentuk syukur juga ucapan terima kasih gue 
ucapkan kepada yang terhormat Bapak Lee Sooman yang 
akhirnya mengiyakan rencana gue untuk menikah lebih 
cepat. Dikatakan kalau lebih cepat lebih baik itu memang 
benar, tapi disini gue kebelet banget pengen nikah bukan 
biar bisa cepet ena-ena atau nganu-nganu sama suami ya, 
melainkan agar cepat terlepas dari jeratan lika-liku 
kehidupan ditempat indekos gue. 


Coba bayangkan, jikalau gue menunggu lebih lama lagi, 
apalagi sekarang hubungan gue dengan semua anak kosan 
lagi memburuk pasca kejadian Sejeong dengan tangis 
buaya nya. Oke, berlebihan gue rasa tapi gue memang 
sudah engga mikir panjang lagi soal Eunwoo. Gue yakin 
sama dia, gue yakin dia sayang gue begitu juga dengan 
gue, dan gue yakin dia bisa jagain gue setelah kita menikah. 


Kalau kata mama, "menikah itu bukan sesuatu yang bisa 
dianggap sepele, menikah bukan akhirnya, melainkan 
permulaan. Kamu harus lebih menguatkan diri setelah itu" 


Kalau misal gue ngga sanggup jadi istri yang baik dan juga 
menantu yang baik bagi keluarga suami gue, siap-siap deh 
dipulangin lagi kerumah mama papa. Mungkin setelah 
menikah gue bakal dihadang lebih banyak ujian, yang pasti 
lebih sulit dari Ujian tingkat Nasional. Mulai sekarang gue 
harus belajar, walaupun gue sadar sebenarnya gue udah 
menghadapi beberapa ujian selama gue tinggal ditempat 
Kos. 


Belum lagi setelah punya anak, wah! Sekarang gue tiba-tiba 
teringat pas mama marah-marah sama gue dan Lino waktu 
kecil karena kita sering berantakin rumah. Sampai-sampai 
mama bilang kalau beliau pengen kita masuk lagi kedalam 
perut karena kita sering nyusahin dia. Gue tahu kok itu 
cuma ucapan doang, gue tahu setelah itu mama sedikit 
merasa bersalah setelah marahin kita karena setelahnya 
mama akan meminta maaf seraya menawarkan diri 
memasak makanan favorit kita. Dan gue juga tahu kalau 
kemarahan mama itu bukan main-main, dia benar-benar 
cape, itu kelihatan dari raut wajah nya. Dia kerja, bersihin 
rumah sendiri karena waktu itu kita ngga pake ART. Setelah 
mama bersih-bersih kita malah berantakin lagi, coba 
bayangin betapa kesal mama waktu itu. Gue aja kalau lagi 
nyuci piring trus ada yang nambahin piring kotor lagi buat 
gue cuci, gue bakal teriak marah-marah segenap rasa. 
Karena.. bayangin, dude! Lo udah bete disuruh nyuci piring 
dan setelah hampir selesai nyuci piring ada orang yang 
nambahin piring lagi. Hayo, bagaiman rasanya? Gue yakin 
kalian kalau ngga ngomel-ngomel atau mendeklarasikan 
sumpah serapah sama tuh orang, pasti piring nya dilempar 
satu-satu saking kesel nya. (re; adegan tidak boleh ditiru di 


rumah, dapat menyebabkan uang saku dipotong seluruh 
nya) 


Dari situ dapat disimpulkan kalau pekerjaan seorang istri 
yang merangkap jadi ibu rumah tangga juga bukan hanya 
perlu menyiapkan tenaga namun juga kesabaran ekstra, 
apalagi kalau punya anak yang bandel kayak Lino. 


Bicara soal Lee Minho, entah apa yang merasuki cowo itu 
sehingga kerap menatap gue dengan tatapan dingin yang 
sama sekaki ngga bisa gue baca. Pertama, saat berada 
dirumah sakit. Eunwoo tiba-tiba harus pergi duluan karena 
ada urusan, entah urusan apa gue juga ngga tahu. Dan 
mama meminta Lino mengantar gue pulang, karena Papa 
sama Mama ngga akan langsung pulang melainkan pergi 
berkunjung kerumah salah satu rekan bisnis papa. Bukan 
nya mengangguk mengiyakan, cowo itu malah: 


"nih! Gue bareng Juki" katanya seraya melempar kunci 
mobil nya keatas brankar Bang Suga. Matanya menyorot 
gue dingin dan datar, seakan kita itu sepasang manusia 
yang baru saja bertemu dan belum terlalu mengenal. 


Mama dan papa yang menyadari sikap Lino pada gue pun 
turut mengernyit bingung, lalu disusul pertanyaan dari 
mama kenapa Lino bersikap seolah gue dan dia sedang 
bermusuhan. Dan jawaban Lino adalah, 


"kita emang lagi musuhan" 


Coba perhatikan jawaban mengejutkan yang ada diatas 
sana, saudara-saudara ku yang terkasih! Gue berharap ini 
bukan sesuatu yang besar, you know! Kakak dan adik wajar 
berkelahi, bukan sesuatu yang asing. Dulu sewaktu Lino dan 
gue masih kecil, kata'musuhan' itu sudah seperti santapan. 


Lino kecil waktu itu lemah, dia suka mengadu ke mama 
Kalau-kalau gue mengerjai bocah itu. Lalu dengan segenap 
rasa dia menjulurkan tangan menampilkan jari kelingking 
kecil nya lalu berkata, "kita musuh!" 


Gue ketawa saja waktu itu, nama nya juga anak-anak kan. 
Kalau udah begitu gue akan mengerahkan segala bentuk 
kerja keras mengganggu Lino dan meminta untuk 
berbaikan, lalu perang bantal, saling menggelitik dan 
akhirnya bocah itu tertawa seraya menyodorkan jari jempol 
nya, "oke-oke, kita temenan sekarang! Ampun, jangan geli- 
geli in lagi" 


Dan gue akan berhenti, mengajak nya bangkit dan 
mengumumkan ke seluruh orang rumah -waktu itu nenek 
dan kakek dari nyokap gue juga tinggal dirumah papa- 
kalau gue dan Lino sudah kembali berteman. 


Tapi sekarang, seperti nya menggelitik cowo itu ngga bakal 
bikin dia tertawa dan bilang kalau kita temenan lagi. Lino 
besar lebih sulit ditebak apalagi dihadapi. Cowo itu ngga 
bisa dipermainkan seperti waktu kecil dulu, dia punya 
pemikiran nya sendiri dan... dia sedang kecewa pada gue. 


Cukup terpaku beberapa saat mampu membuat laki-laki 
yang tertidur di brankar meraih tangan gue. Dia tersenyum 
tipis, nyaris tak terlihat kalau tidak diperhatikan. Gue tahu 
itu tindakan buat menghibur gue, dan gue rasa Bang Suga 
saat itu juga memberi isyarat seakan gue harus diam dan 
jangan bertindak apa-apa. 


Kedua, saat Lino mengambil mobil nya ke rumah. Hanya 
datang, menyapa mama dan papa lalu mengambil kunci 
mobil nya dengan segera, sempat menatap gue beberapa 
detik -masih jenis tatapan yang sama- dan pergi berlalu gitu 
aja. 


Kalau begini terus-terusan, apa yang membuat gue nyaman 
tinggal di kos-kosan? Mama juga beberapa kali bertanya 
kenapa gue ngga balik ke tempat kos, dan gue bilang kalau 
gue pengen habisin waktu bareng mereka sebelum nikah. 
Walau dalam hati kecil gue juga ingin bilang, "gue pengen 
habisin waktu gue bareng anak kos sebelum gue nikah" 


Nikah itu hal bahagia, tapi kalau begini ceritanya, gue sama 
sekali ngga berbahagia. Mengingat anak kos merupakan 
tamu yang pengen banget gue undang di acara nikahan 
gue. 


Sekarang gue sedang nunggu Eunwoo yang katanya bakal 
jemput dan ajak gue jalan-jalan. Entah kesambet apa itu 
anak, tapi untung lah mama sama papa lagi ngga ada 
dirumah sekarang. Karena kalau mereka ada dirumah, 
segala macam pertanyaan harus terlontar sebelum kita 
diizinin pergi meninggalkan rumah. 


Walaupun mama percaya sama Eunwoo begitu pun dengan 
papa, gue selaku anak perempuan memang harus dijaga 
dengan baik, itu kata Bapak gue. Ceritanya sebagai mantu 
yang baik Eunwoo juga harus selalu meminta izin soal apa 
yang akan kita lakukan tidak terkecuali jalan keluar. Tapi 
disaat sibuk kayak gini sepertinya mama papa ngga perlu 
dikabarin, mereka pasti langsung ngerti. 


Eunwoo datang tepat waktu, ngga terlambat barang satu 
menit pun. Cowo itu memang on time selalu, ngga pernah 
buat gue nunggu atau kecewa. Yah, Eunwoo itu punya sisi 
dimana kita akan selalu memuji dia disaat kita melihat cowo 
itu. Eunwoo baik, ramah, pengertian, juga dewasa. Itu 
semua membuat gue seakan jatuh ke alam mimpi, apalagi 
waktu sadar kalau laki-laki yang ada disebelah gue ini akan 
segera menjadi suami gue kelak. Coba bayangkan, suami 
gue se-perfeksionis Eunwoo ini, udah kelihatan ujian-ujian 


yang akan gue tanggung adalah para pelakor di luaran 
sana. Gue yakin banyak perempuan yang akan giat ngejar- 
ngejar Eunwoo bahkan setelah menikah, karena seperti 
yang gue tahu Eunwoo saat ini aja punya banyak fans 
dimana-mana, tersebar diseluruh Indonesia padahal cowo 
itu tinggal di Australia beberapa tahun terakhir. Bisa 
dibilang, gue harus siap mental ngehadapin fans-fans 
Eunwoo yang kemungkinan besar akan gelar demo akibat 
sakit hati karena pangeran mereka direbut perempuan lain. 


Tapi tidak apa! Gue yakin gue kuat, gue yakin gue sanggup! 
Semangat, Yana!! 


"kita mau kemana?" tanya gue. Yah walaupun gue ngikut- 
ngikut aja kemana pun cowo ini bawa gue, pertanyaan yang 
satu ini tetap harus dilontarkan. Selain karena gue orang 
nya kepo, sekalian juga buat basa-basi. 


"kamu mau kemana?" dia malah nanya balik, tanpa 
menolehkan kepala nya pada gue. 


"aku ikut kamu aja" 


Dia tertawa, masih sama tampan nya. Hm, kapan sih 
Eunwoo ngga ganteng? Seakan jadi salah satu pemeran 
utama di cerita-cerita telenovela dia bisa merenyuhkan 
jantung para wanita, ngga terkecuali gue, karena gue juga 
wanita. 


"udah aku tebak, yaudah kalau gitu ikut aku ketemu teman- 
teman aku aja gimana?" 


Gue mengiyakan, sebanarnya agak sedikit gugup. Agak 
sedikit doang kok. Soalnya gue ngga pernah ketemu teman- 
teman nya Eunwoo. Gue selalu diajakin jengukin keluarga 
nya, mau itu kakek, nenek, oma, opa, tante, bibi, om, 
paman. Semua keluarga nya Eunwoo udah gue kenal 


sebelum nya dan gue tidak terlalu merasa gugup kalau 
cowo itu mengajak gue mengunjungi keluarganya. tapi 
teman, ouch, gue gatau teman-teman Eunwoo itu seperti 
apa, dari kalangan apa, atau bagaimana. Eunwoo ngga 
pernah menyinggung soal teman-teman nya bahkan 
kehidupan pertemanan dia, kecuali anak kosan yang sudah 
ia anggap teman. 


Eunwoo juga bukan tipe orang yang punya banyak teman 
dari berbagai kalangan gue rasa. Kalau dia bilang teman- 
teman, berarti itu udah akrab banget sama dia. Soalnya gue 
yang udah kenal dan deket sama dia dari jaman masih pake 
kaos kolor kemana-mana aja cuma dipanggil temen sama 
dia, bukan sahabat apalagi saudara. Yah, Eunwoo pernah 
ngomong sih sekali soal teman sepermainan dia waktu SMA 
dulu. Gue sama dia beda SMA juga beda setahun, gue 
diwajibkan masuk sekolah swasta sama bokap sedangkan 
Eunwoo milih sekolah nya sendiri yaitu sekolah negeri. 
Soalnya cowo itu ngga suka anak-anak songong yang 
senang banggain harta orangtua nya disekolahan. Tamat 
SMA Eunwoo langsung disuruh kuliah dia Aussie, mama 
papa nya juga ikut nemenin disana. Dan mulai saat itu 
Eunwoo dan keluarga nya tinggal disana. Dan Eunwoo udah 
wisuda beberapa bulan lalu sebelum datang kesini. Anak 
pinter emang gitu, kuliah cepet ga bakal jadi masalah. 


Lee Yana's POV end... 


xX 


Di jam-jam seperti ini biasanya kos-kosan ramai seperti 
biasanya, kalau bukan berkumpul di gedung satu, paling 
tidak berkumpul di gedung mereka masing-masing. Tapi 
karena Suga masih harus dirawat dirumah sakit karena 
kecelakaan yang menyebabkan laki-laki itu lemah tak 
berdaya, orang-orang kosan hanya harus berkumpul 
dirumah sakit, menjenguk sekaligus menemani Suga. 


Begitupun dengan Sejeong, Irene, dan Jihyo yang sudah 
menjadi bagian dari kos-kosan. Tak ingin ketinggalan, Hwasa 
pun ikut meramaikan ruangan luas itu. Hanya sebagian 
anak kosan, karena orang-orang yang bekerja di kantor 
tidak bisa hadir disana. 


"Akhir-akhir ini gue ngga liat Yana, kemana dia?" Hwasa 
beralih ke topik lain, setelah membahas bagaimana Suga 
bisa berakhir dirumah sakit, Hwasa malah terpikir sesuatu 
yang lain. Tentang Yana, perempuan itu pasti selalu ada, 
apalagi disaat-saat berkumpul seperti ini. Tapi sekarang 
malah tidak mendapati perempuan itu dimana-mana, dan ia 
bertaruh kos-kosan sedang kosong sekarang. 


Dan, Lino juga tidak hadir disana bersama mereka, apa Yana 
juga bersama dengan nya? 


"Kak Yana tinggal dirumah orangtua nya beberapa hari ini" 
Yeonjun yang menjawab, ia sempat melirik pada yang lain 
dan merasa teman-teman kosan nya tidak akan memberi 
jawaban pada Kak Hwasa lalu dia pun angkat suara. 


"tumben, kenapa?" merasa belum mendengar jawaban yang 
memuaskan, Hwasa bertanya lagi, dengan nada yang sedikit 
mengintimidasi. 


"yah terserah dia lah, emang ngga boleh kangen sama mak 
bapak nya sendiri?" kali Ini Suga yang menjawab, kelihatan 
sewot. Akhirnya Hwasa mengangguk, sudah berbulan-bulan 
Yana tinggal di kos-kosan, lalu sekarang kembali pulang 
kerumah secara tiba-tiba, dan alasan nya adalah rindu 
keluarga? Hm.. sedikit masuk akal sih, jadi Hwasa tak 
membesar-besar kan nya lagi. 


Disisi lain, Sejeong duduk lebih dekat dengan Suga. Tangan 
nya asik mengupasi kulit apel yang dibawa mereka untuk 
cowo yang sedang sakit itu. Bukan hanya apel, Sejeong juga 
menguliti buah jeruk disana, memisahkan nya satu persatu, 
lalu diletakkan kedalam piring. Setelah siap, ia 
menyodorkan piring itu pada Suga tidak lupa senyum 
secerah mentari dan kalimat yang menyatakan kalau buah- 
buahan ini sangat penting dalam proses penyembuhan nya. 
Suga tak banyak berkutik, ia hanya menurut mengiyakan 
lalu menyantap buah siap makan itu. Kapan lagi ia diladeni 
seperti Raja kalau bukan saat ini? Jangan kan menguliti 
buah untuk nya, teman-teman nya yang lain bahkan mau 
untuk menyuapi nya saat waktu makan. Benar-benar 
mengharukan. 


"gimana sama Eunwoo? Kalian berteman baik kan sama dia" 
Hwasa bertanya lagi, tiba-tiba teringat pada teman kecil 
Yana yang juga tingal ditempat indekos nya. 


Cha Eunwoo sebenarnya masih bagian dari keluarga mereka 
kalau Hwasa tidak salah, walau jauh, tapi ayah Eunwoo 
merupakan anak dari adik tiri kakek nya (ayah nya Lee 
Sooman) sebab kakek buyut nya menikah tiga kali. Sejak 
kecil sudah tumbuh bersama dengan mereka apalagi sebab 
jarak rumah nya dengan Yana berdekatan, itu sebab nya 
Hwasa juga mengenal baik Cha Eunwoo sejak kecil. Dan ia 
juga tahu kalau sejak kecil, Cha Eunwoo sudah menyukai 
Lee Yana. Sedikit tergelitik kalau mengingat hal itu. 


"anak nya asik kok, Kak. Tapi nempel terus sama kak Yana" 
Jeongin yang bersuara. Disusul seruan tak terima lainnya 
dari beberapa orang yang mengatakan kalau Cha Eunwoo 
itu sangat menyebalkan, selalu memgambil kesempatan 
untuk dekat dengan Yana dan juga sering membangga- 
bangga kan dirinya didepan anak-anak kos. 


Hwasa terkekeh, "wajar lah, kan mereka emang deket dari 
orok, walau lama ngga ketemu Yana tetap punya kemistri 
sama Eunwoo" 


"kemistri apaan, cowo itu udah kayak tokek nempel-nempel 
terus" 


Hwasa hanya sanggup menggeleng heran, anak-anak kosan 
terlalu menyukai Yana sehingga tak membiarkan barang 
siapa pun dekat dengannya. Mereka terlalu posesif walau 
porsi nya masih wajar. Tapi Yana mungkin akan merasa risih 
kalau begini seterusnya. 


"trus, tiga cewe ini gimana? Masa Yana mulu yang jadi 
bahan incaran, ini ada yang cakep-cakep juga" Hwasa 
melirik Sejeong, Irene, dan Jihyo bergantian. Tiga gadis 
cantik itu tersenyum kaku, seolah baru saja dapat sindiran 
mematikan dari Hwasa. 


Hwasa memusatkan perhatian nya pada Sejeong kembali 
saat anak-anak kosan mengiyakan kalimat Hwasa dengan 
mengatakan kalau dari ketiga perempuan ini, Sejeong lah 
yang paling mendekati sifat Yana, bukan hanya lembut tapi 
juga ramah dan perhatian. Gadis ini juga punya senyum 
yang indah, tak heran kalau anak-anak kosan tertarik pada 
gadis ini. 


"gue juga bisa liat kalian ga ada masalah sama kepergian 
nya Yana, apa karena dia?" Hwasa melempar pertanyaan 
lagi. Kali ini yang ia dapati malah wajah beberapa anak kos 


berubah masam. Mereka juga berdeham tak karuan 
menghilangkan hening yang tiba-tiba tercipta. Sedikit aneh, 
tapi Hwasa tak ambil repot. 


Sebenarnya ingin mengatakan tidak juga anak-anak kos tau 
apa yang harus dilakukan selain itu. Lebih baik diam adalah 
jawaban yang tepat. Kalau pertanyaan Hwasa disimak, itu 
seperti pertanyaan jebakan. Seakan.. ia tahu apa yang 
sudah terjadi belakangan ini. Seakan ia tahu bahwa Yana 
pergi dari indekos karena Sejeong dan kejadian 
mengejutkan waktu itu. Walau jawab nya memang iya, tapi 
disini Sejeong lah yang akan terkena masalah, anak kos tau, 
Hwasa menyanyangi Yana, mau bagaimana pun ia akan 
membela perempuan itu. Jadi lebih baik menghindari Hwasa 
sekarang, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. 


kk 


"Kenalin, Yan. Ini teman-teman aku pas SMA, masih suka 
main sampe sekarang" Eunwoo memperkenalkan teman- 
teman nya pada Yana, begitu pun dengan Yana yang 
memperkenalkan diri. 


"Rocky" ucap cowo berperawakan tegas, dia tampan juga 
punya rahang yang tegap. Tubuh nya bagus walau Yana 
masih berpikir kalau tubuh Eunwoo tak kalah indah. Surai 
hitam nya ikal, pakaian nya santai serupa yang lain, 
semuanya menggunakan training juga kaos dan jacket tipis 
senada. 


"Sanha" cowo ini kelihatan lebih lembut juga manis dari 
yang lain, mata nya bulat seperti kucing persia milik Yana 
waktu kecil. Sanha juga punya bibir tipis mirip bibir milik 
Eunwoo, surai coklat terang nya lurus jatuh diatas jidat. 


"Moonbin" yang satu ini lebih suka tersenyum, dia juga 
ramah dan hangat sama seperti Eunwoo, walau Eunwoo 
tetap jauh lebih baik. 


Mata nya kemana hayo'? 


Yana menatap ketiga cowo ini, tak lupa senyum tipis 
menghiasi wajah nya. Setiap mereka memperkenalkan diri, 
Yana menilai juga membandingkan nya dengan Eunwoo. 
Gadis ini benar-benar sedang dimabuk asmara. 


"yang lain ga bisa datang, lain kali kita ketemu lagi sama 
yang lain, oke?" ujar Eunwoo dan diangguki begitu saja oleh 
Yana. Dalam hati Yana malah sedikit heran, masih ada lagi 
kah? Dia tidak begitu menyangka kalau Eunwoo punya 
banyak teman, dan sepertinya lumayan dekat dengannya. 


"dengar-dengar dari Eunwoo kalau kalian udah tunangan?" 
Rocky yang mulai bertanya, dibalas anggukan kaku dari 
Yana. Sebenarnya Yana bukan orang yang sulit bergaul, 
malah ia bisa dengan mudah dekat dengan orang baru. Tapi 
ini rasanya sedikit aneh, apalagi dimata teman-teman 
Eunwoo dirinya merupakan tunangan teman mereka. Agak 
sedikit.. gimana gitu. 


"gausah canggung gitu, Yan. Teman aku teman kamu juga" 
Eunwoo meraih tangan Yana, mengelus punggung tangan 
itu menggunakan jari jempol nya. 


Sanha terkekeh, "berarti tunangan lo tunangan kita juga 
dong" katanya bercanda. Yang lain seperti mengiyakan 
kalimat Sanha, mereka ikut terkekeh. 


"itu ngga berlaku buat kalian" sinis Eunwoo, walau pada 
akhirnya dia ikut terkekeh. Yana juga sama, sedikit tergelitik 
oleh kalimat tanpa dosa yang disuarakan Sanha tadi. 


"tapi, Yan.. serius lo tunangan sama dia? Kok mau sih?" kali 
ini Moonbin yang bersuara, diikuti seruan yang lain yang 
menyatakan kalau cowo seperti Eunwoo ini sedikit tidak 
pantas bersanding dengan perempuan secantik dirinya. 


Wah, tidak tahukah mereka kalau Yana malah berpikir 
bahwa dirinya lah yang tidak pantas bersanding dengan 
Cha Eunwoo. Pria tampan itu punya semua hal menarik 
sedangkan dirinya tidak. 


"Eunwoo kelihatannya beruntung banget dapetin lo" ujar 
Rocky. 


Yana sedikit tersipu, "Hm, gue yang beruntung punya 
Eunwoo disamping gue" 


Eunwoo ikut tersipu karena kalimat Yana barusan, "masa 
sih?" goda nya dengan senyum yang membuat matanya 
melengkung indah. Yana menepuk lengan cowo itu pelan 
seakan malu. Lalu dengan wajah tampak bahagia Eunwoo 
tertawa. 


"udah udah, jangan mesra-mesraan didepan kita, muak" 
Rocky mengibaskan tangan nya mengisyaratkan agar dua 
sejoli ini berhenti melakukan adegan yang membuat hati 
panas walau cuaca sedang sejuk saat ini. 


"ho'oh, kalau si Emje ada disini pasti tuh anak dah 
kesurupan minta pulang" Moonbin berseru semangat 
menyebut nama salah satu teman mereka. 


"oya? Kenapa?" --unwoo 


"oh iya, lo belom tau kan? Dia diputusin sama si Caca" cerita 
Sanha, dia juga menceritakan pada Yana kalau teman 
mereka yang dipanggil 'Emjey' ini sudah berpacaran 
dengan gadis bernama 'Caca' hampir lima tahun sejak 
mereka masih SMA dan harus putus karena orang tua Emjey 
tidak merestui hubungan mereka. Sanha juga mengatakan 
itu lah alasan mengapa Emjey tidak dapat hadir ditengah- 
tengah mereka saat ini. Dia sedang berduka cita. 


Eunwoo yang mendengar itu tertawa, "padahal dulu-dulu 
suka sombong gegara punya pacar sedangkan kita jomblo" 


"haha iya, dah gitu bucin banget lagi. Gue takut tuh anak 
saking galau nya malah bundir" 


"huss! Jan asal ngomong, geble" 


Kakanda Myungjin yang sedang berduka cita' 


Ditengah-tengah perbincangan mereka ponsel Yana 
berbunyi, itu nomer yang tidak ia kenal. Beranjak dari 
duduk nya lalu meminta izin pada Eunwoo dkk untuk 
mengangkat telpon, Yana pergi ke toilet kafe. 


"halo?" 
"halo? Ini Lee Yana?" 
"iya, ini siapa ya?" 


"gue.. ehem, lo ngga perlu tau gue siapa, lo lagi dimana 
sekarang?" 


Yana mengernyit bingung, selain karena ia tak kenal orang 
ini dan kalimat nya yang sangat mencurigakan, kenapa juga 
orang tak dikenal ini kepo dengan lokasi nya? Apa jangan- 
jangan orang yang iseng-iseng. 


"kalau ngga ada yang penting gue tutup telfon nya" ancam 
Yana yang membuat orang disebrang sambungan sedikit 
kelabakan meminta untuk tidak dimatikan sambungannya. 
Yana masih mengancam kalau orang ini tak cepat-cepat 
mengatakan apa maksudnya ia akan menutup panggilan. 


"gue temen nya Lino, lo kakak nya Lino kan?" 


Setelah kalimat itu, Yana merasa tidak enak. Entah karena 
apa, tapi jantung nya berdegub lebih cepat. "ini siapa sih? 
Jangan main-main ya, gue ngga suka ngeladenin orang 
iseng" 


"Lino ada sama kita, dia sekarat habis berantem, belum 
sadar sampe sekarang. Gue dapet nomer lo dari hp nya dia, 
tapi pulsa adek lo gaada, jadinya gue telfon pake hp gue" 
jelas si unknown panjang lebar. Yana sedikit melemas 
setelah itu. Tanpa sadar tangan nya bergetar, apalagi karena 
kata 'sekarat yang disematkan si Unknown pada kalimat 
panjang nya. 


"kalian dimana sekarang? Dia ngga apa-apa kan? Gimana 
bisa--" 


"tenang dulu, lo dateng aja ke basecamp kita di jalan 
cempaka pengasingan, dan jangan bawa siapa-siapa 
soalnya basecamp kita masih tempat rahasia ngga boleh 
diketahui banyak orang" 


Yana emosi mendengar nya, "kenapa ngga lo bawa kerumah 
sakit!? Kalau kenapa-napa gimana?" 


"gue ga punya duit buat bawa kerumah sakit" 
"ada gue buat tanggung biaya nya, gimana sih lo!!?" 


"jangan bawel sekarang, makanya datang dulu baru 
ngomel. Cepetan, takut nya adek lo ngga kuat lagi nih" 


"LO--" 
"ingat! Datang sendiri! Jangan bawa orang lain!" 


Panggilan diputuskan, Yana segera berlari keluar dari pintu 
belakang kafe, kalau ia lewat dari depan dan bertemu 


Eunwoo cowo itu akan bertanya macam-macam dan malah 
akan ikut pergi bersamanya. Sudah lah, dengar si Unknown 
itu saja, keselamatan Lino masih jauh lebih penting dan ia 
bisa mengabari Eunwoo nanti. 


Yana kelabakan menunggu taksi, memeriksa jam 
dipergelangan tangan nya berkali-kali, hampir saja Yana 
meraung di tempat nya berdiri saat tahu taksi datang lama 
lagi, tapi sebuah mobil hitam berhenti didepannya, dua pria 
tak dikenal menggunakan masker keluar dari dalam mobil 
itu. 


"lo Yana?" 


"kalian siapa!?" ketakutan nya semakin bertambah. la tiba- 
tiba teringat pada drama-drama penculikan yang sering ia 
tonton di tv sewaktu kecil. Situasi ini sangat mirip dengan 
apa yang dia tonton waktu itu. 


"mending lo cepet ikut kita kalau mau liat adek lo" ucapa 
salah satu dari mereka. Yana tertegun sebentar dibuatnya. 
Lalu dengan gesit mengangguk dan ikut masuk kedalam 
mobil hitam itu. 


Dipikirannya hanya ada Lino, tiba-tiba ia merasa paranoid 
menyerang tubuhnya hingga membuatnya gemetar tiada 
henti. 


"gimana keadaan Lino?" tanya Yana, suara nya bergetar. 
"dia.. se-sekarat, belum sadarkan diri" 


"Kenapa kalian ngga bawa kerumah sakit!?" teriakan nya 
yang sedikit dipaksa membuat tenggorokan gadis itu sedikit 
perih. 


"kan tadi udah kita bilang alasannya" 


"bodoh!" desis Yana tak habis pikir, kenapa memikirkan 
biaya disaat seperti ini!? Jelas nyawa lah yang lebih 
penting! Apa mereka tidak tahu kalau Lino punya Bapak 
sekaya Lee Sooman!? Jangankan biaya rumah sakit, dia 
punya rumah sakit sendiri! 


Dan bodoh nya.. Yana takut dengan alasan bodoh itu. Lino... 
sekarat? 


Oh ayolah, walaupun anak itu menyebalkan dan begitu 
dingin padanya setiap kali, Lino tetap lah adiknya. 


Yana sibuk merenung hingga tak sadar dibelakang nya 
seseorang duduk dengan tongkat kayu dalam genggaman 
dan dengan sekali hantaman. 

bukk! 


Yana pingsan.. 


### 


Ain : 


Aloha! 


Pertama tama gue mau ucapin terimakasih yang sebesar- 
besar nya buat kalian yang baca work ini dari awal sampai 
sekarang. 


Menurut prediksi ku, work ini hanya akan sampai 60 chapt 
aja, dan mulai saat ini Yana akan diberi badai yang kuat 
menjelang ending:) 


Aku juga mau minta maaf kalau-kalau ada kesalahan, dan 
buat keleletan aku updete cerita nya, mohon dimaafkan 
karena kalian pasti tahu, nulis itu.. ngga gampang. Tapi 
karena kalian ada yang ngasih ide dan masukan buat aku, 
akunya tetap lancar sampai ditahap ini, trims:) 


Jadi aku mau nanya, bagusan nih cerita happy end or sad 
end? 
Hayo, mana tim happy ending and sad ending nya!!!? 


Salam sayang dan sehat selalu 


Bonus pict suami-suami aghuu' 


46 Who 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


"Io harus bantuin gue, Jung" 


Jungwoo menghela nafas pasrah, sudah dari sejam yang lalu 
Suga mengatakan hal yang sama. Dan itupun dengan nada 
yang sama sekali tidak seperti memohon melainkan 
memaksa. Laki-laki ini masih terbaring diatas brankar rumah 
sakit, katanya kepala cowo itu kerap terasa sakit kalau ia 
bergerak, jadi masih dianjurkan untuk menetap disini 
sampai benar-benar sembuh. Lagian mereka tak keluar 
biaya apa pun dan Suga juga kelihatan nyaman disini. 


"tapi--" 


"gaada tapi-tapian! Lo serius ga percaya sama Yana!? Coba 
lo pikir, cewe sebaik dia ngga mungkin nyakitin orang lain 
cuma gara-gara alasan yang ngga jelas!" bentak Suga, dari 
wajah nya nampak cowo itu sedang menahan emosi nya. 
Sudah sampai sejauh ini, sampai dirinya pun jadi korban, 
kenapa ia tak coba untuk lanjutkan semuanya? toh dari 


awal semua ini hanya untuk Yana, agar perempuan itu 
kembali bersama mereka. 


Yang membuat Suga tak habis pikir adalah mengapa teman- 
teman nya malah tak bisa percaya pada Yana? Mereka sudah 
bersama tidak sehari dua hari. Apa mereka belum terlalu 
saling mengenal? Rasanya pikiran mereka dikacaukan oleh 
kehadiran gadis yang penuh kelembutan bernama Sejeong 
itu. Persetan dengan gadis itu, tinggal atau bukan di kos- 
kosan mereka, tapi kenapa harus Yana yang pergi? Dan lagi, 
tak ada satupun dari antara teman-teman nya yang 
mencoba menghalangi kepergian gadis itu. Dan dia pun.. 
tak bisa berbuat apa-apa. 


"logika aja, bang. Ga mungkin Sejeong nyakitin dirinya 
sendiri!" Jungwoo juga jengkel karena Suga terlalu keras 
kepala. la sebenarnya masih pro dan kontra tentang Yana, 
tapi soal Sejeong yang mencoba memfitnah Yana dengan 
melukai dirinya sendiri, apa itu tidak terlalu... kejam? 
Apalagi Sejeong, gadis itu benar-benar tidak terlihat seperti 
gadis jahat seperti Tiffany atau Jihyo. 


"Makanya itu, lo bantu cariin hp gue! Gue simpan salinan 
rekaman cctv disana, lo bisa liat sendiri!!" 


Jungwoo masih terlihat tidak yakin membuat Suga menutup 
matanya dengan dramatis lalu menghela nafas panjang. 
Harus bagaimana lagi dia berucap? Dari antara teman- 
teman nya ia pikir hanya Jungwoo lah yang berpikir rasional, 
Suho bahkan tak banyak bicara mengenai hal ini, bahkan 
Xiumin atau Jin. Mereka hanya diam, bingung atau.. 
memang tidak ingin berbuat apa-apa.. (?) 


Jisung? Bocah itu punya pemikiran nya sendiri, Suga tahu 
Jisung tidak akan mengecewakan Yana mengingat ia yang 


paling membela Yana mati-matian waktu itu. Dan Suga tak 
ingin mengganggu pikirannya. 


Lalu Lee Minho, laki-laki ini juga punya pemikirannya 
sendiri. Dan Suga pun tahu kalau Lino, huft.. mana mungkin 
laki-laki yang awal nya begitu posesif pada kakak 
perempuan nya tiba-tiba bersikap dingin? Seorang Lee 
Minho menjauhi Yana? Itu benar-benar bullshit! Tapi nampak 
nya cowo itu sudah tau sesuatu.. Dan akting nya benar- 
benar bagus. 


"dia masokis! Dia gila! Cuma karena ngga suka sama Yana 
dia bahkan tega bikin gue sekarat!" umpat Suga sarkas, 
mata nya berkilat marah. 


"Udah bang! Lo gabisa fitnah Sejeong kayak gitu!!" 


"Jung! Lo sama mereka kemakan perhatiannya! Sadar, Jung! 
Sadar!" 


"Bang! Udah!" 


"Lo yang udah! Udah cukup belain dia! Cuma gara-gara dia 
ngelakuin hal yang sama kayak yang Yana lakuin, kalian 
ngga boleh mikir dia bisa gantiin Yana!" 


"Bang, Lo--" 


"Samlekommm ahli kubuuur! Ada ape nih ribut-ribut? Ini 
rumkit woy, bukan rumah kalian! Jangan karena kalian 
berasa ada dirumah sendiri jadi seenak nya ya! Hargai 
pasien yang lain!!" Jungkook datang tiba-tiba, berhambur 
seperti anak-anak yang bertemu mainan baru. Wajah nya 
terlihat berseri, Suga dan Jungwoo bertaruh cowo ini tengah 
berbahagia. 


"bacot" saut Suga dan Jungwoo serempak. Sama-sama 
mengalihkan wajah seakan tak peduli pada makhluk yang 
baru saja hadir ditengah-tengah mereka ini. 


Jungkook yang mendengar sahutan serempak itu sontak 
cemberut, lalu mengambil tempat di dekat ranjang milik 
Suga. "dah sehat, bang? Dah bisa tereak-tereak nih" ujar 
cowo itu tersenyum jahil. 


Suga tak ambil pusing karena adanya Jungkook, ia menatap 
Jungwoo kembaki dengan tajam, "oke! Gue lakuin semuanya 
sendiri, jangan nangis didepan gue kalau nanti lo nyesel!" 
sinis nya, "Juk, kupasin pir nya buat gue!" Suga beralih pada 
Jungkook. 


"eh, aing kesini bukan mau jadi pembantu ya!" Jungkook tak 
terima. Tapi mendapat tatapan tajam yang seakan menusuk 
nya tepat di jantung membuat cowo itu terpaksa 
mengiyakan. 


"Bang, gue ngga mau buat kesalahan.. lo tahu kan, Sejeong 
ngga mungkin ngelakuin itu" Jungwoo melunak kali ini, 
nada nya lebih merendah dari yang tadi. Tatapan nya 
berubah jadi sendu, menatap Suga seakan ingin cowo itu 
mengerti dirinya. 


Sedangkan Jungkook yang mendengar nama Sejeong 
disebut langsung angkat suara bertanya ada apa dengan 
gadis cantik itu. Suga dan Jungwoo tak menghiraukan nya, 
mereka asik menyuarakan argumen mereka masing-masing. 


"justru lo ngelakuin hal yang salah sekarang! Gue bilangin 
sama lo, Jung. Kalo lo bantuin gue dapetin rekaman itu, kita 
ngga perlu berdebat kayak gini. Lo bisa liat semuanya" 


"rekaman apa?" Jungkook yang merespon cepat. 
Perbincangan antara Suga dan Jungwoo kedengaran nya 


sedikit sensitif, dua cowo itu saling beradu argumen nya 
sendiri. Dan terlihat tak ada yang mau mengalah. 
Keberadaan nya pun seolah seperti seekor cicak-cicak di 
dinding yang diam-diam merayap datang seekor nyamuk 
happ! Setdah malah nyanyi. 


Kenapa cicak? Karena cicak ngga bisa diajak ngobrol, 
begitupun dengan Jungkook yang ngga diajak ngobrol sama 
kedua makhluk tampan ciptaan Tuhan ini. 


"oke!" Jungwoo menahan nafas nya beberapa saat lalu 
dihembuskan pasrah. Wajah nya berubah lunak, seperti 
seorang pejuang yang akhirnya memilih menyerah di 
medan perang dan membiarkan tanah kelahirannya diambil 
alih oleh musuh. Jungwoo memilih mengalah. Kalau disuruh 
berdebat dengan Suga, memang Jungwoo tak akan bisa 
menang. Saat berargumen cowo itu terdengar seperti 
sedang nge rap, terkesan dipaksakan dan keras kepala. 
Jungwoo mana bisa menang melawan nya. 


"gue bantuin lo dapetin rekaman itu, bang. Tapi setelah itu 
jangan ganggu Sejeong lagi" seperti menggertak, Suga 
yang mendengar itupun tertawa sarkas lalu mendecih. 


"gue ngga janji" katanya kemudian membuat Jungwoo 
menahan nafas lagi lalu menghembuskan nya kasar. 
Sebenarnya ia bisa saja menahan emosi nya nanti saat 
semua nya terungkap, tapi.. apa mereka bisa? Saat sudah 
tau kebenarannya mungkin bukan Suga yang akan 
mengganggu Sejeong melainkan mereka, yang selama ini 
selalu melindungi nya. 


Suga masih tersenyum miring, "kemungkinan udah ada 
orang yang ambil hp gue" jelas Suga, dalam nada nya sarat 
keraguan kalau mereka bisa menemukan ponsel dan 
rekaman itu kembali. Apalagi tempat nya kecelakaan waktu 


itu sangat ramai. Tidak mudah untuk mencarinya sampai 
dapat. 


"kita ngga bisa liat dikosan? Rekaman itu--" 


"udah dihapus! Untung gue udah sempet simpan di hp gue, 
tapi sekarang hilang" 


"handphone?" beo Jungkook masih menatap tak tahu 
menahu kearah Suga dan Jungwoo. Seolah jadi pendengar 
yang baik, kali ini ia tersenyum penuh kemenangan. "gue 
liat hp lo, bang!" seru nya semangat. "gue tau hp lo 
dimana!" 


"Dimana?!" serempak mereka berdua. 


Jungkook melebarkan senyum nya, akhirnyaaaaaa.. ia di 
notice juga! Sudah menunggu sekian lama, penantian cowo 
itu ternyata tak sia-sia. Jadi pendengar untuk didengar 
memang lah kalimat yang bagus. Cowo dengan senyum 
yang belum memudar itu menjelaskan bahwa saat Suga 
dilarikan kerumah sakit ia yang mengambil ponsel milik 
Suga. Tetapi karena ponsel itu sudah rusak, ia membuang 
nya, dan.. 


"gue lupa buang nya dimana" ujar cowo itu polos. Mata nya 
bulat dengan senyum cerah menampilkan dua gigi kelinci 
nya, seakan baru saja menyelamatkan dunia dari serangan 
monster. Jungkook dengan bangga mengatakan kalau 
ponsel milik Suga mungkin sudah hancur dilindas 
kendaraan atau diinjak-injak orang. 


Lalu sepersekian detik kemudian, kepala cowo itu dihadiahi 
pukulan hingga menciptakan satu bukit di jidat nya yang 
mulus. Siapa lagi kalau bukan Suga yang melakukan nya. 


xK 


"Nomer nya ngga aktif" Jaebum mengadu. Meski tangan 
kanan nya sibuk dengan ponsel, tapi tangan kiri nya masih 
bisa menggenggam gelas berisi jus jambu yang baru saja 
dibuatkan oleh Lisa. Setelah memaksa dan memberi 
tawaran traktiran di kebab king akhirnya cewe itu mau 
membuatkan nya jus jambu. Mereka terlalu malas untuk 
membeli nya keluar. 


"hm. Tadi kan udah gue bilang, tuli lo!?" sautan sarkastik 
dari Lisa membuat Jaebum menatap garang pada gadis 
berdarah campuran itu. Sesekali menyesap jus nya, Jaebum 
memperbaiki posisi duduk nya agar lebih nyaman diatas 
sofa. 


Mereka sedang berkumpul di ruang tv, kegiatan sore hari 
yang benar-benar dinikamati tubuh. Setelah membereskan 
beberapa kekacauan tadi pagi- Bambam yang kehilangan 
Adel (ular sanca ukuran sedang) peliharaan nya dan 
membuat semua orang disana berteriak heboh- akhirnya 
mereka bisa mengistirahatkan tubuh. Apalagi Lisa, 
perempuan itu sangat membenci hewan reptil melata 
seperti ular, ia yang paling heboh dan tak bisa tenang sejak 
siang. Dan untung lah Adel segera ditemukan, selain karena 
Adel belum terlalu jinak, ular itu juga mahal dan merupakan 
kesayangan Bambam. Mereka melakukan pencarian hingga 
dua jam lamanya, karena kalau dibiarkan hilang bisa-bisa 


ular itu menyelinap masuk ke kamar atau kamar mandi, 
lebih parah nya lagi malah kerumah tetangga dan mati 
dibunuh karena dikira ular nyasar. Bambam pasti akan 
menangis darah jika itu sampai terjadi. 


Lisa berpikir untuk menghubungi Yana juga sejak sejam 
yang lalu, menyuruh nya datang ketempat mereka tapi 
nomer gadis itu tidak aktif. Jaebum juga mencoba 
menghubungi nya dan hasil nya sama. 


"tumben banget anak nya susah dihubungin kayak gini" 
gumam Lisa, dipikirannya terbesit hal-hal yang tak karuan 
tapi ia mencoba menepis nya. 


"lagi siapan buat nikah kali" saut Jackson. 


"kalau itu, dia pasti ngabarin" jawab Lisa, hati nya mulai 
tidak tenang. "Bam, temenin ke rumah Yana yuk" 


"mau ngapain?" 
"perasaan gue ngga enak nih" 


"halah, lebay bat lo! Baru setengah hari doang ga kabar- 
kabaran, paling anaknya sibuk" Mark yang menjawab. 


Drrt drrt.. 


Ponsel Lisa bergetar, mengalihkan atensi perempuan itu, 
lalu dengan alis menukik ia menatap layar hp nya. Nama 
Cha Eunwoo terpampang disana. Lalu dengan berhati-hati ia 
mengangkat panggilan nya. la sempat berpikir bahwa itu 
adalah Yana yang memakai ponsel Eunwoo untuk 
menelepon nya, mungkin hp cewe itu sedang bermasalah. 


Lalu detik-detik berikut nya raut wajah Lisa berubah tegang, 
dan dengan cepat menatap Bambam dan yang lainnya. 


"Yana ga ngabarin gue, kita ngga bicara hari ini. Ga 
mungkin! Dia ngga ada sama gue. Anak-anak juga lagi pada 
ngumpul disini. Gimana bisa!? Mungkin dia ada urusan-- 
apa!?" yang membuat Lisa terdiam adalah kalimat Eunwoo 
yang mengatakan bahwa Yana dan Eunwoo sedang berada 
di kafe waktu itu, Yana menghilang saat gadis itu permisi 
mengangkat telepon di toilet. 


"Io ngga liat dia pergi? Coba cek cctv disitu, jangan bikin 
kita panik, oke!" Lisa masih berusaha tenang. Sedangkan 
got7 yang mendengar Lisa berseru panik pada si penelepon 
ikut panik apalagi saat mendengar nama Yana disebut. 


"ini kita lagi liat monitor cctv tapi, tunggu! Coba cctv yang 
didepan!" Lisa bisa menebak kalau Eunwoo tengah 
berbicara pada seseorang disana. Nada nya terdengar panik, 
yang membuat Lisa juga sedikit sulit mengendalikan 
dirinya. 


"yang ini.. bisa di zoom? Ah itu Yana! kayak nya dia keluar 
dari pintu belakang, Woo. Kenapa dia pergi dan ngga 
ngabari lo? Dia kelihatan panik gue rasa. Tunggu, itu siapa? 
Gue ngga kenal. Mereka bawa Yana pergi!! Ini penculikan! 
Bukan! Yana yang mau ikut sama mereka. Kayak nya itu 
teman nya Yana. Tapi dia kelihatan mencurigakan. Lapor 
polisi, Woo! Engga, siapa tau ini salah paham, Yana yang 
mau ikut sama mereka. Kayak nya urgent, dan dia panik" 
Lisa menyimak semua kalimat-kalimat yang ia dengar. Itu 
bukan hanya suara Eunwoo, melainkan beberapa orang 
yang mungkin ada disekitarnya. Dan yang membuat Lisa 
pro dan kontra adalah saat mereka mengatakan bahwa 
Yana-lah yang ingin ikut dengan mereka. Mereka siapa? 
Teman-teman Yana? tapi teman-teman Yana hanya meliputi 


mereka (dirinya, got7, anak kosan) tidak mungkin.. Dia 
sendiri malah jadi bingung. Belum lagi soal nomer ponsel 
Yana yang tidak aktif. 


"Eunwoo?" 


"Lis, lo bisa bantu cari kan? Suruh temen-temen lo juga! 
Yana ga bisa dihubungin, gue takut ada apa-apa" 


Lisa mengangguk kukuh walau tau Eunwoo tak dapat 
melihat nya. Lalu dengan satu gerakan ia mematikan 
panggilan. 


"Yana ngilang, kalian bantu nyari, oke!" lantang Lisa 
beranjak berdiri. Tapi ditahan oleh Bambam yang ada 
disamping nya. Cowo itu butuh sedikit penjelasan terlebih 
dahulu, dan yang lain juga kelihatan bingung dengan 
situasi ini. Lalu dengan satu tarikan nafas, Lisa bercerita soal 
Yana yang pergi bersama orang yang tak dikenal dan tidak 
bisa dihubungi. Lisa juga mengatakan kalau Yana hanya 
berteman dengan mereka-mereka saja, kalau Eunwoo saja 
tak mengenali orang-orang itu, berarti.. 


"oke, kita mencar! Gue hubungin temen gue yang lain buat 
bantu" sahutan cepat dari Jaebum yang sangat ingin 
bergegas diikuti oleh Lisa. Mereka semua bergerak cekatan 
dengan gelisah, bersiap mencari keberadaan Yana. Saat 
semuanya sudah bergerak pergi, Lisa menarik Bambam 
yang tertinggal. 


"bentar, gue mau nelpon dulu" ujar Lisa mengeluarkan 
ponsel nya dari saku kembali. Diangguki oleh Bambam yang 
ikut berhenti menunggu Lisa. 


"plis angkat.." lirih perempuan itu cemas. Saat nada 
sambung berbunyi ia sedikit merekah. "Lino! Lino! Yana.. Y- 
yana dia--" 


"halo? Ini siapa?" 


Lisa berhenti. la menatap ponsel nya beberapa saat 
memastikan kalau ia menelpon nomer yang benar. "halo? Ini 
siapa? Kenapa hp Lino--" 


"ahh Lino? Dia baru aja pergi, hp nya ditinggal. Ada perlu 
apa ya?" 


Lisa tak menjawab. Segera mematikan panggilan tersebut 
lalu menatap nanar kedepan, mirip melamun. 


Kenapa tadi... siapa itu?? 


Siapa perempuan yang mengangkat telepon tadi? Kenapa 
hp Lino ada padanya?? Kemana cowo itu disaat-saat penting 
seperti ini!!? 


### 
Ain : 


Aloha? 
ku error gais, harusnya aku up tadi pagi, tapi jadi sore.. 
Tetap spam comment biar aku semangat lanjutin nya, okai? 


Salam sayang :“ 
Dan 
Sehat selalu:') 


Aku penumpang kapal ini, tapi mereka sepupuan, hh.. 


Dan, 


Sedikit bocoran.. 


47 Idiotic 


"Lee Min Ho adek gue yang mana ya?" -Lee Yana yang 
amnesia abis ditimpuk' 


Maaf kan typo, dan selamat membaca! 


Cuaca hari itu seperti apa yang menggambarkan suasan 
hati Lino. Kilatan amarah nampak jelas dari mata nya, 
dengan langkah yang dibuat lebar-lebar dan juga lekuk 
wajah tak terdefenisikan yang menghiasi langkah demi 
langkah nya menuju tempat ramai didepannya. Lalu dengan 


satu hentakan, laki-laki itu menerjang siapa pun yang ia 
lihat dengan mata legam nya. 


Keributan yang bukan main-main di mulai, sesaat orang- 
orang yang ada disana tersentak kaget lalu berniat 
menghentikan Lino yang menyerang membabi-buta. Cuaca 
sedikit mendung dengan suara-suara gemuruh yang tak 
terdengar begitu jelas, tapi hujan masih belum turun 
bahkan setitik. Lino kehilangan kendali nya, dengan 
segenap tenaga memukul rahang siapa saja yang mencoba 
menghentikan nya dan berteriak, memanggil nama 
seseorang yang menjadi tujuan nya ada ditempat ini. 


"NO! BERENTI WOY! LO KENAPA HA!!?" Minhyun menahan 
dada cowo itu kelabakan, sedikit sulit karena tenaga Lino 
benar-benar ia kerahkan seluruh nya. Wajah cowo itu tak 
terlihat baik dengan keringat dan lebam. Apalagi raut wajah 
nya yang datar beserta rahang yang mengetat. Siapa pun 
yang melihatnya serasa ditantang melewati maut. 


"DIMANA DIA HA!? DIMANA BAJINGAN ITU!?" teriak nya 
masih menggebu-gebu, raut wajah kian memarah seiring 
dengan tindakan Minhyun yang mencoba menahan nya. 
Jelas tak mudah, karena Lino benar-benar kuat, tak sekali ia 
terkena tonjokan cowo itu. 


Dan saat Minhyun mulai merasa geram ia meninju rahang 
Lino kuat, membuat cowo itu tersungkur dilantai, dengan 
sudut bibir yang robek akibat berbenturan dengan gigi nya. 
Minhyun mengatur nafas nya yang tersenggal-senggal. 
Selama tinggal di kosan, baru kali ini ia melihat Lino 
sebegitu marah nya, sampai air muka cowo itu sarat gelap, 
kalau digambar jadi komik mungkin sudah ada api yang 
membara disekeliling laki-laki itu. 


"Lo jangan gila! Datang-datang ke basecamp orang 
langsung main hajar aja, jaga sopan santun lo kalau ga mau 
mati dikeroyok" ujar Minhyun masih sibuk mengatur nafas. 
la menatap Lino geram sekakigus bertanya apa masalah 
cowo ini sehingga datang begitu tiba-tiba dan membuat 
keributan besar seperti ini. Apalagi, ia tak pernah bercerita 
soal basecamp ini pada siapa-pun penghuni kosan. 


"gue ngga peduli, gue cuma mau ketemu si bajingan itu. 
Dimana dia!?" Lino masih belum berusaha mengontrol emosi 
nya. Balas ditatap nya Minhyun dengan tajam lalu beralih 
pada orang-orang yang ada disana-- teman-teman Minhyun. 


Lino bangkit berdiri, menarik jaket yang Minhyun kenakan 
hingga membuat laki-laki itu bergerak maju mendekat pada 
Lino dengan spontan. "Io sekongkol sama dia kan!? Dimana 
mba gue ha!?" 


Semua yang ada disana dibuat takjub pada Lino. Jelas ia 
sudah dipukul hingga nyaris terjerembab, wajah nya juga 
sudah hampir tak menyisakan ruang kosong sebab diisi oleh 
banyak lebam dan luka. Seperti nya sebelum datang kesini 
ia sempat tauran dulu dan dikeroyok masa. Tapi jelas ia 
masih punya banyak tenaga yang tersisa untuk sekedar 
memberi beberapa luka pada wajah Minhyun jika cowo itu 
tak kenal dekat dengan Lino. 


Dan Minhyun dibuat mendelik bingung dengan tuduhan 
yang sama sekali tidak ia mengerti dan pahami. Bicara soal 
Yana, mereka bahkan tak pernah bertemu lagi setelah 
insiden kecelakaan Suga tempo hari. Lalu dari mana ia tahu 
keberadaan perempuan itu sekarang? Seperti nya telah 
terjadi kesalahpahaman disini. Dilihat dari cara Lino 
menatap nya jelas cowo ini akan sulit diajak untuk 
mengobrol dengan baik tanpa kekerasan. 


"JAWAB!" 


"Apaan?? Mana gue tau Yana ada dimana! Gue sekongkol 
sama siapa? Gila lu ya!?" Minhyun mengernyit dengan alis 
menukik tajam. Wajah nya nampak jujur bahwa ia memang 
tak tahu menahu. Dengan sekali gerakan Lino melepas 
tautan tangan nya dari pakaian Minhyun lalu menatap satu- 
persatu orang-orang yang ada disana, lalu kembali pada 
Minhyun yang berdiri tepat didepannya 


"mana Daniel?" nada nya melunak, bertanya pada Minhyun 
yang langsung mendelik. "ngapain lo cari dia?" 


"GUE TANYA DIMANA KANG DANIEL!?" 


Daripada habis ditangan bocah yang satu ini Minhyun lebih 
baik mengalah, mengatakan kalau orang yang sedang ia 
cari tidak ada ditempat itu. "Guan, lo sama dia kan tadi? 
Mana dia?" Minhyun beralih pada laki-laki tinggi diantara 
orang-orang itu. 


Guanlin mengangguk mengiyakan, "tapi dia pergi, ada 
urusan katanya-- nah! Itu dia" Guanlin menunjuk motor 
yang baru saja memasuki halaman kecil yang jadi tempat 
parkir beberapa motor. Semua yang ada didalam ruangan 
itu menatap keluar, tepat saat Daniel turun dari motor matic 
merah nya lalu melepas helm. 


Lino tak hanya diam, langsung ia bergerak lalu 
menghantam wajah Daniel begitu kuat hingga laki-laki itu 
jatuh menubruk motornya sendiri. Dipukul secara tiba-tiba 
juga membuat Daniel sedikit merasa pusing sebentar, lalu 
dengan wajah serupa narapidana yang divonis hukuman 
mati, Daniel menatap Lino bingung. 


"Nape sih lo!? Datang-datang langsung nonjok, orang mah 
kalau datang bilang samlekum, jrit" Daniel bergerak 


mencoba berdiri tegak. Masih ditatapnya wajah kacau Lino 
lalu dengan alis menukik ia bertanya kenapa laki-laki itu 
ada disana. 


Tapi Lino tak tinggal diam, ia memukul Daniel lagi. Kali ini 
pukulan nya bertubi-tubi, hingga Daniel terjungkal dan Lino 
berjongkok diatas nya dengan pukulan yang diperkirakan 
tidak akan berhenti kalau saja Minhyun dan beberapa orang 
disana tidak menahan cowo itu. 


"Dimana mba gue, anjing!?" teriak Lino yang ditarik 
menjauh dari Daniel. Wajah Daniel luka tak karuan, sungguh 
itu serangan dadakan hingga ia pun tak sempat mengelak 
atau melawan. Tapi dari kalimat umpatan Lino yang 
ditujukan padanya Daniel mulai memahami sesuatu. 


"minggir!" Lino masih berusaha menyerang Daniel, meski 
ditahan cowo itu kian meneriaki kata-kata makian dan 
meminta diberitahu keberadaan kakak perempuan nya. 


"maksud lo apa? Ngapain lo nanya Yana sama dia?" Minhyun 
pun semakin bingung dibuatnya. 


"tau nih, gue mana kenal sama mba lo, nyet!" Daniel 
berujar, walau saat menggerakan rahang ia merasa sangat 
sakit akibat pukulan tak tanggung-tanggung dari Lino. 


"JANGAN PURA-PURA GATAU, ANJING! LO YANG NYULIK MBA 
GUE KAN, BRENGSEK! GUE BUNUH LO ANJING!" Lino 
berontak dengan sekuat tenaga, yang lain ikut menghalangi 
tindakan diluar kendali itu. Mengamankan Daniel yang 
sepertinya akan pingsan bahkan sekarat kalau masih lanjut 
dipukuli lagi. 


"TENANG, NO! NGOMONGIN BAIK-BAIK!" Minhyun tak kalah 
greget. Masih menahan cowo itu bergerak maju kearah 
Daniel. 


"Gue tau lo sekongkol sama kuntilanak itu buat nyulik mba 
gue, sekarang gue tanya dimana lo taro mba gue ha!?" 


Daniel sedikit tertegun, "lo.. Ah! Lo tau soal rencana kita!?" 
Daniel berseru, diakhiri ringisan karena rahang nya yang 
terasa hampir remuk. Dan lagi, dia sedikit tersinggung 
sebab pacar nya disebut kuntilanak. 


"Bangsat, gue tanya dimana mba gue!!?" 


"dia mba lo?" Daniel mengernyit. Dia baru tahu kalau Lee 
Minho punya kakak perempuan, dan Itupun kakak 
perempuan nya secantik bidadari. Walau baginya masih 
lebih cantik Park Jihyo kemana-mana. 


"LO BENERAN NYULIK YANA, DAN!!?" kali ini Minhyun yang 
berseru heboh. Matanya menatap Daniel tak percaya 
sekaligus marah. 


"eh!?" Daniel tersentak, "Gue emang diminta Jihyo buat 
nyulik cewe-- yang ternyata adalah mba lo" ujar nya 
menatap Lino datar. "tapi gue belum nyulik, seriusan!! Kalo 
ngga percaya tanya Khongguan sama si Dewi tuh, gue 
sempet ajakin mereka soalnya" jelas nya menunjuk dua 
temannya yang lain. 


Guanlin menukik tajam pada Daniel sebelum akhirnya 
mengangguk mengiyakan, "harus nya besok kita nyulik 
jodoh gue" ujar nya. 


"ternyata udah diculik duluan toh?" lanjut Daehwi di 
sebelah nya. 


Lino menatap Daniel masih dengan tatapan membunuh, 
tetap saja. Walau mereka tidak menculik Yana, tapi mereka 
sudah merencanakan nya dari awal. Dan Minhyun pun 


dibuat tak habis pikir. "Jihyo minta lo nyulik Yana, dan lo 
mau-mau aja!?" seru nya tak habis pikir. 


la tahu sejak awal kalau Daniel berpacaran dengan Jihyo-- 
mantan nya-- dan dia pun tak ambil repot dengan itu. Dan 
Daniel tau jelas kalau Jihyo merupakan mantan kekasih nya 
Minhyun. Dan dia pun tau soal Minhyun yang dijadikan 
selingkuhan, tapi yang namanya cinta.. mau bagaimana pun 
tak bisa ditolak. Mau seburuk apapun sifat nya. 


Tapi sampai sejauh ini, Minhyun rasa ia perlu menjauhkan 
Daniel dari Jihyo mulai sejak sekarang. Perempuan itu benar- 
benar memberikan pengaruh buruk. 


"dia pacar gue" 


"kenapa kalo dia pacar lo!? Kalo dia nyuruh lo mati apa lo 
bakak bunuh diri, Dan!?" 


Daniel terlihat berpikir, mana mungkin Jihyo menyuruhnya 
untuk mati. Dan kalau pun mungkin, "gue bukan orang 
bego, Hyun!!" jawab Daniel lantang. 


"Io orang bego! Sebego-bego nya orang bego gaada yang 
lebih bego dari lo, bego!!" 


Dan Daniel hanya bisa mengumpat di dalam hati saat 
Minhyun berkata begitu padanya didepan teman-teman nya 
yang lain. 


xX 


"Gue gatau kalau cowo lo bisa bertindak secepat ini" 
Sejeong memulai, duduk di atas kursi santai yang terbuat 
dari kayu yang ditaruh di balkon. Angin semilir membuat 
rambut gadis itu berayun berirama, sedangkan Jihyo 
disamping nya bergidik dingin saat angin menerpa kulit 
nya. 


Siang menjelang sore seperti ini memang benar-benar 
menyejukkan, belum lagi langit mendung yang sepertinya 
akan disusul hujan dimalam hari nanti membuat angin kian 
terasa. Sejeong baru duduk diatas kursi itu saat dilihat nya 
Jihyo asik bermain ponsel di balkon. Sebenarnya ia ingin 
mencari Irene karena tak punya teman mengobrol, beberapa 
anak kos ada dirumah sakit dan beberapa nya lagi sibuk 
dengan kegiatan mereka. 


Sedikit melegakan mengingat anak-anak kosan 
memperlakukan nya sedikit istimewa semenjak Yana pergi. 
Siapa bilang ia tak bisa menggantikan gadis itu? Buktinya ia 
jadi perhatian anak kosan setiap hari nya. Membuatnya kian 
nyaman tinggal ditempat ini. Tapi meski begitu bertingkah 
perhatian disini lebih mirip bekerja sebagai pembantu, ia 
memasak, membersihkan kosan, melakukan pekerjaan- 
pekerjaan yang sebenarnya tak pernah ia lakukan saat 
tinggal dirumah nya sendiri. Tapi semuanya punya tujuan, 
dan benar'usaha tak menghianati hasil' walau resiko nya ia 
kelelahan. 


"apanya?" Jihyo tak menatap Sejeong barang sekali, asik 
dengan ponsel dengan tangan bergerak diatas layar nya. 


Meski begitu ia tahu gadis itu datang dan bicara, ia tetap 
mendengarkan. 


Semenjak berpacaran dengan Kang Daniel, Jinhyo lebih 
terlihat asik dengan ponsel, bahkan tak jarang seperti orang 
gila karena senyum-senyum sendiri didepan layar hp nya. 
Kerap sekali kehadiran Sejeong ia tak hiraukan dan matanya 
fokus pada benda pipih itu. Jihyo sendiri pun tak tahu, yang 
pasti.. ada sedikit perubahan yang terasa begitu jelas saat 
ia mulai berpacaran dengan Daniel. Cowo itu seperti 
memberikan setrum dan euphoria secara bersamaan. 
Membuatnya bergetar dan menghangat diwaktu yang sama. 
Entah itu semenjak Daniel ada, atau semenjak Yana pergi. 
Jika dipikir lagi sebenarnya Jihyo tak mau peduli lagi dengan 
Yana, ia tak berniat mendekati anak kosan lagi, tapi karena 
sudah sampai seperti ini dan Sejeong meminta nya 
membantu, ya sudah. Toh, ia juga tak menyukai Yana, bagus 
jika gadis itu pergi kan. 


"Yana hilang" ujar Sejeong singkat. Namun kalimat singkat 
yang hanya dua kata itu dapat membuat Jihyo menoleh dan 
membola menatap Sejeong terkejut. Lalu dengan satu 
gerakan ia beralih pada ponsel nya dan menelpon Kang 
Daniel. Tapi tak kunjung dijawab. 


"serius lo!? Wah, gue gatau kalau dia udah beraksi-- aduh, 
kok ga diangkat sih!" gerutu Jihyo pada hp nya. 


"o ngga tau? Cowo lo ga bilang apa-apa?" Sejeong 
mengernyit. 


Jihyo terlihat sibuk, menempelkan ponsel nya di pipi dengan 
wajah masih terlihat bertanya-tanya. "Halo? Dan?" 


"Iya, yang. Kenapa?" 


Jihyo menghela nafas, "kok langsung jawab sih!?" gerutu 
nya kesal. Biasanya tak menunggu lama laki-laki ini akan 
langsung menjawab. Bahkan tak perlu menelepon, Daniel 
yang akan menghubungi nya duluan. 


"maaf, yang. Aku abis dari kamar mandi tadi" 


"kamu udah nyulik Yana? Dimana dia?" Jihyo terdengar tak 
sabar. Nada nya terkesan buru-buru dan penasaran. 
Membuat Daniel di sebrang sana mendelik. 


"engga, yang. Bukan aku yang nyulik dia, aku belum 
sempat, bahkan belum nyusun rencana apapun" di sebrang 
telepon Daniel meringis. "aku udah dengar kabar kalau 
cewe itu hilang, tapi bukan aku yang nyulik" 


Jihyo dibuat melotot. Ini seperti.. Jelas tidak! Mana mungkin 
Yana diculik kan? Kalau pun iya, yang akan menculik nya 
pasti Daniel atas perintah dari nya. Bagaiman bisa gadis itu 
tiba-tiba hilang, dan.. 


"kamu kenapa? Kok suaranya gitu?" Jihyo malah jatuh pada 
suara lirih milik Daniel. Biasanya cowo itu bersuara lantang 
juga berat khas laki-laki. Saat ini malah lebih mirip kakek- 
kakek ketiban pohon mangga yang tinggal menunggu ajal 
menjemput. 


"ah iya. Aku abis jatoh dari motor, yang." 


"Apa!? Kamu habis jatoh dari motor!? Kok ga bilang sih!? 
Kamu dimana sekarang!?" histeris Jihyo, ia kalangkabut 
dengan wajah sarat kecemasan. Disamping nya Sejeong 
mengernyit mendengar seruan gadis itu. 


"aku gapapa kok, yang. Lagi dibasecamp nih. Kamu gausah 
dateng" 


Sebenarnya ia juga tak berniat menghampiri cowo itu. Jihyo 
berkata Daniel harus berobat dan Daniel mengiyakan dari 
sebrang sana. Dan telepon ditutup. 


"kenapa?" 


"huft, Daniel kecelakaan" ujar Jihyo masih menatap ponsel 
dengan tatapan sendu. Tak melihat ekspresi Sejeong yang 
seperti menahan kesabaran ditempat nya. 


"gue ga peduli soal itu! Maksud gue, gimana sama Yana? 
Dimana cowo lo narok Yana?" 


"ohh. Engga, Daniel ngga nyulik Yana, belum.." Jihyo 
menatap Sejeong tepat. "dari mana lo tau Yana hilang??" 
tanya nya. 


"dari.. tadi Lisa, teman nya Yana nelfon dan dia nyebut nama 
Yana dengan panik gitu. Gue pikir.." 


"cowo gua bahkan belum bertindak! Bukan Daniel yang 
nyulik Yana!" panik Jihyo kemudian. "apa benar cewe itu 
hilang??" 


Sejeong tak kalah terkejut dibuat nya, "serius lo!? Jadi.. tapi- 
- tapi gue denger" 


"Iya, Daniel juga bilang kalau Yana hilang. Tapi masalahnya 
bukan Daniel yang nyulik, trus siapa!?" 


Mereka berdua kelihatan berpikir. Sangat tidak wajar gadis 
seumuran Yana diculik orang lain kecuali Daniel, tapi bisa 
jadi perempuan itu hilang diculik om-om pedofil. Tapi masa 
sih.. dan lagi, itu terlalu tiba-tiba, tapi itu tepat disaat 
mereka ingin merencanakan penculikan nya. Dalam artian 
lain.. gadis ini punya musuh lain selain mereka. Nah! Itu 
mungkin saja. 


"tapi bagus deh, kita ngga perlu cape-cape" Sejeong berujar 
langsung dapat tatapan setuju dari Jihyo. Sebenarnya ia pun 
tak sepenuhnya senang menyuruh Daniel menculik Yana, itu 
adalah tindakan kriminal dan ia tak ingin Daniel terlibat 
kejahatan. Bagus kalau sudah seperti ini kan. Tapi mereka 
masih bingung, siapa yang menculik gadis ini. 


"tapi kalau dia pura-pura hilang gimana? Bisa aja dia udah 
tau rencana kita?" Jihyo kembali dibuat kepikiran. Sejeong 
mengangguk, ia juga ya. Yana tidak bodoh, justru 
perempuan itu sangat pintar dan cerdik. Bisa saja dia hanya 
memanipulasi. 


"ah udahlah!" Sejeong lelah berpikir terlalu banyak. 
"gimana sama rekaman nya?" tanya nya beralih topik. 


Jihyo tersenyum dapat pertanyaan itu dari Sejeong. Dia 
sudah ingin mengatakan ini sejak tadi, tapi tidak sempat. 
"hp nya Kak Suga rusak parah, tapi gue udah sempat ambil 
semua data yang ada didalam nya. Dan gue dapet rekaman 
itu" ujar nya bangga. 


"apa kejadian itu terekam semuanya?" 


"iya, mulai dari lo yang datang nyamperin Yana, ngajakin 
dia ngobrol, sampe lo lukain tangan lo sendiri dan waktu 
anak-anak datang nyamperin kalian kedapur" jelas Jihyo. 
"beruntung rekaman nya udah gue hapus dari monitor, dan 
rekaman yang disalin Kak Suga udah kita dapet. Gue yakin 
gaakan ada masalah lagi setelah ini" 


Sejeong mengangguk laku tersenyum tipis, "gue harap juga 
begitu" 
"Kalian.." 


Sejeong dan Jihyo tersentak kaget. Menatap ke satu arah 
dengan bersamaan, ditempat seseorang berdiri dan juga 
menatap kearah mereka berdiri. Untuk sesaat mereka 
berdua saling pandang, takut.. orang ini mendengar apa 
yang sudah mereka bincangkan sebelum nya. 


### 


Ain : 


Olaho? 


Masih stay sampai saat ini kan? Huft, ini merupakan 
penebusan ku karena kemaren-kemaren suka lama updete. 
Jadi aku bakal updete hampir tiap hari sekarang, yeayy! 


Sedikit curhat, jadi pagi tadi aku diajak jajan keluar sama 
abang ku, ternyata eh ternyata malah berakhir nongki sama 
temen-temen nya. Aku ga suka kan ya, jadinya aku pulang 
duluan (jalan kaki dong:'() eh! Pas lagi nyebrang kesrempet 
motor. Sebenarnya lagi lampu merah sih, tapi tuh motor 
tetep jalan, bego bgt. Berakhir lah aku di puskesmas dengan 
kaki kanan diperban hehe. Nyampe rumah bukannya di 
perhatiin malah diomelin kerena nyebrang ngga liat-liat:) 


Untung kaki yang luka, bukan tangan. Coba kalau tangan.. 
ga bakal bisa up deh.. 


Dan, oya.. 


Aku kepikiran, setelah work ini tamat aku bakal bikin kos- 
kosan Guvluk vers.02. Dimana disitu akan meceritakan 
kehidupan Lee Yana dan anak kosan yang lain dalam bentuk 
yang berbeda yaitu mereka di jaman SMA. Inti cerita masih 
sama yaitu: Lee Yana yang dinaksir para cogan, juga 
kehidupan percintaan Lee Minho. Tapi sedikit di modifikasi 
dan ada beberapa teori yang dirubah. 


Menurut kalian.. bagus ngga? Kalian mau baca ngga? Kalau 
mau.. bakal aku publish, kalau engga.... 


Yaudin. 
Author's note agak panjang kali ini wkwk, gapapa ya.. 


Salam sayang, dan sehat selalu 


Sejeong instagram updete, caption : 


'ternyata cowo yang modal tampang doang enak diajak 
ngedate ya~~ 


#Jihyokelautaja 


48 Caffe Bene 


"would you be my girl?" -penculik ganteng 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


"kalian..." 


"S-sejak kapan lo disitu??" Jihyo langsung bertanya, 
nadanya sarat kecemesan. Sejeong disamping nya pun ikut 
bersitegang. 


Irene, perempuan yang berdiri diambang pintu balkon itu 
mengangkat sebelah alis nya, "baru aja, kenapa?" tanya nya 
bingung, ia sadar ekspresi tegang milik dua perempuan itu. 
Kaki nya bergerak mendekat dan ikut duduk bergabung 
dengan Jihyo dan Sejeong. 


"kalian ngapain disini?" tanya Irene lagi saat duduk 
disebelah Jihyo. Namun dua perempuan itu- Sejeong dan 
Jihyo- masih diam menatap Irene dengan ekspresi harap- 
harap cemas. 


Adapun Irene yang nampak bingung dengan situasi semakin 
mendelik, "kalian kenapa sih? Kayak abis liat setan aja" 
celutuk nya. 


Jihyo tertawa sumbang, "hehe iya, kaget abis liat setan. Elu 
setannya" gurau nya, membuat Irene merotasikan bola 
matanya kesal. Niat nya datang kesini adalah untuk 
bersantai di balkon, tapi bertemu dua orang lain disini 
sedikit membuat nya merekah karena ia tak akan duduk 
sendiri. 


"kalian ngapain disini?" pertanyaan yang sama terlontar 
lagi, Sejeong dan Jihyo saling bertatapan sebentar lalu 
dengan santai mereka mengatakan kalau mereka hanya 
berbincang sekaligus menikmati angin sepoi dibalkon. Irene 
mengangguk-angguk, lalu ikut bergabung dalam obrolan. 


"Io tadi kesini mau apa?" 


"iseng doang" jawab Irene, perempuan itu menatap sekilas 
pada lengan Sejeong. Terdapat bekas luka memanjang 
disana, sangat jelas karena kulit gadis itu putih halus. 
Sejeong mengenakan kaos berlengan pendek, karena itu 
bekas luka nya terpampang jelas. 


"masih berbekas ya.." lirih Irene, membuat atensi dua gadis 
itu beralih pada apa yang dilihat oleh Irene. Jihyo mendelik 
sebentar lalu menatap Sejeong yang menampilkan wajah 
sendu. 


Dari beberapa hari kemarin Sejeong memang kerap frustasi 
Karena bekas luka yang ada ditangan nya. Itu membuat 
lengan gadis itu terlihat jelek. Sejeong harus mengenakan 
pakaian lengan panjang jika akan keluar, itu sedikit 
menyebalkan. 


"iya, udah pake beberapa obat, hasil nya lama banget" ujar 
nya. Irene mengangguk, "Yana terlalu kuat ngegores nya. 
Aish, kenapa sih sama tuh anak!? Gue ga nyangka banget, 
padahal kelihatannya kayak anak baik-baik" gerutu Irene. 


Jihyo mengiyakan, berkata ia sudah kenal Yana sejak SMP 
dan gadis itu memang kerap menyebalkan. la terlalu 
dimanja keluarga nya menyebabkan nya tumbuh jadi 
seperti itu. la juga pandai mencuri perhatian, bertingkah 
seolah jadi malaikat. "padahal aslinya setan, cih!" celutuk 
Jihyo. 


Sejeong pun mengiyakan dalam hati walau wajah nya tak 
terlihat kesal tapi sejujurnya, mengingat bagaimana Yana 
berkata begitu angkuh didepan nya, Sejeong merasa sangat 
kesal. Bagaimana bisa seseorang bisa bertingkah seperti itu. 


"oya? Padahal dia sering bantuin gue loh, pas keran air mati 
tuh, gue suruh dia perbaikin dia langsung mau. Dia juga 
sering senyum sama gue, ngajakin gue ngobrol banyak hal, 
ternyata.." 


"Io ga bisa nilai seseorang dari sampul nya, Ren. Anak nya 
itu sebenarnya songong abis, lo aja yang ga sadar" Jihyo 
berkata semangat. Jelas, jika sudah membincangkan 


keburukan orang yang tak kita sukai, itu diibaratkan 
menang lotre. Bahagia itu memang sederhana. 


"oya? Hm.. Nyesel gue udah nge-judge dia baik-baik selama 
ini" ujar Irene yang diangguki setuju oleh Jihyo dan Sejeong 
bersamaan. 


kk 


"Kemana lagi kita nyari?" Bambam menoleh kesamping nya. 
Lisa menatap jalanan dengan fokus tapi jari jemari gadis itu 
bergerak gelisah. Mereka sudah menghabiskan waktu lebih 
dari dua jam berkeliling mencari ketempat-tempat mana 
yang mungkin akan Yana datangi. Mulai dari kampus, 
starbucks langganan Yana dan juga beberapa kafe yang jadi 
tempat favorit gadis itu. Lisa juga sudah menelepon Om 
Sooman dan bertanya apa Yana ada dirumah, tapi beliau 
berkata bahwa mereka sedang tak berada dirumah dan tak 
tahu Yana ada dimana karena gadis itu belum menelepon. 
Lisa jelas semakin cemas dibuat nya. 


"Lis" 
"Lisa!" 
"WOY, KONTET!" 


"ha?" Lisa malah menoleh santai seraya memasang wajah 
polos dengan gerlingan lucu. Mirip seperti bocah balita yang 


terpisah oleh ibunya saat tengah berada di mal. 


Bambam mendengus, "budeg lu ya? Setdah itu kuping kalau 
mau jadi pajangan doang kaga dipake mending dipotong 
dah, kasih Adel gue aja biar dia punya kuping” omel cowo 
itu panjang lebar. Dan Lisa hanya mendengarkan dengan 
wajah bingung, seakan baru saja dicabut nyawa nya lalu 
dikembalikan lagi. 


"ha?" 
"ha ho ha ho! Lis, lo bukan anak nya pak Haji Bolot kan?" 


"bukan lah! Lo ngga kenal bokap gua!? Wah, serem lo kaga 
kenal ma paman lo sendiri!" Lisa balik mencerca. Wajah 
gadis itu kembali seperti semula. Lisa tampak normal 
kembali. 


"huft, udahlah! Kemana nih kita sekarang? Udah banyak 
tempat, bensin gue dah tinggal seperempat nih" Bambam 
menunjuk dasboard didepannya. Lisa ikut melihat, Bambam 
benar, bensin cowo ini sudah tinggal seperempat. Menyusuri 
kota Bandung memang semelelahkan itu, hingga Bambam 
rasanya keram pantat karena duduk terus. 


"kemana lagi.. Gue juga gatau" jawab Lisa, nadanya 
merendah. Bambam menghela nafas, dia pun tak mau 
menyerah sampai sini tapi coba ngertiin pantat nya dong. 
Dia juga cape nyetir keliling Bandung hampir tiga jam 
seperti ini. Walaupun hari ini jalanan lenggang, mungkin 
karena mendung dan kelihatan sebentar lagi akan hujan. 
Lisa menatap keluar jendela mobil, ia melihat plat kafe. Itu 
tempat nongkrong nya dengan Yana saat SMA dulu. 


"mau coba kesana?" tanya Lisa menunjuk papan nama di 
pinggir jalan. Bambam mengangkat sebelah alis nya. 


"Caffe Bene? Mau ngapain?" 


"itu tempat gue sama Yana sering nongkrong dulu, gue 
haus, mau kesana sebentar?" 


Selain karena kafe itu punya banyak dessert dan minuman 
yang enak. Kafe itu juga salah satu Kafe kekoreaan di 
Bandung. Yana dan Lisa sering mampir kesana, nge-wifi, 
sekaligus makan sambil mendengar lagu-lagu Korea yang 
sedang hits. Makanan-makanan ala Korea nya membuat dua 
gadis itu berasa ada di Korea. Apalagi harga nya yang bisa 
dibilang murah (ehem, murah dalam artian anak-anak 
hedon ya). 


Bambam menatap Lisa beberapa saat, lalu sadar tatapan 
cewe disamping nya itu terlihat menyendu saat menatap 
papan plat itu. Lalu Bambam mengangguk, menepikan 
mobil nya di depan kafe itu. 


xk 


"LO MAU BUNUH DIA!!!?" 

"ha?" 

"GILA LO!? Lo mau dibunuh sama bang bos?" 
"kenapa?" 


"pake nanya kenapa lagi! Kita disuruh nyulik doang, jangan 
diapa-apain, apalagi sampe disakitin, lecet sedikit.. kelar 


lo!" Byungchan menirukan gerakan menyayat leher nya 
sendiri dengan mata melotot tajam memberi kesan 
mengerikan. 


Tony, orang yang sedang dimarahi merenggut lalu 
mendengus, "kok kalian ngga bilang sih!? Ahh gimana 
dong!?" wajah nya terlihat panik. Sedangkan Minkyu yang 
duduk di kursi kemudi menggeleng prihatin. 


'ini mamas Byungchan 
'ini babang Tony 
'ini kak Minkyu 


"yah, itu derita lo deh! Kita ngga ikut campur" ujar 
Byungchan mengangkat kedua tangan nya seakan 
menyerah. Tony yang duduk dibelakang semakin berenggut, 
kali ini disertai keringat dingin dan jantung berdegup 
kencang. 


Minkyu membuka masker hitam nya, melirik dari rear view 
mirror, dilihat nya Tony yanh dengan wajah bersitegang 
memegang ponsel. Lalu matanya jatuh pada gadis yang 
pingsan tepat dibelakang nya. Tunggu, ada noda merah.. 
apa itu? 


"ANJRIT, TONY GILA LU YEEE!?" teriak Minkyu heboh. Mobil 
nya ia rem mendadak membuat Byungchan yang disamping 
nya bukan hanya terkejut tapi juga kesakitan akibat 
terbentur dashboard. 


"kenape sih!?" celutuk Byungchan mengelus jidat mulus 
nya yang malang. Lalu menatap Tony yang juga sama 
terkejut nya. 


"Io mukul dia terlalu kuat, liat! Kepala nya berdarah!" tunjuk 
Minkyu pada noda merah di kursi penumpang. Byungchan 
dan Tony melebarkan mata mereka. Terkejut sekaligus takut. 
"coba cek, masih nafas ngga!?" seru Byungchan. Tony 
bergerak cepat, tapi ia sedikit sulit mengecek karena ia 
duduk dibelakang. 


Byungchan tak tinggal diam, cowo itu melepas seatbelt nya 
lalu keluar dari mobil tapi masuk lagi melalui pintu 
penumpang belakang. Yana- gadis itu- tak sadarkan diri 
dengan posisi yang hampir terbaring namun masih bisa 
disebut duduk. Byungchan mengangkat kepala cewe itu, 
memegang gumpalan darah yang terus menerus keluar dari 
bagian belakang kepala nya. Byungchan mendecih lalu 
menatap Tony dengan kesal. "lo liat kayu lo, ada paku nya 
itu! Paku nya kena ke kepala cewe ini dan lo mukul nya 
terlalu kuat" Byungchan juga mengecek denyut nadi Yana, 
meski lemah tapi itu tetap berdetak. "untung dia masih 
hidup. Langsung kerumah sakit aja, kabarin Bang Hakyeon 
langsung atau lo kena masalah" ujar Byungchan pada Tony 
yang mau tidak mau mesti mengangguk patuh. 


Minkyu kembalikan melajukan mobil nya, kali ini sedikit 
cepat. Kalau tidak, gadis ini bisa lewat. Byungchan merobek 
bagian lengan kaos nya, lalu mengikatkan kain itu pada 
kepala Yana. Mencegah ia kehabisan banyak darah. Lalu 
dengan hati-hati, ia meletakkan kepala Yana dipaha nya. 


"cih, sekalian modus.." decih Minkyu dari balik kemudi, ia 
sempat melihat view mirror terlebih dahulu. 


'sini, aaaaaa~ 


xX 


"Woo, dia ngga ada dimana-mana" Rocky turun dengan 
anak tangga, berlari menuju Eunwoo yang sibuk 
menempelkan ponsel ditelinga. Mereka berempat -Eunwoo, 
Rocky, Moonbin, dan Sanha- sedang mencari dirumah Yana. 
Tapi gadis itu memang tak ada disini. Nomer telepon nya 
masih tak bisa dihubungi, Eunwoo juga sudah mengabari 
Lisa, dan Lisa bilang kalau mereka tengah mencari di 
seluruh tempat di kota Bandung. 


Mereka tak bisa tinggal diam, tapi mereka juga tidak tahu 
harus mencari kemana. Dalam situasi seperti ini pun 
Eunwoo tak bisa berpikir jernih, tangan nya tak berhenti 
menekan tombol panggil berulang-ulang meski hasil nya 
masih sama. 


"kemana lagi kita?" tanya Moonbin, ia pun sudah selesai 
mencari dan tak ada siapa-siapa disini selain pembantu. 


"ini kayak nya emang kasus penculikan, bisa aja Yana ditipu, 
banyak modus yang dipake buat nyulik orang, mungkin 
Yana salah satu nya" ujar Sanha. 


Cha Eunwoo meluruhkan tangan nya, kemana lagi mereka 
mencari? Jelas Yana tak tampak dimana-mana. Seperti 
hilang ditelan mobil. 


"lapor polisi?" Moonbin memberi usul, tapi ditolak mentah- 
mentah. Polisi akan menerima kasus ini jika Yana sudah 
menghilang lebih dari 24 jam. Sedangkan gadis itu baru 
menghilang selama empat jam lebih. 


"kita udah kerahin semua nya, anak got7 juga ikut nyari, 
gue yakin Yana ga bakal kenapa-napa. Lo jangan paranoid 
dulu, Woo" ujar Rocky, menepuk bahu Eunwoo mencoba 
membuat laki-laki itu tenang. 


"gimana gue bisa tenang? Bokap nyokap nya Yana juga 
belum tau, menurut lo gimana reaksi mereka pas tau Yana 
hilang? Apalagi hilang nya pas lagi sama gue" suara Eunwoo 
bergetar. Wajah nya lama-kelamaan muram terlihat gelap 
(walau tetap tampan), kaki cowo itu juga bergetar. 


Sedangkan ketiga nya yang mendengar ucapan Eunwoo 
membungkam. Mereka juga tidak tau akan bagaimana 
reaksi irang tua Yana, tapi yang pasti itu tidak akan baik. 


"tunggu, temen kosan lo udah tau Yana hilang?" Sanha 
mulai mengintrupsi suasana kembali. Eunwoo menoleh. 
Memang benar, ia belum memberitahu anak-anak kosan. 
Dan.. Lee Minho, adik nya Yana. Apa mereka perlu diberi 
tau? Tapi hubungan mereka sedang rumit, bagaimana jika 
dirinya malah tak dapat respon yang baik? Bagaimana jika 
mereka tak mau peduli? 


"hm, belum" jawab Eunwoo singkat. Tapi.. tapi ia tetap perlu 
memberitahu. Tak ada yang tau apa reaksi mereka jika tak 
mencoba nya kan? 


"temenin gue ke kosan kalau gitu" siapa tahu, mereka akan 
membantu nya menemukan Yana. Atau... siapa tahu Yana 
ada disana.. 


### 


Ain : 


Hola? 


Nyapa doang... 


'nyetir yg bener ya, Woo.. jangan mikirin Yana mulu, pikirin 
keselamatan dulu:) 


49 Plan 


Gue : Bang, semenjak dialog lu kemaren bilang kalau lo 
pengen Yana balik ke kosan, lu jadi bahan pujian lohhh! 
“excited 


Suga : ahh sa ae lu “senyum-senyum 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


"gue berani taruhan kalau mereka bakal kesini sebentar 
lagi" Sejeong berkata demikian seraya menuangkan air soda 
kedalam gelas. Jihyo disamping nya meneguk cola langsung 
dari kaleng nya. 


"hm? Siapa?" 


“siapa lagi? Cha Eunwoo.. dia pasti minta bantuan anak kos 
lain buat bantu nyari Yana" 


Jihyo memiringkan kepala nya, menatap Sejeong penuh 
selidik. Dari raut wajah nya jelas bahwa gadis ini sedang 
merencanakan sesuatu dan sesuatu itu pasti.. sangat 
menarik. 


"Io punya rencana?" 


"haha gue emang kaya rencana, Yo. Gue udah kepikiran ini 
sejak tadi, kalau emang Yana hilang, pasti Eunu yang paling 
heboh" Sejeong menarik satu sudut bibir nya, menciptakan 
senyum miring yang begitu kentara. Jihyo mengangguk- 
angguk kan kepala nya. la menyerahkan semuanya pada 


Sejeong. Apapun yang akan dilakukan cewe itu, selagi tidak 
merugikan nya, ia pasti akan coba membantu. 


* 


Cha Eunwoo berhenti di depan pintu, otomatis ketiga laki- 
laki di belakang nya juga ikut berhenti. Sejenak ia berpikir, 
apakah ia perlu berbasa-basi terlebih dahulu atau langsung 
pada intinya. Anak-anak kos tipe manusia yang senang 
bergurau, kalau ia masuk lalu mengabarkan Yana hilang, ia 
pasti akan berakhir ditertawai, paling bagus yah hanya 
ditatap dengan cengo. Kalau berbasa-basi terlebih dahulu, 
Kira-kira apa yang akan ia katakan? Cha Eunwoo perlu 
memikirkan semuanya terlebih dahulu, butuh lebih dari lima 
menit ia memikirkan nya. 


"lama lagi, Woo? Lo mikir gue bisa boker dulu nih" ujar 
Rocky mengintrupsi. Sejak perjalanan tadi ia memang sudah 
menahan sesuatu dan berniat mengeluarkan nya di tempat 
kos Eunwoo. Tapi laki-laki ini malah membuang-buang 
waktu serta tenaga nya untuk berpikir terlebih dahulu, yang 
jika dihitung ia bisa pergi terbirit ke kamar mandi dan keluar 
dengan lega. 


"hm.. ayo" ajak Eunwoo akhirnya, di dorongnya pintu itu, 
lalu melangkah masuk dengan hati-hati. Mirip perampok 
disiang bolong, tapi ini sudah sore jadinya perampok disore 
hari. 


"bener ini kosan lo, Woo?" 


Eunwoo mengiyakan pertanyaan Sanha dan tetap berjalan 
perlahan diikuti ketiga teman nya. 


"kok.. lebih mirip hotel ya? Eh engga ding, lebih mirip 
istana" ujar Sanha lagi, memandang kagum segala sisi 
ruangan tersebut. Bukan hanya luas, tempat ini juga 


mewah. Semuanya terpampang rapi dan bersih, mengilat 
dengan warna yang menawan. Siapa yang membangun 
koskosan seperti ini? Mungkin orang itu sudah gila, pikir 
Sanha. 


"ini kosan punya bokap nya Yana, Om Sooman, calon mertua 
gue" kata Eunwoo bangga, dilihat nya Sanha yang masih 
cenga-cengo ditempat nya lalu menyentakkan bahu cowo 
itu dan menyuruh nya untuk tidak bertingkah norak. Sanha 
hanya menyengir ganteng, lalu mencoba bersikap cool. 


Moonbin dan Rocky mengikut saja, walau mereka sempat 
dibuat menganga karena mengetahui bahwa istana yang 
mereka masuki ini adalah tempat kos. Jelas itu adalah hal 
yang.. yang, mereka sendiri pun tak tahu mendeskripsikan 
nya seperti apa dan bagaimana. Kalau dibuat jadi mal 
padahal bisa, atau hotel gitu? Kenapa harus.. koskosan? 
Benar-benar tidak elit. 


"kamar mandi nya dimana nih?" Rocky ikut mengintrupsi 
perjalanan mereka, mirip review stadion GBK, soalnya luas 
banget. Eunwoo didepan nya menunjuk satu arah, tak 
berpikir lama Rocky langsung berlari terbirit kesana, 
meninggalkan ketiga temannya. 


Tak menghiraukan kepergian Rocky, mereka bertiga tetap 
berjalan dan akhirnya sampai diruang tengah. Moonbin 
menghitung nya, jika Kita jalan santai seperti ini untuk 
menuju ruang inti bisa menghabiskan kira-kira dua menit 
lebih. Dan Sanha bisa tau kalau bukan hanya bangunan 
nya, tempat ini juga punya banyak barang-barang mewah 
yang mungkin harga nya bisa membiayai kehidupannya 
selama setahun penuh. 


Beberapa anak kos memang berada diruang inti, tapi sisa 
nya berada di gedung masing-masing. Tak terkecuali Suga 


yang baru saja keluar dari rumah sakit, ia hanya berdiam 
diri dikamar nya, menunggu tubuhnya kembali fit dan sehat 
kembali. Begitu Eunwoo dan kedua temannya sampai, 
atensi langsung beralih pada mereka. Ada yang dengan 
tatapan herannya, mengingat Eunwoo yang jarang berada 
di koskosan akhir-akhir ini dan juga kehadiran dua orang 
asing bersama nya. Ada yang menatap datar seolah Eunwoo 
merupakan oksigen, biasa dihirup dan dihembuskan, 
jadinya tidak terlalu heran. Ada yang dengan wajah polos 
malah berkata, 


"tumben lo disini" itu adalah Chanyeol, sebenarnya bukan 
hanya dia. Beberapa dari yang lain juga menanyakan 
eksitensi laki-laki itu, seakan Eunwoo merupakan orang 
asing yang belum mereka kenal sebelum nya. Padahal 
Eunwoo juga tinggal disini. 


"hm.. gue, gue.. mau nanya" Eunwoo menggaruk kepala nya 
yang semua orang tahu pasti tidak gatal, karena Eunwoo 
tidak ketombean, apalagi pelihara kutu. la hanya sedang 
bingung, dia pun merutuki dirinya yang tiba-tiba merasa 
awkward didepan anak-anak kos. 


"ga buka sesi tanya jawab, bisa datang dilain waktu, 
terimakasih" ucapan super duper sevege dari Changbin, 
disusul seruan heboh dari Hyunjin yang merasa bangga 
mendengarnya. Lalu mereka ber tos-ria, tak sadar tatapan 
Eunwoo berubah menatap kelakuan dua bocah itu. 


Sanha hampir maju dan bicara tapi Eunwoo menahan nya. 
Memang benar kan, anak-anak kos nya tidak bisa diajak 
serius, kalau begini.. 


"Kalian ada liat Yana?" Eunwoo mulai pada intinya. Wajah 
nya nampak datar tak setegang tadi, nada nya juga 
terkesan serius sarat kesensian. Mereka yang mendengar 


penuturan Eunwoo mendelik bingung dan mengatakan 
kalau Eunwoo sendiri tahu bahwa Yana tak tinggal disini 
beberapa minggu belakangan, jelas mereka tak melihat 
perempuan itu, dan lagi: 


"To yang sering sama dia, kenapa nanya ke kita?" itu 
pertanyaan dari Jungkook. Yang lain juga bertanya serupa 
demikian dan juga bilang bahwa Yana mungkin bersama 
got7 karena perempuan itu dekat dengan mereka. 


Eunwoo menggeleng, "Yana gaada sama gue ataupun sama 
mereka, dia hilang, gue udah cari dirumah nya juga gaada, 
Om Sooman juga gatau dimana Yana, gue pikir dia ada 
mampir kesini" ujar Eunwoo serius. 


"ga mungkin dia mampir kesini, liat kita aja dia kayak ngga 
sudi gitu" -Hanbin 


"lagian anak nya udah gede, lo repot banget ngurusin 
begitu. Telpon aja apa susah nya?" Yuta 


Eunwoo mendengus kesal, "gue ga bakal kesini kalau Yana 
nya bisa dihubungin! Masalah nya nomer dia ga aktif, dia 
hilang tiba-tiba, dibawa sama seseorang dan gue ga kenal 
siapa dia, kita liat dari cctv kafe tempat gue sama dia 
makan tadi" suara nya naik satu oktaf. 


Walau suara Eunwoo sarat kecemesan dan itu terdengar 
serius, tapi anak kos mencoba berpikir positif. Mereka sudah 
lama tak bertemu Yana, tak berbicara, apalagi sampai tau 
dimana keberadaan gadis itu. Hubungan mereka dengan 
Yana wmerenggang, dan Eunwoo tau itu. Banyak 
kemungkinan gadis itu tiba-tiba menghilang. 


"lo bilang dia dibawa orang? Diculik?" -Suho 


"bukan... itu- dia ngikut orang itu, gaada paksaan tapi--" 


"Nah itu!" potong Chanyeol cepat, "siapa tau itu temen nya, 
mereka lagi asik main dan lo kayak orang gila nyariin dia? 
Bego lu" 


Eunwoo mengetatkan rahang nya, "tapi Yana ga punya 
teman lain yang gue ngga kenal" mencoba menahan emosi 
nya. Dia sudah kenal anak kos, mereka memang sering blak- 
blak an seperti ini. Harus tetap berpikir rasional kalau tak 
ingin berakhir pertengkaran. 


"Io ngomong gitu seakan lo punya hubungan sama dia" -Tao 


"memang, dia tunangan gue"... tapi jelas Eunwoo tidak akan 
mengatakan demikian. Dia hanya mengatakan itu didalam 
hati, biarlah anak kos tahu fakta itu sendiri. Dan.. Eunwoo 
ingin tahu seperti apa reaksi mereka. Cowo itu diam saja, 
lalu berucap sekali lagi bahwa Yana benar-benar hilang, ia 
sudah mencari kemana-mana dan ia pun sudah meminta 
Lisa dan got7 mencari dan tetap tak ada kabar apapun. 


"Eunu? Kamu?" Sejeong hadir ditengah-tengah mereka. 
Wajah nya nampak terkejut oleh eksitensi laki-laki itu walau 
ia sudah bisa menebak alasan cowo itu bisa berada disini. 
"kapan kamu datang?" tanya nya. 


Eunwoo merotasikan bola matanya, "lo ngomong gitu 
seakan gue itu tamu" sinis nya. Sejeong yang mendengar 
itu tertawa sumbang. Harus nya ia tak memancing Eunwoo 
disaat seperti ini, seperti dugaan Sejeong, Eunwoo lah yang 
paling heboh karena Yana hilang. Tapi situasi seperti ini, ia 
tak bisa melewatkanna. Ini momen langka kan. 


"Sejeong ga salah nanyain lo, emang lo nganggap ini rumah 
lo? Perasaan lo ngga pernah betah disini" Jungkook seolah 
membela Sejeong. Yang lain juga menyetujui argumen nya, 
membuat Eunwoo mengela nafas panjang. 


Sanha melirik Moonbin, mereka mengobrol dengan tatapan 
mata. Mencoba membuat Eunwoo tak lagi dipojokkan. Apa 
guna nya mereka disana kalau teman mereka tetap berakhir 
dipermalukan seperti ini. 


"ehem" Sanha berdeham, mengambil alih perhatian semua 
orang diruangan itu. Mata nya beralih pada Sejeong, "hai, 
Je?" sapa nya tersenyum manis. Sejeong membalas dengan 
anggukan kaku yang kentara. Mereka memang kenal 
dengan Sejeong, mantan kekasih Eunwoo itu juga 
bersekolah di SMA yang sama dengan mereka. Apalagi 
semenjak ia dan Eunwoo berpacaran, Sejeong menjadi 
dekat dengan teman-teman Eunwoo juga. 


"kita kesini cuma mau nanyain Yana, dia hilang, gatau 
dimana" kata nya bersikap sopan. Senyum nya belum pudar 
walau ia mendapati tatapan tak mengenakkan dari anak 
kosan. 


"Yana? Hilang? Masa sih, padahal.. aku ketemu dia di mal 
tadi" ujar Sejeong berlagak berpikir. Dengan jari telunjuk 
diacungkan cewe itu merekah, "kita bahkan sempet 
ngobrol" lanjut nya. 


Eunwoo dibuat mengangkat sebelah alis nya, "kapan?" 


"tadi, hm aku baru dari mal soalnya" perhatian nya beralih 
pada Jihyo yang baru saja akan bergabung di tengah-tengah 
mereka. "tanya sama Jihyo aja nih, aku ke mal bareng dia" 
tunjuk Sejeong. 


Jihyo yang ditunjuk ikut menunjuk dirinya sendiri dengan 
bingung, "apa?" tanya nya tidak tahu menahu. 


"kita baru dari mal kan?" tanya Sejeong, lalu Jihyo menatap 
Sejeong mengerti dan segera mengangguk mengiyakan. 
"trus ketemu Yana di mal kan?" tanya Sejeong lagi. 


Jihyo sedikit mendelik, tapi kemudia mengiyakan kembali, 
"dia sama cowo, kita ga kenal siapa" kata Jihyo. "emang 
kenapa?" Jihyo menatap Eunwoo dan dua temannya. 
Didalam hati bersorak gembira karena akting nya benar- 
benar bagus. la bisa dihadiahi piala oscar kalau begini. 


"serius lo liat Yana?" Suho menilik pada Jihyo, sedikit 
mengintimidasi, namun Jihyo mengendalikan ekspresi nya 
dengan baik. Seperti tidak ada kebongan disana. 


"tuh, denger! Anak nya main di mal, dan lo nyari-nyari 
kayak induk kehilangan anak aja" -Jungkook 


Eunwoo meremas jari jemari nya sendiri, ia jadi bingung 
dibuat nya. Apa ia harus percaya dan mengelilingi mal dan 
mencari Yana? Atau memilih tak mau percaya dan hanya 
dengan risau menunggu kabar dari Lisa dan yang lain? 


"kayak nya itu pacar nya Yana deh, soalnya kayak 
gandengan tangan gitu, deket banget" Jihyo kembali 
berujar. 


Eunwoo tak mau lebih lama lagi ada disana, kalau Jihyo 
melanjutkan ucapannya lagi bisa-bisa Eunwoo malah 
menghajar perempuan itu. Itu jelas tidak mungkin, Yana 
bukan perempuan yang seperti itu. Dan.. dia akan tetap 
percaya pada Yana. Karena dia benar-benar menyayangi 
permpuan itu. 


sk 


"Lo bener, Sung. Mereka sekongkol" Jeongin menatap Jisung 
serius, disamping nya ada Huening yang asik dengan 
keripik singkong penuh micin ditangan. Dia dan Jisung tak 
ikut makan, bukan hanya karena keripik singkong itu hanya 
ada satu bungkus, tapi juga karena Huening yang pelit nya 


mengalahkan emak-emak kehabisan uang saku diakhir 
bulan. Laki-laki itu tenang saja makan sendiri, tanpa rasa 
bersalah apapun. 


"Io dapat rekaman nya?" Jisung tak menghiraukan kalimat 
Jeongin, apalagi sosok Huening yang hanya mengunyah. Dia 
hanya ingin rekaman itu. 


"belum. Gua gatau mereka nyimpen rekaman itu dimana" 
jawab Jeongin. "Tapi tadi--" 


"JYEDDUAAAARR!!" 


"BANGSTA KAUUUUU!" latah Huening, sampai-sampai 
keripik dimulutnya bermuncratan kemana-mana, bungkusan 
yang ditangan nya pun ikut terjatuh. Kedua makhluk yang 
menonton kejadian itu tertawa, mengucap kata 'mpossssss' 
berbarengan dengan segenap rasa. Karma is real kalau kata 
Ayen mah. 


"Ahh elu sihh bang, tumpahhh kannn tuuuuuhh, aaahhh 
gamauuu tauuuu gantiiin keripiiiik gueeeeee" rengek 
Huening memegang celana pendek selutut yang di pakai 
Suga. Iya, Cowo itu yang datang seraya berteriak 


mengejutkan ketiga laki-laki ini. 


"hehe mangap-mangap, nihh beli dahh sekarung" Suga 
merogoh saku celana nya memberikan selembar uang kertas 
berwarna merah. Cara nya memberikan uang itu yang 
membuat Jisung dan Jeongin mau tidak mau harus tertawa. 
Laki-laki itu seakan tengah memberikan sebuah berlian 
seharga ratusan triliun pada Huening, dengan wajah yang 
dibuat se-bijaksana mungkin serta badan yang ia bungkuk 
kan sepenuh rasa. Tangan nya tegap seperti pembawa 
bendera saat upacara penaikan bendera di hari senin, 
seakan jadi kaisar kerajaan yang memberi titah pada 
bawahan nya. Huening mendengus kesal. 


"mana bisa cepek doang beli keripik sekarung" gerutu 
Huening, tapi uang itu tetap diambil juga. Lagian, siapa 
yang bisa menolak lembaran berharga itu. Memasukkan nya 
ke dalam saku masih dengan wajah kesal yang begitu 
kentara. 


"mau ngapain juga lo beli keripik sekarung, ege? Mau jualan 
lo?" Jisung menimpali. Jeongin tertawa, memang benar.. 
humor anak kos itu emang receh. 


"kalian ngapain disini?" tanya Suga, ikut duduk bersama 
mereka. Ini adalah gedung dua, sedangkan ketiga laki-laki 
ini tak tinggal disini, Karena itu Suga perlu menayakan 
eksitensi ketiga anak itu ditempat ini. Dan lagi, ngapain 
juga mereka berkumpul didapur seperti tikus yang sering 
mencuri makanan. Dan bisa ditebak, keripik yang dimakan 
Huening tadi merupakan hasil rampokan nya dari dalam 
kulkas. 


Jisung melirik Jeongin sekilas, memberi kode pada anak itu 
agar diam tak mengatakan rencana mereka. Jeongin 
mengerti dan hanya menjawab seadanya, ia bilang mereka 
hanya ingin bermain game disini, wi-fi di gedung sebelah 
macet-macet, dan juga disana tidak ada camilan, maka 
berakhir lah mereka disini. Tentu saja itu jawaban Jeongin 
yang diiyakan oleh Jisung kebenaran nya. Mereka memang 
bisa mengerti segala situasi, tapi apa Huening bisa 
mengerti? TENTU SAJA TYDAAAA! 


"bukannya kita kesini mau bikin rencana ngusir Kak Sejeong 
dkk ya?" tanya Huening masih sebelas duabelas dengan 
wajah bayi yang baru saja dilahirkan, polos, bersih tiada 
noda. Lalu dengan satu jitakan dari Jisung yang 
menandakan segala bentuk kekesalan nya, akhirnya 
Huening sadar bahwa ia salah bicara. 


"E-em, eee.. c-cuma numpang wifi kok, Bang. Sekalian 
ngemil, hehe" cowo itu nyengir, membuat Suga didepan nya 
mengangkat sebelah alis. Jisung tau Suga juga punya 
rencana, tapi jelas rencana mereka berbeda. Kalau Suga 
membuat rencana agar Yana bisa kembali kesini dan tinggal 
bersama mereka lagi, maka Jisung membuat rencana agar 
Sejeong dkk ditendang dengan beringas dari tempat ini. 
Mereka berbeda server. 


Suga kemudia mengangguk-angguk kan kepala nya 
mengerti, dan juga tak ingin mengganggu bocah-bocah 
besar badan ini ia memilih pamit undur diri. 


"emang tadi Bang Suga kesini mau ngapain?" 


Pertanyaan dari Jeongin membuat laki-laki itu menepuk jidat 
nya, ia pun jadi lupa tujuan awal nya yaitu mengambil 
camilan dan minuman untuk acara marathon nya dikamar. 
Tapi sesaat setelah menepuk jidat nya cowo itu meringis 
pelan, kepala nya masih belum sembuh total, selalu 
menyisakan rasa sakit saat cowo itu menggerakkan nya 
apalagi jika dipukul seperti tadi. "nahkan, Bang Suga mau 
ngupingin kita ya?" tuduh Huening. 


"enak aja, gue mo ambil makanan ke dapur, ye mana tau 
gue kalian ada didapur" 


"iya juga ya" 


"oh iya, bang. Tadi Bang Eunwoo datang kesini" Jisung 
kembali mengintrupsi sebelum Suga meninggalkan dapur. 
Anak itu bicara soal Eunwoo yang datang dan mencari Yana, 
mengatakan kalau Yana dibawa oleh seseorang dan tak ada 
kabar hingga sekarang. Suga jelas terkejut karena cerita 
Jisung, yang pasti sengaja di dramatisir. 


"tapi Kak Sejeong sama Kak Jihyo ketemu Kak Yana di mal 
Katanya, sama cowo, pacar nya" lanjut Jeongin. 


"ha? Serius?" 


Kedua bocah itu mengangguk bersamaan, tapi Huening 
malah menatap mereka dengan tidak tahu menahu. 


"hm.. kita ngga bisa percaya mak lampir saat ini" ucap 
Suga, lalu mirip Sherlock Holmes yang sedang ingin 
memecahkan kasus pembunuhan berantai, Suga 
memasukkan tangan nya kedalam saku celana dengan 
tatapan tajam setajam silet.. em, cowo itu seperti berpikir. 


"kalau kita ngga bisa percaya mereke, berarti.." Jisung pun 
ikut berpikir. 


"YANA BENERAN HILANG!?" 
### 
Ain : 


Laho? 


Wp error mulu.. 


Belum nyampe inti, Lanjotttt tyda?? 


'coming soon.. 


50 Fool 


'kamu dimana.. dengan siapa.. sekarang berbuat apa--' - 
Eunu yg sedang merindu. 


Maaf kan typo, dan selamat membaca! 


Setelah sedikit adegan menyiksa dimana Cha Eunwoo harus 
memberanikan diri membaritahukan pada Lee Sooman dan 
sang istri soal anak gadis nya yang pergi dan tak bisa 
dikabari. Laki-laki itu berakhir di kamar apartemen nya- 
sebab koskosan bukan tempat yang cocok untuk melepas 
semua penat- yang temaram karena semua tirai ia tutup, 
hanya lampu tidur yang ia biarkan menyala. Hari sudah 
hampir malam, pukul enam sore saat Eunwoo terakhir kali 
melihat jam. 


Untunglah kedua orang tua Yana lebih positif thingking 
daripada yang Eunwoo pikir. Lee Sooman mengerahkan 
beberapa bawahan nya mencari Yana, membiarkan Eunwoo 


pulang dan beristirahat sebentar karena beliau tau Eunwoo 
pasti lelah. Tapi walau begitu, Eunwoo tetap bisa melihat 
ekspresi cemas dari sepasang suami istri yang tidak bisa 
disembunyikan. Lalu.. Lee Minho menemui nya tadi, dan 
baru pulang lima menit yang lalu dari apartemen nya. 


Semula Cha Eunwoo begitu terkejut, apalagi saat dilihat nya 
Lino dengan wajah kacau penuh lebam, ia berjalan pongah 
masuk ke dalam apartemen nya saat Eunwoo membukakan 
pintu lebih lebar. Merasa mendapatkan tamu Eunwoo juga 
menyiapkan segelas lemon tea and honey untuk Lino yang 
hanya dengan sekali tegukan bisa menghabiskan nya tanpa 
tersisa. Dan seperti yang Eunwoo kenal, Lino bukan orang 
yang senang berbasa-basi, langsung saja cowo itu 
mengatakan tujuan nya datang. 


".. Jadi, apapun yang terjadi, gue mau Io selalu ada buat 
mba Yana, jangan tinggalin dia" 


Cha Eunwoo mengingat jelas kalimat terakhir yang 
dikatakan Lino pada nya. Cowo itu mengangkat tinggi 
ponsel nya tepat ke telinga, mencoba menelepon nomer 
yang sama yang ia telepon sepanjang hari ini. Tapi tetap tak 
ada tanda-tanda bahwa panggilan nya akan terjawab. 


Dari Lino ia tahu bahwa Sejeong dan Jihyo sudah 
merencanakan penculikan dari awal, dan Lino sempat 
menghajar penculik itu tapi Yana tidak diculik oleh mereka. 
Ada penculik lain, itu lah prediksi Lino. 


"Mba Yana bakal balik.. ga lama lagi, dia bakal datang 
sendiri.. jangan khawatir" 


Bagaimana bisa ia tidak khawatir? Cha Eunwoo juga ingin 
bersikap biasa, tapi sesuatu selalu membuat nya bergetar. 
Didalam hatinya.. entah kenapa, ia selalu merasa sesak saat 
tahu gadis itu tidak ada dan semuanya bukan lah mimpi. 


Perasaan nya.. seperti akan terjadi sesuatu. Sesuatu yang 
mungkin akan lebih menyakitkan dari kejadian ini. Tapi.. 
Eunwoo masih tidak bisa menduga-duga. la takut itu benar- 
benar akan terjadi. 


* 


"gimana kalau kita nonton, pake infocus jadinya semua 
keliatan" ujar Hyunjin semangat, ia benar-benar yang paling 
excited ketika ada yang mencetuskan ide nobar, langsung ia 
menyebutkan beberapa judul film yang sedang hangat- 
hangat nya. Bangchan disamping nya juga tak mau kalah, ia 
juga menyebutkan beberapa judul film, tapi semuanya film 
barat dan itu ditolak mentah-mentah oleh Hyunjin. Hyunjin 
lebih senang film layar lebar Indonesia. 


"cintai lah produk lokal!" cetus nya saat berdebat dengan 
Bangchan. 


Sedangkan Bobby malah menyebutkan beberapa juduk 
drakor yang sedang ngetrend saat ini. Lalu, beda lagi 
dengan Taeyong yang seorang otaku, dia menyebutkan 
beberapa judul film anime yang berasal dari negeri sakura 
kesukaan nya. Terjadilah debat tentang judul film beberapa 
saat yang kemudian dimenangkan oleh Bobby, sebab 
beberapa anak kosan sedang suka-suka nya marathon 
drakor. Terpaksa ketiga orang lainnya mengalah. 


Infocus dipasang oleh Kai dan Baekhyun, yang lain 
menunggu. Setelah itu, Dengan khidmat mereka menonton 
tayangan yang dipasang dilayar lebar LED, drama korea 
yang sedang trend saat ini. 


"greget banget sama itu mba-mba nya, masa ngga percaya 
sih!?" omel Jeongin seraya menggigiti ujung kerah 
pakaiannya. Disamping nya Jisung pun ikut mengomel. 


"iya kan, humph ntar nyesel baru tau rasa!" racau bocah itu, 
sesekali melirik pada Huening yang juga sama greget nya. 


"tau tuh, emang dasar bego tuh orang. Jelas-jelas ngga 
mungkin temen nya kayak gitu, masih aja percaya sama 
titisan setan!" Huening menyambung. 


Anak-anak kosan menatap ketiga maknae itu seraya 
mengernyit, tumben juga anak-anak ini banyak ngomong 
apalagi sekarang jadi mengomel seolah mereke ikut 
bergabung dalam film yang sedang diputar. Suga disudut 
yang mendengarkan racauan tak jelas dari trio cencen 
(bocah) itu hanya sesekali terkekeh. Suga paham, ketiga 
anak itu.. hanya melampiaskan kekesalannya, tentu saja 
tidak berani mengomeli abang-abang nya secara langsung, 
jadilah berpura-pura sedang menikmati layar lebar. 


"Napa nih bocah atu-atu yang ribet ya? Padahal yang 
didalem pilem tu biasa aja gue liat" celutuk Jungkook. Yang 
lain juga ikut protes menyuruh ketiga laki-laki itu menonton 
dengan tenang dan jangan membuat keributan. 


"yee mereka tuolol bang, orang kayak gitu tuh cocok nya di 
hujat emang, ahh dasar bego-bego-bego!" racau Jisung. 


"iya, bego! Tuh.. udah bareng lama tapi masih aja belum 
kenal sama temen nya, mana mungkin cewe secantik itu 
orang jahat!" Jeongin pun tak mau kalah. 


"yah biarin lah, heboh banget lo!" -Lucas 


"lagian cantik itu ngga segala nya, lo pikir karena dia cantik 
jadi ngga mungkin jadi orang jahat? Orang yang lo liat 
paling baik sedunia juga bisa jadi orang jahat asal lo tau!" - 
Chanyeol 


"Nahh iya! Benar emang, gue sering liat yang begitu!" 
Jisung mencelutuk lagi. "Bang, kayak yang lo bilang; orang 
yang lo liat paling baik juga bisa jadi orang jahat kan? Nah 
itu! Jangan asal judge orang dari cover nya dong!" lanjut 
nya, menunjuk Chanyeol dengan lancang dan melirik anak- 
anak yang lain. 


"gue ngga judge orang dari cover nya" jawab Chanyeol 
datar, nada nya terkesan kesal karena dapat tuduhan tak 
berbobot dari Jisung. 


"masa sih?" Huening yang bersuara. Chanyeol menatap 
Huening lama, lalu cowo itu merotasikan bola mata nya. 


"gue engga!" Chanyeol bersikeras. 


"iya, bang iya.. Lagian bukan cuma lo doang kok" Jeongin 
menyahut. Lalu menunjuk satu persatu orang yang ada 
disana. "kalian semua suka ngejudge orang dari cover nya" 
katanya santai. 


Lalu mendapat tatapan bingung serta gemas dari orang- 
orang yang ada disana. Jisung berdiri, meraih lengan 
Jeongin dan Huening secara bersamaan. "gue punya 
tontonan menarik sebenarnya, tapi kayaknya sekarang 
bukan waktu yang tepat buat ditonton sama kalian" ujar 
anak laki-laki itu. 


"dan soal ngejudge.. kalian ga sadar? Kalian ngejudge Kak 
Yana sebagai orang jahat, dan.. kalian ngejudge Kak Sejeong 
sebagai orang baik. Apa.. kalian ngga salah?" 


Suga menarik senyum tipis dibelakang, sebenarnya ia bisa 
saja tertawa saat itu. Karena jujur, ia tak tahu bahwa ketiga 
bocah ingusan ini bisa bicara sesantai ini dengan abang- 
abang mereka, dengan wajah datar serta senyum miring 
yang terkesan menantang. Kalau mereka adalah Suga, jelas 


ia akan memukul kepala bocah itu dengan gemas karena 
begitu tidak sopan. Tapi karena mereka adalah mereka, 
Suga rasanya ingin tertawa saja sepuasnya. Dan soal waktu 
yang tepat untuk nobar tayangan yang dimaksud oleh 
Jisung, Suga tau bahwa anak itu sengaja menunggu waktu. 
Sejeong dkk sedang tidak ada disini, jelas ini bukan waktu 
yang tepat. Karena seperti yang sudah diberitahu, tujuan 
mereka adalah untuk mempermalukan perempuan- 
perempuan itu. 


"Sung, kalo ngom--" 


"hehe, jangan dibawa serius bang, Icung becanda kok. 
Peace?" ujar anak itu mengangkat tangan dengan jari 
membentuk huruf 'v' 


"Guys, film nya dah ngga seru lagi, mabar aja kuy" ajak 
Jisung pada Jeongin dan Huening yang langsung dijawab 
anggukan semangat dari dua cowo itu. Mereka pergi 
meninggalkan ruangan, menyisakan anak-anak kosan yang 
sibuk berkutat dengan pikiran mereka. Suga masih belum 
melunturkan senyum nya ketika Jisung dkk pergi, ia 
menatap pada layar lebar led, hari ini ia tak tahu bahwa 
menonton akan jauh lebih mengasyikkan seperti saat ini. 
Apa mungkin karena, ia menonton.. anak-anak kosan yang 
sedang terlihat mati kutu. Yah, jangan salah kan Suga, 
Jisung atau yang lain dong. Salahin diri mereka sendiri. 
Siapa suruh TUOLOL? 


xk 


Sudah lima hari, dan itu semua terlewati dengan cepat dan 
pasti.. datar. Kehidupan memang tidak semenarik itu, tapi 
apa kalian tahu apa bedanya? Jelas berbeda, kalau kejadian 
lima hari yang lalu itu tidak pernah terjadi, mungkin Cha 
Eunwoo tidak akan pernah berakhir mengenaskan di kamar 


apartemen nya. Ia sudah dua hari ini belum mandi, dengan 
mata berkantung kentara yang membuatnya mirip Zombie 
serta wajah pucat tak seperti Eunwoo yang biasanya. Atau, 
Lee Minho yang kembali pulang kerumah, tidur di kamar Lee 
Yana, meredam rindu nya sendiri hingga menumpuk 
menjadi lautan dikamar itu. Dan, Lee Sooman serta Kim 
Seulbi yang tak hentinya wara-wiri, mengangkat dan 
menutup telepon, mencoba berpikir positif tentang putri 
nya. Tapi jelas, itu sudah berlaku lima hari tanpa tanda- 
tanda apapun, dan apa yang bisa diambil secara positif dari 
itu? 


Kalau disamakan oleh  perempuan-perempuan lain 
seusianya, tak pulang selama beberapa hari itu merupakan 
hal yang wajar. Bisa saja ia menginap ditempat teman atau 
saudara, atau malah tinggal ditempat yang ia sewa sendiri. 
Tapi Yana tak punya banyak teman untuk jadi tempat nya 
tinggal. Lisa merupakan orang yang paling dekat, yang 
paling mungkin jika didatangi. Dan gadis itu tak bersama 
dengan nya. Lalu Lee Sooman sudah menyuruh bawahan 
nya menyambangi seluruh tempat menginap dan tak 
menemukan Yana dimana pun. la bahkan mengecek kamera 
cctv di penghujung jalan dimanapun di kota Bandung. 
Ekstrim nya, ia tetap tak menemukan putri nya. Seperti.. 
seseorang (penculiknya) membawa Yana ketempat yang 
jauh, seperti lenyap ditelan bumi. Hingga intelijen milik 
Sooman pun tak bisa menemukannya. 


Lain lagi dengan orang-orang dikosan, seperti biasa selalu 
ada adegan menegangkan. Dan tentu saja diperani oleh 
Jisung sebagai ketua team dan dua bocah lainnya. Suga 
masih berusaha merampas rekaman di ponsel nya dari Jihyo- 
semenjak dia tahu rekaman itu ada pada Jihyo laki-laki itu 
kerap menciptakan keributan dengan membuat gadis itu 
kesal- dan membuat teman-teman nya percaya pada Yana. 
Suga juga mengetahui kabar gadis itu yang lima hari ini 


belum ditemukan, dan ia pun tak bisa berbuat apa-apa 
selain berharap gadis itu kembali. 


Koskosan ramai hari itu, semuanya berkumpul seperti biasa 
dengan formasi lengkap- tanpa Lino dan Cha Eunwoo-. 
Biasanya saat seperti ini akan mereka habiskan dengan 
kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu berfaedah tapi tentu 
menyenangkan. Contoh nya makan, ketiga perempuan di 
kosan akan memasak besar-besaran semua makanan yang 
ingin penghuni lain makan, dan.. bisa dipastikan akan jadi 
seperti apa. Atau melakukan pesta bbq di halaman belakang 
kosan, ditemani beberapa gelas bir atau soju dengan api 
unggun yang biasanya dibuatkan oleh Taeil dan Yoyo yang 
merupakan anak pramuka saat jaman sekolah dulu. Atau, 
bermain game entah game apa saja tapi itu cukup 
menyenangkan dimainkan beramai-ramai. 


Dan satu yang dipilih mereka adalah acara bbq dengan 
layar LED sebagai pemanis. Jadi mereka berkumpul di 
halaman belakang, dengan tikar sebagai alas tempat duduk 
agar tak menyentuh tanah dan rumput Jepang saat duduk. 
Hari ini malam, pukul 20.25 tepat ketika Kai dan Baekhyun 
selesai memasang layar LED. Beberapa dari antara mereka 
melakukan pekerjaan nya masing-masing. Seperti, Jungkook 
Jimin dan V yang kerap jadi babu nya Sejeong ketika 
memasak. Atau, Johnny dan Jaehyun yang dengan radio 
terpasang menari dengan tidak waras nya diikuti bocah 
lainnya. Serta Hyunjin dan Minhyun -Hwang siblings- yang 
jadi tim hore saat Bobby dan Tao beradu panco. 


"hem.. gue kedalam dulu ya, kebelet" pamit Irene pada 
Sejeong yang asik dengan bumbu ditangan nya. "Kook, 
bantu ya" kata nya juga pada Jungkook yang berdiri 
disamping Sejeong. Setelah dibalas anggukan dari dua 
orang itu, Irene berjalan dengan cepat menuju kedalam 


gedung koskosan. Saking cepat nya gadis itu berjalan 
bahkan tak sadar jika dari belakang Suho mengikuti nya. 


"hei" panggil cowo itu ketika dilihat nya Irene berhenti 
didepan kitchen bar dan duduk disana. Sedikit tersentak 
gadis itu akhirnya tersenyum kaku ketika didapati nya Suho 
ikut duduk bersama nya setelah mengatakan 'hei' padanya. 
Kejadian itu sedikit diselimuti awkward dengan mereka yang 
tak menatap terang-terangan tapi saling mengawasi dari 
sudut mata. 


"ehem, btw udah disiapin film nya?" tanya Suho. Tadi 
setelah memutuskan mereka memang menyuruh Irene yang 
menyiapkan film yang akan diputar dan ditonton beramai- 
ramai. Irene mengangguk kaku lalu dengan gerakan santai 
ia duduk menghadap Suho menatap cowo itu tepat dimata 
nya. 


"Lo- em, maksudnya Kak Suho yakin mau sekarang?" gaya 
bicara yang sangat sarat ketegangan membuat Suho yang 
mendengarnya terkekeh. Lalu dengan santai ia memegang 
bahu Irene menyuruh perempuan itu untuk bersikap santai 
dan bisa bicara sesuai apa yang dia ingin kan. Tidak perlu 
embel-embel 'kak' jika tak mau, apalagi menggunakan ' aku- 
kamu' ketika berbicara. Suho tak semenyeramkan itu, walau 
yah dia tegas dalam segala hal. 


"kenapa? Lo takut? Berubah pikiran?" pertanyaan Suho 
menumpuk, membuat Irene yang mendengarnya dengan 
cepat menggelengkan kepala nya kentara sekali yang jika 
Suho tak menyuruh nya berhenti maka kepala perempuan 
itu bisa saja terlepas dari leher nya. Suho terkekeh, ia pikir 
yang selalu melihat sikap tegas dan pemarah nya adalah 
anak-anak kos lain (laki-laki) tapi juga itu berlaku pada 
gadis ini. Dia seperti takut salah bicara. 


"walaupun yah, gue agak ga yakin sedikit karena mereka 
temen-temen gue, udah lumayan lama sejak masih maba" 
Irene menunduk sejenak lalu mendongak lagi untuk 
menatap Suho. "tapi kalau mereka emang salah, gue 
sebagai teman ga bakal sanggup membenarkan" lanjutnya 
lirih. 


Suho mengangguk mengerti, "Io ga bakal ikut kena tendang 
dari sini kok, tenang aja" ujar laki-laki itu. Yang dibalas 
gelengan pelan dari Irene. 


"bukan itu, sebenarnya gue punya rumah sendiri, masih 
didaerah sini juga. Kita ngekos disini cuma gara-gara 
diajakin sama Jihyo yang katanya mau ceng-cengin anak 
kosan sini. Kalau emang ditendang dari kosan ini juga 
gapapa" kata perempuan itu mencicit. Membuat Suho lagi- 
lagi tak bisa menahan senyumannya. la jadi teringat Yana 
ketika pertama kali bertemu dengan gadis itu. Pemalu, juga 
tak berani menatap lawan bicara terlalu lama. (iya lah, bisa 
menyebabkan jantung merosot hingga kaki kalau menatap 
kalian berlama-lama, Ho). 


"tapi gue ga mau lo pergi, gimana dong?" nada bicara Suho 
seperti dibuat-buag untuk menggoda membuat Irene 
membola dengan telinga serta pipi memanas menatap Suho 
tak mengerti. 


"haha, lucu banget sih" kekeh cowo itu. 


"L-lo.. apasih" Irene menunduk malu, jika mereka tertangkap 
basah oleh yang lain bisa-bisa akan terjadi 
kesalahpahaman. Karena wajah Irene yang jadi semerah 
tomat membuat Suho tak bisa berhenti menatap nya. 


"tapi serius, lo emang selucu itu tau" kata nya sekali lagi. 
Sedangkan Irene yang menunduk malu berteriak heboh 
didalam hati nya. Bagimana bisa ada manusia dengan 


kepribadian ganda seperti Suho bisa hidup seperti ini. Kalau 
cowo itu bicara manis sekali lagi, bisa-bisa bukan hanya 
memerah, Irene mungkin bisa saja pingsan ditempat. 


"btw makasih dah mau bantu gue" 


Irene mengangguk, "lagian gue suka Yana" ujar perempuan 
itu yang ucapannya membuat mata Suho membulat. "B- 
bukan suka yang kayak gitu! Gue masih normal" sinis 
perempuan itu yang dibalas Suho dengan kekehan. 


"Yana baik, dia juga friendly, gue seneng bisa deket sama 
dia. Dan juga.. apa yang dilakuin sama Seje Jihyo itu terlalu 
kelewatan, gue ga mungkin diem aja pas tau temen gue 
bikin kesalahan kayak gitu" 


Suho mengangguk dengan wajah sumringah. "tetap aja, gue 
tetep mau bilang makasih. Kalau aja lo sama kayak mereka, 
gue ga bakal bisa ngelakuinnya" 


"hm. Sebenarnya awal-awal gue ga tau kalau lo bakal mikir 
sampai segini nya. Tapi, karena waktu itu gue denger apa 
yang mereka omongin gue jadi punya tekad buat bantu" 
Irene ikut tersenyum. "dan untung lah, gue sempet 
ngerekam semuanya" lanjut perempuan itu. 


"hm. Anak kosan, kalau ngga diginiin ga bakal ngerti. 
Untung ada lo" 


"hm" 
"kalau gitu, bantu gue sekali lagi oke?" 
"apa?" 


"Bantu gue.. bikin acara nobar kita jadi lebih seru" 


Irene mengacungkan jari jempol nya, "sippp!" lalu diakhiri 
tawa lepas sedikit canggung dari keduanya. 


### 
A/n : 
Aloha? 


Dichapter selanjutnya semua bakal terbongkar, dan yah.. 
kedok seseorang bakal kebuka. Spam chat buat lanjut oke? 


Dan, oya.. Nama aku Yola Silviana, biasa dipanggil Iyoo 
(kalian boleh panggil aku itu). Umurku baru 16 tahun, jadi.. 
manggil nya jangan 'Authoratau 'Thor ya, aku berasa jadi 
salah satu superhero marvel jadinya. Ituloh, yang suka 
pegang palu.. Hehe. 


Nah sekian! 


Salam sayang, and.. 
Cheers! 


Bonus pemanis:“ 


51 Clump Up 


(aslinya dia bias ku donggg: 


Maafkan typo, 
Dan selamat membaca! 


Semua nya sudah siap. Dengan popcorn juga camilan 
ditangan, semua orang bersiap untuk menonton. Layar lebar 
yang semula gelap berubah jadi terang tanda monitor sudah 
dinyalakan. Yang duduk dibarisan terdepan jadi yang paling 
bersemangat, yang duduk di bagian belakang terpaksa 
duduk tegak agar kelihatan jelas. Irene menarik Sejeong 
agar duduk disamping nya, memberi gadis itu mangkuk 
berisi popcorn penuh. Sedangkan Jihyo duduk di sisi Irene 
yang satu lagi. 


"Sung, jangan lupa volume nya full-in, biar kayak di bioskop 
gitu" ujar Suga tersenyum penuh arti. Jisung mengangkat 
tangan membentuk ' ' dengan sebelah mata yang di 
kedipkan. 


Jisung mengatur laptop juga infocus nya, dengan lihai 
mengklik draft berjudul 'Kejutan besar jeng jeng jeng! 


"itu judul film nya aneh ya, Sung" Baekhyun menatap layar 
lebar ketika sadar draft yang dipilih Jisung. Jisung tertawa 
mengatakan bahwa draft itu dia yang memberi nama, awal 
nya ingin memberi judul 'Siap-siap dihempas' tapi itu terlalu 
mainstream, jadinya dia berubah pikiran. 


"itu film apa? Koriyah apa Barat?" Ten ikut bertanya. Agak 
salfok dengan video yang hanya berdurasi beberapa menit 
itu. Video belum diputar, tampilan nya masih perpustakaan 
file, tapi dari gambar nya itu terlihat seperti rekaman, bukan 
video berdurasi panjang seperti film. 


“film Indinesia, bang. Baru dirilis, dijamin seru deh!" Jeongin 
yang angkat suara. "langsung klik aja, Sung. Gue udah ngga 
sabar!!" seru nya pada Jisung. 


"film apaan itu durasi nya cuma tigabelas menit lebih, cok" 
celutuk Haechan. 


"tonton aja, bawel banget" Suho bersuara. Membuat yang 
lain mau tak mau terdiam dan menatap layar dengan serius. 
Jisung masih belum mengklik video nya, sengaja membuat 
yang lain sedikit buru-buru dan penasaran. 


"Hm, ini buat Kak Seje" Huening yang duduk di sebelah 
kanan Sejeong memberikan perempuan itu kotak tissue. 


Sejeong mengernyit, masih belum mengambil kotak tissue 
nya. Seolah bertanya 'kenapa? Sejeong mengangkat 
sebelah alis nya. 


"film nya sedih banget, pasti Kak Seje bakal nangis" jawab 
Huening santai. Dia tak menunggu Sejeong mengambil 
tissue nya, ia langsung meletakkan kotak itu dipangkuan 
Sejeong. "sama-sama" ujar nya lagi, langsung beralih 
menatap layar tanpa menunggu tutur Sejeong terlebih 
dahulu. 


Sejeong diam saja menerima kotak itu dipangkuan nya, lalu 
ikut menatap ke satu arah. Semuanya pun begitu, menatap 
layar dengan serius. 


"mulai!" Jisung langsung mengklik satu video nya. Dengan 
terburu ia segera mengambil tempat disebelah Jeongin 
seolah tak ingin tertinggal. Layar menampilkan beberapa 
tulisan seperti produser, kreator, sutradara, dan yang lain 
dan diakhiri dengan kalimat; selamat menikmati tayangan 
ini. 


"gue baru tau ada Produser yang yang pake nickname 
Hicunghandsome" celutuk Chanyeol pelan pada Sehun 
disamping nya. Sehun ikut mengangguk setuju, menurutnya 
Produser film ini terlalu alay hingga punya nickname seperti 
itu. "tapi kek familiar" cicit Sehun. 


"Sutradara nya 'crazyrich' cok! Keren keren" Taeyong 
bergumam. "nickname Kreator nya keren yaw, 'D-boy' dong" 
lanjut nya. 


"ini film begimane, tim produksi nya punya nickname aneh- 
aneh semua" Hanbin ikut berkomentar. 


Disisi lain, Jeongin tak bisa menahan tawa. Itu sudah jelas, 
mereka lah tim produksi yang dikatakan anak-anak kosan. 
Dan yang punya ide membuat itu semua adalah Min Yoongi 
aka Suga aka Agus aka D-boy aka kochenggg (wkwk) 
sebagai kreatif. 


Setelah itu layar berubah gelap beberapa saat dan berganti 
putih terang, begitu seterusnya hingga beberapa kali. 


"ini film apaan, jing? Misterius banget" omel Jungkook yang 
sudah tak sabar ingin menonton tapi video itu kerap 
membuatnya penasaran. Yang lain juga ikut menyelutuk 
dengan sedikit lumuran makian yang mengatakan bahwa 
Jisung memilih film yang salah dan meminta cowo itu 
mengganti film nya. Tentu saja Jisung hanya tertawa dalam 
hati dan tak bergerak dari duduk nya. 


"sabar aja, kenapa sih? Kayak cewe pms lo semua" Suga 
bicara akhirnya, walau sesekali terkekeh karena beberapa 
anak kosan memasang wajah kesal dengan gerutuan yang 
tiada henti. 


"si Jisung ngeprank nih jangan-jangan" Changbin bersuara 
melirik Jisung yang tiada henti menahan senyum nya. Jisung 
mengangkat tangan nya lalu melambai, "engga kok, bang. 
Tonton aja" ujar nya. 


Sepersekian menit setelah Jisung melambai, layar itu 
menampilkan wajah seseorang. Semua orang yang ada 
disana melotot terkejut sekaligus heran, dengan kompak 
menatap Suho yang hanya duduk santai sembari melipat 
tangan didepan dada dengan khidmat. 


"why your muka ada disitu, bang?" Mark yang duduk 
disamping Suho tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. 
Suho hanya mengedikkan bahu tidak peduli. Sebenarnya ia 
yang menyuruh Jisung menampilkan wajah nya sebagai 
pembuka video, "biar video nya jadi berkah" kata cowo itu 
dengan wajah bangga saat menyuruh Jisung. Dan Jisung 
pun hanya bisa menurut. 


Lalu tampilan layar berubah lagi menjadi.. 


"Lah, itu Sejeong!" Jungkook yang berseru heboh duluan. 
Langsung menegakkan punggungnya kala melihat Sejeong 
yang ada didalam video itu tengah duduk santai di balkon 
gedung satu. Di depannya ada Jihyo, mereka duduk 
berhadapan di kursi santai. 


Sejeong menegak ditempat nya, Jihyo pun tak kalah terkejut 
nya. Mereka ingat kejadian itu, waktu itu mereka mengobrol 
di balkon, hanya mengobrol. Tapi, yang jadi obrolannya.. 
Sejeong langsung berdiri dari duduk nya tapi Huening tak 
kalah cepat disamping nya. Segera laki-laki itu menahan 
tangan Sejeong dengan sebaris kalimat yang membuat 
gadis itu kian naik darah. 


"Kak Sejeong, tunggu dulu. Film nya baru dimulai" 


Jihyo langsung bergerak maju, berniat berjalan menuju 
laptop yang tergeletak diatas meja tapi berakhir naas di 
atas rumput karena tersandung oleh kaki Jisung yang sudah 
dipastikan cowo itu melakukannya dengan sengaja. 


"jangan buru-buru, masih prolog loh" ujar Jisung. 


"INI APAAN!?" Jungkook yang dengan heboh berdiri dan 
menatap Suho serta Jisung bergantian. Suga disampingnya 
tak tinggal diam, segera laki-laki itu menarik Jungkook 
paksa agar laki-laki itu kembali duduk. 


"tonton aja! Jangan berisik!" Suho mengintrupsi, dengan 
terpaksa Jungkook kembali duduk ditempat nya. Sejeong 
dengan bahu nya yang sudah selemas agar-agar langsung 
terduduk dengan wajah datar frustasi. Siapa yang merekam 
itu semua!? Lalu dengan satu gerakan perempuan itu 
menatap kesebelah kiri nya. Irene balas menatap Sejeong. 


"Ren, lo..?" 


Irene tersenyum tulus, perempuan itu mengangkat tangan 
nya mengelus puncak kepala Sejeong lembut. "Je, tonton 
aja. Udah telat kalau mau berontak.." ujar Irene tak 
melunturkan senyum nya. Sejeong menatap Irene tak 
percaya. 


"Ren, lo.. lo nusuk gue dari belakang. Teman macam apa lo?" 
mata nya berkaca-kaca. Seperti dipukul telak diatas kepala 
nya, Sejeong segera menunduk menahan isak nya. Habis 
sudah.. Dia tak punya harapan lagi. Irene tak banyak peduli. 


"ohh engga. Daniel ga nyulik Yana, belum.. Lo tahu dari 
mana Yana hilang?" 


"Iya, Daniel juga bilang kalau Yana hilang. Tapi masalahnya 
bukan Daniel yang nyulik, trus siapa!?" 


"tapi bagus deh, kita ga perlu cape-cape" 


"hp nya kak Suga rusak parah, tapi gue udah sempet ambil 
semua data yang ada didalam nya. Dan gue dapet rekaman 
itu" 


"iya, mulai dari lo yang datang nyamperin Yana, ngajakin 
dia ngobrol, sampe Io ngelukain tangan Io sendiri dan waktu 
anak-anak kosan datang nyamperin kalian ke dapur" 


"gue yakin ga akan ada masalah lagi setelah ini" 


Percakapan itu direkam dengan jelas. Satu persatu anak 
kosan menegang. Harusnya ini memang jadi kejutan jeng 
jeng jeng seperti judul film nya. Tapi ini lebih mirip horror 
penuh kejutan. Anak-anak kosan tak bisa beralih dari layar 
walau sedetik pun. 


Setelah percakapan antara Sejeong dan Jihyo berakhir. 
Tampilan berganti menjadi rekaman cctv, nampak Yana 
sedang berdiri didepan pintu kulkas disitu. Lalu Sejeong 
datang, mereka mengobrol sedikit panjang tapi tak ada 
suara. Hingga tiba-tiba Sejeong meraih pisau buah yang ia 
keluarkan dari kulkas dan melukai tangan nya sendiri. 
Seterusnya.. bisa dipastikan sendiri. 


Tampilan berganti menjadi, "hello gais, thanks udah nonton 
video ini jangan lupa like, comment ehh engga-engga 
becanda hahaha. Jangan lupa.. jangan lupain aghuuu hahah 
aylafyuu gais" itu Jeongin. Setelah mengatakan kalimat 
penutup ia pergi seraya melambai dan layar berubah gelap. 


Riuh tepuk tangan mulai terdengar dari Jisung, Jeongin dan 
Huening. Lalu Suga berdiri, menunjuk Sejeong yang 
menunduk. 


"oke, pertunjukan selesai. Hh, lo gaada yang mau 
diomongin, ayo doong, lo sebagai pemeran utama nya 
disini" Suga tersenyum lebar. 


"Kak Seje, tissue nya berguna kan? Lap aja air mata kakak 
pake itu, aku baik kok aku tau" Huening sengaja bicara 
manis yang kentara sekali dibuat-buat. Jisung lalu berdiri 
menatap Jihyo yang belum bangkit dari atas rumput setelah 
terjatuh tadi. 


"Kak Jihyo cocokan disitu, sama-sama ijo tuh" Jisung 
terkekeh. Jihyo memang mengenakan sweater hijau tua 
serta training army. Terlihat maching dengan rumput yang 
diduduki nya. 


Lalu dengan tergopoh Jihyo berdiri, menatap Jisung dengan 
tajam serta decihan yang bisa didengar jelas oleh semua 
orang yang ada disana. "trus kalian mau apa!? Mau malu- 
malu in kita!? Iya!?" Jihyo membentak, wajah nya kusut 
seperti orang yang depresi ditinggal sang kekasih. Sejeong 
tak kalah kacau, perempuan itu tak berhenti menangis 
tanpa suara, tapi bahu nya bergetar begitu kentara. Tapi 
tetap, Irene disamping nya bahkan tak mencoba 
menenangkan perempuan itu. 


"Malu-maluin? Gue bahkan ga yakin lo punya malu, kak" 
jawab Jisung enteng. la kemudian membalikkan badan nya 
menatap semua anak kos satu persatu dengan datar. 
"sekarang semua udah tau kan? Lihat, yang kalian anggap 
paling baik sedunia bisa jadi lebih jahat dari apa yang kalian 
pikirin!" Jisung hanya mengulang kalimat Chanyeol waktu 
itu. Agar mereka yang mendengarnya bukan hanya 
menyesal tapi juga tertampar. 


"Kalian bicara tentang opini-opini tersendiri yang bilang 
perempuan itu--" Jisung menunjuk Sejeong. "orang yang 
paling baik yang bisa gantiin Kak Yana" 


"Tapi mungkin kalian lupa sama apa yang gue bilang dulu, 
Kak Yana bukan pengganti dan ngga bisa digantikan, 
kenapa? Karena dia bukan barang! Dia jadi dirinya sendiri 
buat kita,Kak Yana itu ya kak Yana, ga akan berubah apalagi 


terganti. Harusnya kalian bisa belajar dari pengalaman kan? 
Bukannya malah beralih hanya karena visual seseorang" 


"Tapi itu karena kita ga tau" Jungkook membalas, merasa 
kesal jika dituduh apalagi dipojokkan seperti itu oleh Jisung 
yang notabene nya lebih mudah dari dirinya. 


"Iyalah gatau, semua orang didunia ini ga bakal tau 
kesetrum itu bisa bikin orang meninggal kalau ngga dicoba" 
Jisung tersenyum miring. 


"yakali nyetrum diri sendiri, gila lo!?" Huening mencelutuk. 


Jisung menatap teman sepermainan nya itu geram. Plis deh, 
tadi Jisung udah hampir terlihat seperti Mario teguh yang 
sedang memberikan motivasi bijak pada para penonton, 
Huening malah datang merusak suasana. "itu tergantung lo 
nya, kalau masih waras ngga mungkin lo nyetrum diri 
sendiri" Jeongin yang menjawab, membuat Huening kembali 
mengatupkan mulut nya. 


"lanjut, Sung" Suga dibelakang terkekeh seraya memberi 
jempol nya pada Jisung sebagai tanda semangat. Jisung 
mengangguk keren. 


"Kalian gatau, tapi sok-sok an tau! Kalau emang gatau 
kenapa engga diem aja? Kenapa kalian nuduh Kak Yana? 
Kenapa kalian bentak dia sampe bikin anak nya pergi? Kalau 
emang gatau harus nya diem, sampe nanti akhirnya tau 
beneran" 


Suho mengangkat tangan nya, meminta Jisung berhenti 
berbicara. Lalu ia berdiri menatap Sejeong dengan tatapan 
datar namun sarat kebencian. "hakimin manusia-manusia 
tolol ini belakangan aja, urus yang dua ini dulu" ujar Suho 
tegas. 


"apa yang kalian cari makanya sampe ngelakuin hal tercela 
kayak gini? Apa bener manusia sekarang pada tolol semua?" 
Suho melirik anak kosan satu persatu. Menekan kata 'tolol' 
saat matanya menyelusur ke segala penjuru arah. 


"Kan muka cantik lo sia-sia kalau kelakuan lo ga jauh beda 
sama setan" 


Sejeong mengangkat wajah nya, dia menatap Suho dengan 
pandangan menyendu. Air mata merembes hingga menuju 
dagunya. "ma.. af" lirih Sejeong sambil terus terisak. 


Suga yang pertama kali memberi reaksi dengan tawa yang 
dibuat-buat. Lalu ia mendecih, menahan diri agar tak 
meludah. Walau ia kesal, Suga masih ingat Sejeong adalah 
perempuan walau lebih mirip Dajjal, kalau ia bertingkah 
kelewatan itu sama saja bersikap pengecut yang berani 
menyakiti perempuan. "Maaf? Seriously!? Udah.. gausah 
kayak protagonis yang lagi difitnah di pilem azab lo! Jijik 
gue liatnya" kata Suga sarkastik. Ia beralih pada Jihyo. "ini 
lagi satu, ga habis-habis nya lo bikin gue geli, jadi cewe 
gaada urat waras nya sedikit. Mak bapak lo nangis liat 
tingkah lo yang begitu" Suga hampir mirip ustad yang 
sedang berceramah. 


Sedangkan anak-anak kos ditempat mereka dibuat 
bungkam tak berani bicara apa-apa. Terlalu kaget, terlalu 
menyesal, terlalu... tuolol. Beberapa diantara nya seperti 
Jungkook, Chanyeol dan yang lain menatap Sejeong yang 
tengah menangis tersedu-sedu dengan kecewa. Iya, kecewa 
serta menyesal pernah begitu menyukai gadis itu. Sekarang 
mereka sudah tau, tapi apa itu akan merubah apa yang 
sudah terjadi? Tentu saja jawaban nya tidak. 


"Bukan cuma ngefitnah Yana kalian bahkan bikin rencana 
buat nyulik dia!? Gila, yang bener aja.." Suho menggeleng 
antara tak percaya tapi juga tak habis pikir. Dua perempuan 
yang jadi sasaran kemarahan itu hanya bisa diam tak tahu 
harus bicara apa. Kalaupun tahu, apa mereka punya 
keberanian menentang Suho? 


"kalau kalian emang punya urat malu, tanpa dibilang kalian 
tau kan.. kalian harus apa?" Suho mengangkat sebelah alis 
nya tinggi-tinggi. Tanpa pikir panjang, dua perempuan itu 
berjalan meninggalkan halaman belakang dengan setengah 
berlari. 


"EH EH EH KOK KABUR!?" Jeongin berseru heboh, lalu 
menatap Suho kesal. "Kenapa dikasih pergi sih, bang!? Kan 
belum puas mainnya" 


"Io kata mereka apa lo mainin!? Lagian mana boleh jahat- 
jahat sama cewe" jawab Suho enteng. 


"cocok lah bang dimainin, kan mirip boneka santet" celutuk 
Jisung. 


"yahhh padahalkan gue masih belum ngomong apa-apa" 
Jeongin memberenggut. Membentuk pout bibir nya dengan 
lucu. "Ahh, iya. Karena tadi gue belum sempet ngomelin tuh 
dua cewe siluman, gimana kalau sekarang giliran gue yang 
omelin mereka. Boleh ngga bang?" Jeongin memasang 
wajah serupa anak anjing yang minta dipelihara. 


Suho terkekeh, "waktu dan tempat dipersilahkan, tuan 
muda Yang" ujar Suho mantap. 


Cowo itu berseru gembira, "karena Bang Suho udah ngasih 
ijin, gue ga bakal ragu lagi!" kata nya menatap anak kosan 
satu-satu. Dari antara mereka ada yang melengos tapi tak 
bisa berbuat apa-apa. 


"KALIAN ITU TUOLOL! TUOLOL TUOLOL TUOLOL TUOLOL 


dileher nya terlihat jelas. "Dah.. cuma mau bilang itu aja Sih, 
hehe kalian tuolol banget sih heheh" diakhiri cengiran. 


Anak-anak kosan merasa tertohok, apalagi saat Jeongin 
terkikik lucu seakan mereka jadi bahan tertawaan. Malu, 
itulah yang paling dirasakan. Coba bayangkan, diteriaki 
umpatan oleh anak kecil, lalu ditertawakan... Rasanya.. 
maknyus-maknyus nyesek ngga tuh! 


Jisung dan Huening pun ikut tertawa, sedangkan Suga tiba- 
tiba kembali mengintrupsi. "Jadi.. kalian mau gimana? Udah 
nyesel kan?" 


Mereka mengangguk pelan, membuat Suga terkekeh pelan. 
"nyesel emang gampang, memperbaiki nya yang susah" 


"gue kasih tau apa aja kesalahan kalian, satu! Karena kalian 
ga percaya sama Yana, dua! Kalian ga peduli sama perasaan 
Yana, tiga! Kalian ga mau tau dia ada dimana sekarang??" 
yang ketiga lebih ke pertanyaan tanpa dasar. Membuat 
kening mereka berlipat. 


"YANA BENERAN HILANG, DAN KALIAN PIKIR ITU BOHONG!? 
HUFT, SAMPAH!!" Suga naik pitam dibuat nya. "udah lima 
hari! Udah lima hari Yana hilang dan gaada kabar, semua 
orang udah nyari ke setiap sudut kota tapi Yana ga 
ditemukan!" 


Semua mata melotot, "tapi, waktu itu Sejeong bilang--" 


"Lo masih percaya sama tuh manusia!? Yang bener aja.." 
Suho berdecak. 


"setelah Yana ditemukan, kalian tau harus apa?" Suga 
bertanya. Mereka menjawab bersamaan bahwa mereka akan 
meminta maaf dan mengajak perempuan itu kembali ke sini. 


"Yana baik, pasti dia mau maafin" 


Suga mendecih, itulah yang ia benci. Harusnya Yana tak 
perlu sebaik itu agar orang-orang ini merasakan yang 
namanya menyesal tanpa dimaafkan. Coba bayangkan jika 
mereka bertukar posisi menjadi Yana. Suga bahkan tak 
yakin jika mereka akan bisa hidup hingga saat ini jika dapat 
begitu banyak kejadian yang menimpa secara berturut. 


"Yana mungkin bakal maafin, tapi gue ngga yakin dia bakal 
balik" Suga berkata demikian lalu tersenyum miring. 
"ngapain lagi dia ngekos. Kalo bentar lagi... bakal nikah?" 


### 


A/n: 


Anyeonghaseyooooo? 


Setelah ini masih mau lanjut tyda? Spam comment dong:) 


Salam sayang, 
Cheers! 


Bonus Markonahhh:s 


52 Meet 


'Don't move.. 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


Kaki nya melangkah cepat menyusuri sepanjang koridor. Tak 
mempedulikan tatapan serta banyak tanya yang tergurat 
jelas diwajah orang-orang yang menatap nya. Cha Eunwoo 
bahkan nyaris berlari hingga akhirnya berhenti di depan 
pintu lift yang tertutup rapat. la menekan tombol naik 
hingga berulang-ulang dengan tidak sabar, namun angka 
yang terpampang disana adalah angka yang cukup jauh 
dari lantai dasar. Butuh waktu kurang lebih limabelas menit 


jika harus menunggu nya, itu pun kalau lift nya tak berhenti 
mengisi orang yang akan turun. Kepala laki-laki itu tertoleh 
kesana kemari mencari tangga darurat, keringat dengan 
lancar mengalir melewati pelipis nya. Nampak bulir-bulir 
keringat yang keluar dari pori-pori di dekat leher juga. Tapi 
itu jelas tak mengganggu nya sebab tak berpikir panjang 
laki-laki itu segera berlari ke arah tangga darurat setelah 
menemukan letak nya. 


Rumah sakit itu punya duabelas lantai, dan lantai yang 
ingin ia tuju adalah lantai ketujuh. Anak tangga ia lewati 
bahkan sesekali melangkah dengan lebar melewati dua 
anak tangga sekaligus dengan satu langkah besar nya. 
Jantung nya bekerja lebih cepat, entah karena berlari atau 
Karena pesan yang ia baca beberapa saat yang lalu dari 
nomer asing. 


[Lee Yana ada dirumah sakit Umum “ lantai tujuh ruang 
Dendelion nomer 001] 


Melihat dari bagaimana bersikeras nya laki-laki itu agar 
cepat sampai ditempat yang ingin ia tuju, ia tak akan 
berpikir jauh bahwasanya bisa saja ia sedang ditipu atau 
dipermainkan. Cha Eunwoo bahkan tak membalas pesan itu 
dengan tanya siapa pengirim nya. Bahkan tanpa mandi atau 
berganti pakaian-hanya dua kali semprotan parfum di 
bagian leher dan tangan nya- ia langsung bergegas pergi 


ketempat ini. Yang ada dipikiran nya hanya satu, Lee Yana 
dan bagaimana keadaan perempuan itu. Bagaimana ia bisa 
berakhir dirumah sakit, dan.. masih banyak tanya lagi. Dan 
Cha Eunwoo tau, ia hanya akan mendapatkan jawaban nya 
jika ia bisa menemui gadis itu. Sekarang, tanpa menunda! Ia 
terlalu lelah menghitung keping rindu yang berubah jadi 
lautan penuh luka di tubuh nya. la terlalu lelah berharap 
dan berakhir menangis tersedu menginginkan perempuan 
itu kembali namun tak ada kepastian. la terlalu lelah.. 
terlihat bodoh. 


Hingga nafas nya yang tak beraturan terdengar begitu jelas 
di koridor yang sepi. Jelas saja sepi, ini sudah malam, pukul 
tujuh lewat kalau Eunwoo tak salah ingat. Ada beberapa 
suster yang lewat di koridor itu juga, mencuri-curi pandang 
pada Eunwoo yang menunduk memegang lutut nya dan 
mengatur nafas. Mau bagaimana pun -belum mandi, dan 
sekarang ia berkeringat terlalu banyak- Cha Eunwoo tetap 
terlihat maskulin dengan coat coklat serta turtle neck hitam 
nya. Hanya beberapa menit, lalu ia kembali bergerak, 
berjalan lebih santai dari pada sebelum nya. la menatap plat 
angka yang terpasang diatas pintu. Setelah sebelum nya 
yakin bahwa koridor ini merupakan ruang Dendelion. Mulai 
angka terbesar hingga dengan cepat laki-laki itu menatap 
pada sudut koridor, dan benar saja; angka 001 satu ada 
disana. Tanpa sadar laki-laki itu menarik sudut bibirnya 
membentuk sebuah senyuman kecil, yang kalau dilihat 
begitu lekat bisa menyebab kan sport jantung berlebihan 
diiringi kaki selemas agar-agar dan wajah terbakar seperti 
disetrika. 


Pintu berdenyit kala dengan hati-hati laki-laki itu membuka 
nya perlahan, aroma antiseptik langsung menguar, 
mengelilingi indra penciuman nya. Cha Eunwoo menatap 
kedalam ruangan bernuansa putih itu lalu mendapatkan 
satu brankar yang diisi seseorang. Dibuka nya pintu lebih 


lebar, lalu dengan satu gerakan ia masuk sepenuh nya 
kedalam ruangan. Cha Eunwoo tak pernah menyukai rumah 
sakit, aroma nya benar-benar membuatnya merasa pusing 
seketika. Apalagi jika berada dekat dengan pasien rumah 
sakit. Tapi sekarang ia malah merasa ber-ekor-ekor kupu- 
kupu mengitari perut nya. Hangat perlahan menjalari tubuh 
hingga wajah nya. Ada getaran, dan nyeri di dada nya 
namun terasa nikmat. Cha Eunwoo kerap merasakan ini 
diwaktu-waktu tertentu. Dan selalu, penyebab nya adalah 
gadis ini. 


Rambut hitam pekat itu tergerai rapi diatas bantal, wajah 
nya pucat pasi namun tetap menyembulkan warna yang 
begitu indah. Bibir nya kering pucat. Ia memakai piyama 
rumah sakit berwarna biru laut senada dengan selimut yang 
ia pakai. Di tangan kanan nya tertancap jarum infus, lalu 
kemudian beberapa tanya terlintas dalam benak Cha 
Eunwoo. Sudah berapa lama gadis ini terbaring disini? 
Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Dan.. kenapa? 


Tapi Eunwoo menahan diri untuk tak membangunkan nya. 
Yana tertidur begitu pulas, wajah damai nya nampak teduh 
seperti telaga tanpa riak. Jelas Cha Eunwoo tak ingin 
mengganggu. Dengan begini saja, rindu nya sudah terbayar. 
Perlahan tapi pasti, belenggu itu terlepas dari tubuh nya. 
Ringan... hingga rasanya ia ingin terbang. Hati nya 
melambung tinggi kala disentuh nya jemari gadis itu pelan. 
Cha Eunwoo tersenyum tipis, menarik kursi lebih dekat 
dengan brankar lalu duduk disana. Tak melakukan apa-apa. 
Hanya duduk, menggenggam tangan kiri gadis itu, menatap 
nya tanpa meluntur kan senyum nya, hanya itu. Tetapi, 
kenapa.. rasanya begitu bahagia? 


"NIKAH!?" 


Semua orang melotot, seperti di aba-aba sebelum nya 
karena mereka melakukan itu secara bersamaan. Untuk 
sesaat mereka terlihat kompak dengan mata membola dan 
mulut membentuk huruf 'O' sempurna. Tak terkecuali Jisung, 
Jeongin, dan Jisung. Suho pun tak bisa menahan diri untuk 
tak melotot. Irene pun sama terkejut nya namun gadis itu 
tetap mempertahankan ekspresi nya dengan santai. 


Suga terkekeh, sudah menerka akan seperti apa reaksi 
semuanya jika mendengar kalimat itu. lalu dengan wajah 
merekah, serta senyum lebar terpatri. Laki-laki itu 
mengangguk semangat, terlihat seperti anak-anak yang 
sedang bercerita mengenai pengalaman tak terlupakan 
dihidup nya. 


"Iya nikah. Gatau kan lu pada!" Suga dengan bangga 
melipat tangan nya didepan dada. "setelah Yana ketemu 
nanti, gue bakal nelfon emak gue. Gue bakal lamar Yana, 
trus kita nikah HAHAHAHA" tawa Suga menyembur dengan 
kuat. Berdiri serupa bangsawan yang kembali dari medan 
perang dan sudah mengalahkan beribu-ribu musuh seorang 
diri. 


Lalu dengan cepat, wajah semua orang berubah masam. 
Berganti desisan kesal, dan umpatan makian untuk Suga. 
Dengan kompak, semua nya berteriak. 


"HALU BANGSAT!!!" 


suga semakin tertawa terbahak-bahak tapi tak lama karena 
setelah itu ponsel nya di dalam saku bergetar. Suga 
merogoh saku dan mengambil ponsel nya. Dengan sekali 
swipe panggilan pun terjawab. 


"Halo?" 


"WHAT!? SERIUS LO!? Hm, gue kesan-- oh okee besok, kasih 
tau tempatnya lewat whatsapp. Hng, oke" lalu telepon 
diakhiri. Suga memasukkan ponsel nya kembali kedalam 
saku, raut wajah nya lebih bahagia dari pada yang tadi. 


"kenapa? Itu siapa?" pertanyaan terlontar dari semuanya 
secara bersamaan. Suga tak melunturkan senyum nya. 


"Itu Cha Eunwoo" jawab Suga enteng. 
"kenapa dia nelpon lo?" 
"ada urusan apa dia?" 


"gue baru tau kalau kalian sedekat itu sampe suka telpon- 
telponan" 


Kalimat terakhir yang keluar dari mulut Yuta membuat Suga 
berdecih sarkas. Tapi kemudian wajah nya berubah lagi 
menjadi lebih bahagia. "dia bilang.. Yana udah ketemu" 


"SERIUSAN!?" 
"Iya" 

"DIMANA DIA!?" 
"Dihati ku--" 


"SAMPAH!!" suga tertawa terbahak-bahakKllagi), lalu dengan 
santai berjalan meninggalkan pelataran halaman belakang. 
Tak menghiraukan panggilan dan teriakan dari semuanya 
yang meminta Suga memberitahu keberadaan Yana dan 
bagaimana keadaan gadis itu. Laki-laki itu tetap saja 
berjalan kala Jisung, Jeongin dan Huening mengekori nya 


dan menarik-narik meminta diberi penjelasan. Tapi Suga 
tetap diam tak ingin bicara, walau dalam hati ia terkikik 
melihat bagaimana kesal nya anak-anak kos bersungut 
meminta penjelasan. Rasakan! Selama ini tak ingin tahu 
bagaimana keadaan Yana, sekarang kelewat kepo, enak kan. 


Yana membuka mata nya dengan terpaksa kala ia rasakan 
angin lembut mengelus permukaan wajah nya. Lampu yang 
menjadi penerangan di ruangan putih itu sedikit 
membuatnya kesulitan melihat namun ia mengucek nya 
beberapa kali. Ia bisa menebak kalau pagi ini, seseorang 
datang menjenguk nya. Apalagi saat melihat tirai jendela 
terbuka sedikit, membuat udara leluasa masuk dengan 
aroma lembut diseluruh penjuru ruangan. 


Gadis itu mengubah posisi nya menjadi duduk, lalu 
celingak-celinguk menatap segala sudut ruangan, tapi tak 
mendapati apapun kecuali teh dengan asap mengepul 
diatas nya, mungkin baru saja dibuat. Gadis itu menatap 
jam dinding yang di pasang rapi di sisi kanan ruangan nya, 
ini memang ruangan khusus dengan fasilitas yang lumayan 
lengkap. Jangan kan jam dinding, diruangan ini juga 
memiliki Ac dan penghangat ruangan. la jadi teringat 
seseorang yang membawa nya kesini dan beberapa kali 
mengunjungi nya dan membawakannya makanan dari luar 
saat dirinya tak punya selera makan. Orang yang bersikeras 
menyuruhnya untuk menginap lebih lama hingga perasaan 
nya lebih baik. 


Tiba-tiba pintu berderit terbuka membuat Yana intens 
menoleh kearah pintu. Mata nya membulat kala dilihat nya 


Cha Eunwoo masuk dengan senyum manis terpatri di wajah 
nya yang tampan. Laki-laki itu hanya mengenakan hoddie 
abu dan celana jeans hitam, rambutnya lembab 
menandakan bahwa laki-laki itu baru saja selesai mandi. 


"gimana perasaan kamu?" tanya Cha Eunwoo setiba nya ia 
dikursi di samping brankar. Diraih nya jemari Yana yang 
sudah dicabut jarum infus nya- Dokter bilang bahwa Yana 
sudah membaik dan infus nya boleh dicabut- dan diusap 
dengan jari jempol nya perlahan. 


Yana merasakan hangat menjalar di seluruh permukaan 
wajah nya, refleks perempuan itu mengalihkan wajah nya 
agar tak menatap Eunwoo lebih lama lagi. "Kamu kok bisa 
disini?" tanya perempuan itu gugup. la tak tahu bahwa 
menatap seseorang beberapa detik bisa membuatnya 
segugup ini. 


"aku udah disini semalaman, nemenin kamu tidur" jawab 
laki-laki itu santai, ia belum menyadari kegugupan Yana. 
Tetap saja jempol nya bergerak mengelus bekas jarum infus 
di punggung tangan Yana. 


Kalimat nya terdengar ambigu bagi Yana. Dilirik nya Eunwoo 
dari sudut mata lalu matanya bergerak ke segala arah, ke 
mana pun asal tak pada cowo itu. "kamu abis mandi?" 


"iya, mandi disini, aku juga bawain sarapan dari luar, mau?" 


Yana terlalu fokus pada wajah cowo itu hingga tak 
menyadari kantung plastik yang ia bawa. Akhirnya ia 
mengangguk, karena memang Yana sudah sangat lapar. 


"Om sama tante bakal datang bentar lagi, aku juga udah 
ngabarin teman-teman kamu" 


"teman-teman?" 


"iya, Lisa sama yang lain" 


Yana mengangkat sebelah alis nya, "yang lain itu siapa? A.. 
ahh Got7?" seraya menyambar sendok plastik diatas piring, 
perempuan itu bertanya. Eunwoo hanya mengangguk 
mengiyakan, lalu tersenyum tipis menatap Yana yang 
makan dengan lahap, sangat tidak mirip dengan orang yang 
sedang sakit. 


"dia ngga ngasih kamu makan ya?" Cha Eunwoo 
melontarkan pertanyaan yang membuat Yana hampir saja 
tersedak karena terbatuk, Eunwoo dengan cepat meraih 
gelas di atas nakas dan membantu Yana meneguk air 
didalam gelas nya beberapa teguk. "baik?" 


Yana mengangguk kaku, ia ingin mengusap mulut nya 
dengan lengan pakaian namun aksi nya dihentikan oleh Cha 
Eunwoo. Laki-laki itu malah mengusap permukaan bibir Yana 
menggunakan lengan hoddie nya dengan cekatan membuat 
Yana terkesiap. Kalau seperti ini, ia jadi merasa seperti 
seoarang anak yang sedang ditemani makan oleh ayah nya. 
Yana menatap Eunwoo tepat pada iris kelam nya, mata laki- 
laki itu memancarkan sengatan listrik membuat jantung nya 
berdegup kencang. Namun Yana tak tahu, bahwa laki-laki itu 
juga merasakan hal yang sama. 


"Ehem, apakah adegan telenovela kalian sudah selesai? 
Bolehkan saya masuk? Saya sudah berdiri disini sembari 
mengetuk pintu beberapa kali" 


Mereka berdua menoleh menatap kesatu arah yang sama 
dengan refleks ketika mendengar kalimat formal bernada 
ejekan dengan tiba-tiba. Suga mengintip dari luar dengan 
wajah datar yang lebih mirip patung karena laki-laki itu tak 
bergerak. Cha Eunwoo dengan intens melambai pada Suga 


yang hanya dibalas alis terangkat dari Suga. Cowo itu 
akhirnya membuka pintu lebih lebar dan masuk, tak lupa 
menutup pintunya lagi. 


"gimana bisa lo disini? siapa yang ngekukain lo?" 
pertanyaan bertumpuk langsung dilontarkan Suga bahkan 
ketika cowo itu belum sampai didekat Yana. 


Lee Yana menatap Suga intens, lalu menunjuk dirinya 
sendiri dengan wajah cengo khas orang yang tengah 
bingung. "g-gue?" tanya nya kaku. Pertanyaan singkat itu 
membuat Eunwoo dan Suga mendelik. 


"ya lah, siapa lagi?" Suga terkekeh, lalu duduk di tepi 
brankar dengan lancang. Cowo itu bahkan meletakkan 
telapak tangan nya di atas kening Yana, merasakan suhu 
tubuh perempuan itu yang membuat Eunwoo kontan 
bergerak memukul lengan laki-laki itu. "gausah pegang- 
pegang!" amuk laki-laki itu. 


"posesif banget, heran" Suga merotasikan bola matanya. 

"Io tau kan--" 

"iye-iye-iye gue tau, gausah diperjelas, muak dengar nya" 
balas Suga secepat mungkin agar Eunwoo tak meneruskan 


kalimat nya. Tentu Suga sudah menerka apa yang akan 
dikatakan cowo itu. 


"Woo, kamu.." 


"ya, kenapa Yan? Makannya udah?" Eunwoo bertanya 
lembut, berbeda 360 dengan ekspresi yang ia berikan pada 
Suga tadi. 


"cih, sampah!" umpat Suga melihat pencitraan menjijikan 
Cha Eunwoo didepan matanya. 


"d-dia.. teman kamu? Siapa?" tanya nya menunujuk Suga 
polos. Wajah perempuan itu menampilkan rasa penasaran 
yang jelas. Suga mengernyit dengan alis terangkat tinggi- 


tinggi. 
"Hah!?" 


"Dia.. siapa?" tanya Yana sekali lagi menunjuk orang yang 
sama. 


Dengan mata membulat serta jidat berlipat Suga menatap 
Yana intens dengan tidak percaya. "Yan, gue kasih tau nih 
ye. Gue percaya sama lo, gue ngga ikut-ikutan ngefitnah lo, 
jangan ngeprank gue dong! Gini-gini gue bantuin lo balas 
dendam sama tuh dua makhluk akstral loh" Suga terlihat 
heboh sendiri. Cha Eunwoo hanya diam menatap Yana 
beberapa saat lalu berhenti pada perban di kepala belakang 
perempuan itu. 


"Yan, kamu amnesia ya? Tapi tadi kata dokter kamu gapapa 
loh, cuma luka doang" Eunwoo bertanya polos. 


"amnesia? Engga lah, aku ingat semuanya. Lagian cuma 
luka kecil, gimana bisa bikin aku amnesia" 


"trus, kamu kok ga kenal dia?" Eunwoo menunjuk Suga 
dengan lancang, membuat yang ditunjuk mendesis kesal. 


"emang sebelum nya aku kenal dia ya?" 


"wah wah wah! Parah lo, Yan! Parah parah, ngambek gue ini 
mah" Suga mencebikkan wajah nya, melipat tangan 
didepan dada lalu memandang Yana kesal. "jangan becanda 
dong, njir. Kesel gue.." 


"Woo, temen kamu sok kenal sok deket banget, ya.." 


Suga memasang wajah sarat luka yang di dramatisir, laki- 
laki itu juga menyentuh dada bidang nya. "sakit nya tuh 
disini" 


Yana dengan polos menunjuk kepala nya, "kalau aku sakit 
nya disini" katanya dengan gerlingan polos. Yang walau 
kesal, Suga tak berani mengumpat pada gadis itu. 


### 


Ain : 


Aloha? 
Hm..setelah ini masih lanjut? 


Tapi, dimohon menunggu ya. Aku lagi sibuk ngurus 
kepindahan sekolah, ke luar kota. Mungkin bakal up setelah 
semua nya selesai. Spam comment yang banyak, siapa tau 
aku tersentuh dan cepet-cepat updete buat kalian. 


Tetap stay ya:) 
Salam sayang, 
Cheers! 


(Cha Haekyon (N) kakak sepupu nya Cha Eunwoo. Dia juga 
naksir Yana, bahkan duluan dari pada Cha Eunwoo.| 


Aylafyu guys! 


53 Back Off 


[Lagi seneng liat Lucas:*] 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


Cha Eunwoo ikut turun memapah Yana masuk ke rumah nya, 
ditemani Lee Sooman dan Lee Minho. Kedua laki-laki 
bermarga Lee itu sebenarnya datang ke rumah sakit 
menggunakan mobil tadi pagi, tapi karena Yana ingin 
pulang bersama Eunwoo dan laki-laki itu dengan senang 


hati mengantarnya jadilah kedua Lee itu ikut pulang 
bersama dengan mobil Eunwoo. Dengan alasan, 


"Papah udah tua suka capek kalau nyetir, Lino juga males 
nyetir, bareng kalian aja ya?" 


Yana mana berani menolak, apalagi Cha Eunwoo. Bisa-bisa 
namanya dicoret dari daftar menantu idaman nya Lee 
Sooman. Padahal alasan sebenarnya adalah mereka berdua 
ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan Yana, dan 
lagi, mereka tak senang jika waktu Yana bersama Eunwoo 
lebih banyak dari pada bersama mereka. Mobil yang dinaiki 
mereka berakhir ditangan supir pribadi Lee Sooman yang 
dipanggil secara mendadak. 


"Kalau manggil supir kenapa ngga sama supir aja pulang 
nya, kan papa sama Lino ga usah nyetir" 


"Jangan jadi anak durhaka, mba. Bapak sendiri mau nebeng 
masa ga boleh" 


Lee Yana kadang dibuat bingung sama kedua laki-laki yang 
paling dia sayangi itu. Kenapa bisa bertingkah kekanakan 
dan jadi bijaksana di waktu-waktu tertentu. 


"Kamu langsung pulang aja ya, Woo. Udah sore ini" Sooman 
selaku ayah memberi saran, tak butuh waktu lama 
perkataan nya mendapat pelototan diam-diam dari Yana. 


"Emang kenapa kalau udah sore, Pah?" 


"Kamu kan harus istirahat" 


"Aku bisa ditemenin Eunwoo istirahat nya" bantah Yana 
pelan-pelan. la menatap Sooman serius seakan berkata, 'liat 
aku, pa! Jangan suruh Eunwoo pulang dulu. Aku masih 
kangen: 


Tapi Sooman tak ingin kalah begitu saja, ia balas menatap 
Yana seolah berkata: 'kamu liat papa juga! Papa juga 
kangen sama kamu, ga boleh ada Eunwoo diantara kita!' 


"Eunwoo juga butuh istirahat, dia jagain Lo seharian, mba" 
Lino menginterupsi kemudian. Yang tentu saja, berpihak 
pada si kepala keluarga. Yana menghembuskan nafas nya, 
akhirnya mengangguk mengiyakan Eunwoo harus pulang 
karena ia juga butuh istirahat. Eunwoo yang semula hanya 
diam menonton adu tatap ayah dan anak itu akhirnya 
berpamitan dan langsung pulang. Walau dalam hati ia 
berharap Yana tetap meminta nya untuk tinggal sebentar 
lagi. Tapi ya sudah lah. Besok ia bisa datang kesini, dan 
menghabiskan waktu lebih lama lagi dengan gadis itu. 


Eunwoo pun sebenarnya tau kalau kedua Lee itu sama-sama 
merindukan Yana. Jadi ia hanya bisa bersabar, hingga dua 
Lee itu menuntaskan rindu mereka. Baru ia boleh menemui 
Yana lagi. 


Yana berjalan tergopoh akhirnya, tak mengantar Eunwoo 
hingga depan karena Sooman melarang. Lino lah yang 
mengantar Eunwoo hingga keluar rumah. 


"Thanks ya udah jagain mba gue" Lino berkata sebelum 
Eunwoo melangkah menuju mobil nya. Cowo itu tersenyum 
tipis, hampir tak terlihat. Tangan nya dimasukkan kedalam 
saku celana, menatap Eunwoo dengan lembut namun tegas. 


Eunwoo tersenyum, "emang tugas gue kan, gue calon 
suaminya" kata cowo itu penuh aarti. Lino yang 
mendengarnya mendecih sarkas lalu dengan tak sopan 
menggerakkan tangan nya menghusir Eunwoo dari 
pekarangan rumah nya. Eunwoo hanya terkekeh singkat, 
lalu akhirnya pergi. 


'Lino shark tutudududu Lino shark tutudududu—-' 


"Yan, anak kosan datang nih jenguk kamu" Sooman 
membuka pintu kamar Yana sedikit, menyembulkan kepala 
nya di pintu. Yana yang sedang bermain handphone dibuat 
tersentak kaget lalu mengernyit. 


"Anak kosan? Siapa?" 
"Hm, papa suruh kesini aja ya" 


Belum Yana menjawab, laki-laki kepala empat itu langsung 
bergegas pergi. Dan beberapa menit kemudian pintu kamar 
Yana kembali diketuk, kali ini sedikit beringas karena 
diketuk secara bertubi-tubi. 


Yana menengok dengan kesal, didapatinya beberapa orang 
laki-laki masuk seeanaknya kedalam kamar. Tanpa 
membuka alas kaki mereka, dan langsung berhambur pada 
Yana seperti seorang balita yang rindu ibu nya. Mereka 
meraung meminta maaf dan berkata kalau mereka 
menyesal. 


"Kalian..." 


"Yan, kita tau kita salah. Kita siap kok terima hukuman apa 
aja" kata yang satu. 


"Iya, Yan. Maaf kita ga percaya sama Lo waktu itu, kita ga 
belajar dari pengalaman dan bikin Lo pergi dari kosan" 


"Maafin kita, Yan" 


Kening Yana semakin berlipat, ditatap nya orang-orang itu 
satu persatu dengan wajah melengos. Yana 
menghembuskan nafas kesal kemudian, lalu menunjuk ke 
bawah. 


"Kalau masuk kamar orang alas kaki nya dibuka dulu" ujar 
Yana mirip guru TK mengajar anak-anak murid nya. 


Dengan sigap mereka semua bergerak melepas alas kaki 
lalu ditaruh didepan pintu kamar nya Yana menumpuk. 
Mereka kembali mengambil tempat didekat Yana, masih 
dengan wajah murung yang sangat sulit didefinisikan. Yana 
kembali mendelik. 


"Ayo, kalian perkenalan satu-satu" ujar Yana kemudian yang 
malah dibalas kernyitan bingung dari mereka. 


"Perkenalan apa, Yan?" 


"Yah perkenalan, gue kan ga tau siapa nama kalian, gue 
gatau hubungan kita sebelum nya apa, dan gue juga ga 
pernah liat kalian sebelum nya" 


"WHAT!?" 


"ini dirumah orang, plis dong! Jangan berisik, gue baru 
sehat nih" gerutu gadis itu. 


“Sorry-sorry, tapi Yan. Ini ga lucu" 


"Iyalah, kan gue ngga lagi ngelawak" Yana mengedikkan 
bahu nya. 


"Yan, jangan bercanda. Ya kali Lo ngga kenal kita, amnesia 
Lo!?" 


"Kok ngegas!?" 
"Eh, sori-sori. Tap--" 


"Ahh udah lah, kalian keluar aja kalau gitu. Gue mau 
istirahat, sana sana sana!!" 


Yana menggerakkan tangannya mirip menghusir anak-anak 
ayam, mata nya membulat terlihat disengaja kan. 
Bagaimana ia bisa tidak kesal jika ada orang asing, masuk 
seenak nya dan membuat keributan di kamar nya. Dan lagi, 
mereka benar-benar tak punya sopan santun, masuk ke 
kamar orang lain menggunakan alas kaki. 


"Yan, Lo ser--" 
"KELUAR! NGERTI BAHASA INDONESIA GA SIH!?" 
"i can't understand! | can't, you know! Masa Lo ngga kenal 


sama kita, ga lucu banget! Lo bisa hukum kita apa aja deh, 
asal jangan kayak gini, plis Yan" 


"Pergi, atau mau gue panggilin Lino buat ngusir kalian!??" 
Seru Yana mulai tersulut emosi nya. Gadis itu menunjuk 
pintu kamar nya memberi isyarat agar segera pergi. 


Melihat betapa marah nya gadis itu, mereka semua mau tak 
mau memilih keluar dari kamar Yana. Dengan perasaan yang 
campur aduk. Apa gadis itu begitu marah nya hingga tak 
ingin mengenali mereka lagi? Atau memang benar, Yana.. 
amnesia? 


"No, yang bener aja masa Yana ga kenal kita sih!" Lucas 
memasang wajah keruh khas orang yang sedang banyak 
pikiran aka frustasi. Yang lain juga sama, bahkan Jisung, 
Jeongin dan Huening sudah ingin menangis sejak tadi. 
Mereka membantu Yana balas dendam, memihak pada gadis 
itu tapi mereka juga ikut terlupakan. Kalau memang lupa, 
kenapa mereka juga harus? Kenapa bukan orang-orang tolol 
yang hanya bisa minta maaf ini? Padahal mereka sudah 
susah-susah mencari bukti agar Yana mau kembali bersama 
mereka lagi. 


"Ya mana gue tau" Lino sendiri bingung, pertama ia dengar 
dari Eunwoo kalau Yana tak ingat pada Suga. Tapi untung 
lah perempuan itu ingat padanya. Karena kalau tidak, wah 
bisa gila dia. Tapi, dilupakan masih lebih baik dari pada 
gadis itu harus menghilang. 


"Dia beneran amnesia, No!?" Suho pun tak kalah heboh nya. 


"Mungkin, tapi dia ingat sama gue, bokap, nyokap, Eunwoo.. 
cuma kalian doang" Lino melirik satu-persatu dari antara 
mereka. Lalu melanjutkan, "karma kali" 


"Jan asal bacot dong, nyet! Bakal susah kalau misalnya Yana 
beneran amnesia dan ga inget sama kita" Chanyeol 
bersuara. 


"Ga susah kok, cukup mundur alon-alon" -Lino 


"Mundur gimana?" -Jungkook 


"Ya mundur, ege! Jan deketin mba gue lagi, Jan ganggu dia 
lagi, Jan pernah urusin hidup nya lagi" Lino membentak, 
pandangan matanya tajam menusuk. Membuat mereka 
terkesiap seraya menegak saliva. 


"Ga bisa gitu lah, No. Lo tau kan--" 


"bisa! Lo tau, sejak tinggal di kosan dia jadi sering nangis, 
dia suka sedih, dia dapat banyak tekanan! Kalian tau karena 
apa? Karena kalian terlalu ngeceng-cengin dia, bilang suka 
sayang blablabla tapi ga bisa percaya sama dia!!" Lino 
lantas berdiri, meninggalkan tempatnya tadi dan semua 
orang yang ada di sana setelah berteriak emosi. Semuanya 
terdiam, merasa tertohok sekaligus sedih. 


"Tapi..t-tapi gue beneran sayang sama Kak Yana.." lirih 
Jisung, menjawab pertanyaan Lino namun laki-laki itu sudah 
pergi menjauh. 


### 


Halo? 
Satu chap lagi bakal tamat, cepet kan? Wkwk sengaja.. 


Maaf bikin kalian nunggu, stay safe and healty ya;) 


Salam sayang, 
Cheers 


Bonus trio uwu;* 


54 suggestion 


'udah cocok belom jadi pengantin? 


Maafkan typo, dan selamat membaca! 


"Lo apain Yana, ha?" 
"Ngga di apa-apain kok" 
"Gue serius" 


"Gue misterius" Cha Hakyeon tertawa terbahak seraya 
memegang perut nya. Cha Eunwoo di depannya hanya 
mendesis kesal lalu kembali bertanya. 


"Gue tau lo ngasih sugesti ke Yana! Dia sampe lupa sama 
temen-temen nya!!" Cha Eunwoo menaikkan suaranya, 
menatap Haekyon tajam seakan laki-laki itu baru saja 
menantang nya berduel. 


Sedangkan Haekyon, cowo itu malah tersenyum lebar 
melihat kemarahan Eunwoo. "Harus nya Lo seneng, calon Lo 
ngga inget sama mereka lagi" Haekyon menepuk bahu 
Eunwoo beberapa kali lalu tersenyum hangat. "Gue ngga 


maksud apa-apa kok, gue cuma ga suka cewe yang gue 
taksir disakitin sama orang lain. Terlebih lagi--" 


"Lo ga pantes ngomong itu!" 


"Pantas atau engga nya ga ada yang tau, Woo. Selama ini, 
bukannya Lo juga tau gue naksir Yana?" Haekyon mengubah 
air muka nya dengan tiba-tiba. Semula laki-laki itu 
tersenyum hangat, lalu sekarang menatap dengan wajah 
datar dengan emosi menumpuk yang terlihat jelas dari 
matanya. Cha Eunwoo dibuat bungkam, kemudian Haekyon 
tertawa. 


"Yana ngga bakal naksir Lo kalau waktu itu gue--" 
"Stop! Gue ga mau bahas itu" 


"Tapi gue mau!" Haekyon ikut menaikkan suara nya. Sedikit 
berteriak namun ditahan sebisa mungkin agar emosi nya 
tak meledak. Kalau tidak, mereka akan berakhir babak belur 
Karena berkelahi. "Dulu yang nemenin Yana seharian itu 
gue, gue yang selalu ngirimin dia surat sama bunga, tapi Lo 
malah ngaku-ngaku!" 


"GUE NGGA NGAKU-NGAKU!!" 


"JADI APA!? LO HAPUS SEMUA NAMA GUE DAN MALAH 
GANTI PAKE NAMA LO! ITU APA HAH!?" 


"Gu-gue.. sebenarnya, waktu itu.." 
"Apa?" 
"Waktu itu, gue.." 


"Lo ga bisa jelasin kan? Iya lah, karena Lo munafik! Lo 
munafik, Cha Eunwoo!!" 


"LO YANG MUNAFIK!!" Cha Eunwoo cepat-cepat menahan 
nafas nya beberapa saat. Mencoba meredam emosi nya. 
"Yana sempet naksir Lo dulu, tapi Lo malah deket sama 
banyak cewe! Lo gatau kalau dia suka curhatin lo sama gue. 
Dan soal surat itu, Yana yang minta gue ganti nama Lo jadi 
nama gue. Kita saling suka akhirnya, dan itu asli dari hati.. 
bukan sugesti!" 


Haekyon tertawa sumbang, tawa yang sengaja ia buat-buat. 
Lalu laki-laki itu mendecih sarkas. "Terserah! Gue juga udah 
coba ikhlasin dia kok, yahh walau kayak nya agak Lamaan" 


"Gue ngga peduli, gue cuma Lo mau narik sugesti Lo sama 
dia, bikin dia kayak semula lagi!" 


"Emang kalau gue balikin ingatan dia apa yang bakal 
terjadi? Mereka udah bikin Yana sedih, untung gue tau apa 
yang udah terjadi selama ini" 


Eunwoo tak menjawab, ia hanya menatap Haekyon datar 
tanpa berkutik membuat Haekyon menghela nafas. "Gue 
bakal tarik sugesti gue pas Lo sama Yana bakal nikah" 


Eunwoo tersenyum kecil, "Lo bisa tarik sekarang, karena 
lusa... Lusa gue sama Yana bakal nikah!" 


sk 


Lee Yana' Point' of view.. 


Gue buka pintu kamar Mama pelan-pelan. Sekarang baru 
jam 20.24 ketika terakhir kali gue lihat jam. Papa sama Lino 


lagi gaada di rumah. Beliau ada urusan sama rekan kerja 
nya, kayak temu runding gitu sedangkan Lino.. Oh iya, 
seingat gue bocah itu marah sama gue tapi sekarang jadi 
biasa aja kayak ga pernah terjadi apa-apa. Dia pergi ke 
kosan nya, katanya mau ngemas dan tinggal disini 
beberapa hari ke depan. Oiya, sebenarnya gue baru pulang 
sih, tadi Eunwoo ngajakin gue ketemu dan ternyata dia 
bawa Kak Haekyeon juga. Gue udah kenal sama Kak 
Haekyeon lama banget, bahkan gue sempet naksir sama dia 
hh. Wajar sih, anak nya cakep gitu blasteran surga. Anak 
nya juga kalem kayak Eunwoo, dia baik, perhatian, tapi 
sayangnya dulu tuh Kak Haekyeon terkenal jadi playboy 
gitu. Dia banyak dideketin banyak cewe, dan semua cewe 
yang ngedeketin dia di notice semua. Gue sempet mikir 
kalau Kak Haekyeon itu naksir gue juga soalnya dia sering 
ngasih gue bunga sama surat-surat kecil dulu waktu masih 
SMP. Eunwoo juga pernah bilang kalau Kak Haekyeon ada 
rasa gitu sama gue. Tapi ngeliat dia yang banyak dideketin 
cewe dan memperlakukan semua cewe itu sama kayak dia 
memperlakukan gue, gue pikir.. Kak Haekyeon itu bukan 
naksir, dia baik sama semua orang. Termasuk cewe. Yahh 
jadi bisa dipastikan setelah itu gue coba buat move on dan 
BUMMM! gue move on nya ke Eunwoo dongg! 


Hm.. Lo bayangin aja, disaat Lo patah hati karena mencoba 
untuk move on ada sesosok cogan (Eunwoo) yang selalu ada 
buat ngehibur Lo. Lo bayangin aja.. setelah itu apa yang 
terjadi. 


Gue ngintip ke dalam kamar dan mendapati Mama yang 
sibuk sama handphone nya. Kayak nya lagi chatting-an 
soalnya jari nya gerak-gerak gitu. Kemudian gue buka pintu 
lebih lebar lagi dan langsung masuk sepenuh nya kedalam 
kamar. Mamah langsung sadar sama kedatangan gue, Mama 
noleh dan langsung senyum lebar ke gue. Gue nutup pintu 
kamar lagi, jalan mendekati tempat tidur Mama dan duduk 


di tepi ranjang. Dan sekilas gue bisa liat room chat Mama 
yang lagi chatting-an sama Papa. Gue salut sama dua orang 
ini, ga bisa ga Kangen dimana pun dan kapan pun. 


"Eunwoo ga ikut?" Mamah langsung nanyain Eunwoo. Gue 
emang tau kalau beliau seneng sama Eunwoo. Tapi yah 
masa anak nya baru datang yang ditanyain malah anak 
orang? (Yang sebentar lagi jadi anak nya juga) 


Kadang gue ngiri sama Eunwoo deh, bukan cuma anak- 
anak, remaja, orang dewasa, orang tua juga sampe suka 
sama dia. Pesona nya ga bisa terelakkan banget. Wajar sih, 
manusia se-perfeksionis Eunwoo tuh emang pantas disukai 
banyak orang. 


Gue menggeleng pelan, "tadi Eunwoo bawa Kak Haekyeon 
juga" kata gue. 


Mama kelihatan antusias, "ya ampun! Kenapa ga ke rumah 
aja sih? Mama udah lama ga ketemu sama Haekyeon. Anak 
nya pasti udah gede, pasti makin ganteng kan? Waduh, tau 
gitu tadi Mama ikut kamu, Yan!" 


Mama labil ah, kemaren Eunwoo.. dengar nama Haekyeon 
udah ganti haluan aja - 


"Kak Haekyeon makin cakep emang, tapi masih cakep-an 
Eunwoo sih" gue cekikikan. Kalau depan Mama gue boleh 
aja muji-muji Eunwoo karena pasti Mama bakal setuju. Kalau 
aja gue muji Eunwoo depan Papa, Wahh! dia bakal ngomong 
gini: 


'halah! Masih gantengan papa lah. Apalagi pas papa masih 
muda! Papa dulu tuh- apa namanya.. mos- mos santet! Iya, 
papa dulu tuh banyak dikejar-kejar sama perempuan. Tuh, 
makanya Mama kamu kecantol!' 


Dan berakhir lah gue ngakak-in Papa karena dengan polos 
nya nyebut 'mos santet' segitu pede nya. Bokap gue emang 
cakep pas masih muda, kalau engga ga mungkin dia bisa 
bikin anak se-cakep gue sama Lino. Ye ngga? Iya lah! 
Walaupun.. gen gue sama Lino lebih banyak dari mama sih. 
Soalnya Mama gue tuh, widih! Cakep asli, khas Miss 
universe gitu. Jadi Mama gue tuh dulu model majalah- 
majalah terkenal gitu, beliau juga beberapa kali jadi brand 
ambassador terkenal dan berakhir sering tampil di layar tv. 
Mama juga lahir dari keluarga konglomerat, dan bisa 
dipastikan dari mana sebagian citra nya Mama. Waktu SMP 
Mama udah jadi bintang iklan gitu, dan waktu SMA Mama 
pernah ikut audisi jadi penyanyi tapi ga nyampe final 
soalnya ketemu papa.Papa tuh ga suka Mama jadi terkenal, 
dia takut pacar nya di embat sama banyak cowo yang lebih 
cakep dari dia (sadar diri bokap gue mah). Tapi mama tetap 
nekat jadi model sampe Mama mengandung gue, lalu beliau 
berhenti jadi model dan lebih milih bantuin papa ngurus 
bisnis. 


| Bpk CEO kita semwahh| 


"O iya, Yan. Kamu ngga mau ngabisin waktu sama anak 
kosan dulu gitu? Sebelum kamu nikah" Mama natap gue 
intens, dari muka nya gue tau Mama baru aja kepikiran 
sama anak kosan. Dan kayak nya Mama udah tau masalah 
gue sama anak-anak kosan. 


Gue juga belum ketemu anak kosan beberapa Minggu ini, 
ntah gimana keadaan kosan dan apa aja yang terjadi di sana 
gue gatau apa pun. Gue kangen, tapi ya gimana.. 


"Mah, aku pengen. Tapi ga bisa" gue jawab aja begitu. Mama 
dengan ekspresi cengo menatap gue balik. 


"Ga bisa kenapa?" 
Oh mama belum tau apa-apa ternyata. 


"Sebenarnya beberapa Minggu terakhir aku tinggal disini, 
aku ada masalah sama anak kosan. Mereka marah sama aku, 
jadi nya aku kesini" jelas gue akhirnya. 


"Lah? Mereka marah nya kenapa?" 


"Yaah.. masalah kecil sih, emm udah lah Mama gausah tau" 
gue sedikit beralibi tentang Lino yang juga tiba- tiba 
ngambek sama gue makanya gue ngga betah dikosan. Dan 
Mama akhirnya mengerti. Gue ga mau ngasih tau karena 
bisa-bisa tuh kosan bakal ditutup mendadak. Nakal-nakal 
gini gue tuh anak kesayangan tau, kalo aja Mama atau papa 
tau gue dibikin mewek sama anak kosan bukan cuma di 
husir deh, mereka juga kayak nya bakal dituntut satu-satu. 


"Tapi kemaren mereka dateng tuh, ga kenapa-kenapa kan?" 
"Ha?" 

"Anak kosan kemaren jengukin kamu, masa ga inget" 
Bukan ga inget, tapi.. emang iya? 


"Kapan, ma? Engga tuh" 


"Waktu itu, Yan. Ih masih muda udah pelupa aja, Mama aja 
nih udah tua masing seger ingatannya" 


Nyadar udah tua juga akhirnya :v 


Gue mengernyit balas menatap Mama yang kayak nya ngga 
bohong soal anak kosan yang jengukin gue. Tapi..KAPAN? 
Gue ngga se pikun itu helowww, sampe ga inget kalau anak 
kosan datang kerumah gue. Apa mungkin.. 


"Mereka dateng nya rame?" 


"Iya lah, udah kayak tamu hajatan" Mama terkikik lucu. Gue 
juga agak tergelitik sih. Ya lu pikir aja anak kosan segitu 
banyak nya dateng kenrumah orang udah kayak rombongan 
tamu hajatan atau arisan. Mirip-mirip pendemo juga, 
soalnya pada berisik kan. 


"Kapan sih? Engga tuh" kalau katanya datang buat 
ngejenguk gue, otomatis gue tau dong! Tapi ini, gue gatau 
sama sekali. Apa Mama lagi ngadi-ngadi aja? 


"Mama bohong ih" 


"Engga lah, Mama ngga boong. Ngapain juga Mama 
bohongin kamu, Yan" 


Iya juga sih, ngapain juga ya? 


"Mama lihat mereka naik ke atas, ke kamar kamu, 
nyamperin kamu, mungkin.. kamu nya lagi tidur waktu itu" 


Gue membola, menatap Mama antara percaya ga percaya. 
Pengen percaya, tapi.. gabisa di percaya. Gue emang agak 
kaget sama Lino yang tiba-tiba baik lagi sama gue setelah 
berhari-hari ngejutekin gue. Tapi kalau anak kosan yang.. 
Ah! Bukan agak kaget lagi melainkan. KAGET BANGET! 


Secara gitu anak kosan dah pada ngeliat gue dengan sinis, 
ngasih tatapan yang sarat kekecewaan gitu. Dan gue cuma 
bisa diem kan? Gue ngomong jelasin semuanya aja mereka 
ga mau percaya, ngeliat gue aja mereka bawaan nya 
pengen muntah. 


Apalagi Jungkook, anak itu kayak nya naksir sama Sejeong. 
Kadang kesel banget kalau liat dia. Dari dulu kalau ada 
konflik dia mulu yang ngegas. Anak nya toxic abis lagi. 
Kalau aja tuh anak kaga ganteng, beuhh dah gue sembelih 
kali. Eh bukan ding, gue suruh Lino yang nyembelih. Gue 
liat bokap nyembelih leher ayam aja suka ngejerit ketakutan 
apalagi nyembelih leher orang. Apalagi kalau itu leher nya 
cogan. Bisa tereak ampe kejengkang kali gue. 


"mah, aku.." 


Mamah ngeliat gue sambil angkat sebelah alis nya. Gue 
menggulum bibir sedikit berpikir lalu kemudian kalimat 
yang sebenarnya ga mau gue ucapin pun terpaksa keluar 
dari mulut gue: 


"Aku pergi lagi ya, mau ke kosan.." 


Mama ngangguk ngebolehin, gue pamit dan keluar dari 
kamar Mama. 


### 


Ain : 
Holaa gengss! 


Aku up lagi! 

Wkwk disaat gue bilang kalau setelah chapt sebelum nya 
bakal tamat sebenarnya ga boong sih. Tapi kayak nya kalian 
ga terlalu menerima, jadi chapt nya aku bagi dua. Dan 
setelah chapt ini bakal tamat-- 


Wkwk, oiya aku dah bikin spin off nya KKG. Belum mulai 
start tapi kalian boleh langsung simpan di reading list 
kalian;) 


Greetings dear, and stay healthy friends! 
Cheers! 


Bonus manusia yang impossible jelek:* 


55 The Last 


'Di setiap pertemuan, pasti ada perpisahan. Tapi percaya 
lah, kita akan bertemu kembali' 


Lee Yana baru saja ingin membuka pintu gerbang ketika 
didengar nya suara deru mesin mobil di belakang nya. Gadis 
itu menoleh, mendapati Cha Eunwoo turun dari dalam mobil 
ketika mobil putih bersih itu diparkir rapi di depan gerbang. 
Mereka beradu tatap, sampai Cha Eunwoo tersenyum lebar 
dengan hangat sembari merangkul bahu Yana. 


"Kamu ngga bilang kalau mau kesini" 
"Aku kan tinggal disini, kamu lupa?" 
"Tapi akhir-akhir ini kan jarang" 

"Iya, gara-gara kamu" 


Lee Yana terkekeh. Mereka akhirnya memilih masuk bersama 
melewati gerbang. Sembari mengobrol banyak tentang apa 
saja, pasangan itu melangkah dengan santai. Halaman 


kosan luas dan sepi. Hanya ada rumput, beberapa jenis 
bunga dan batu. Gedung-gedung kosan terlihat jelas walau 
sedikit jauh. 


"Kamu harusnya bawa masuk mobil kamu tadi" gerutu Yana 
pada Eunwoo. Mereka harus berjalan cukup jauh untuk 
sampai di depan gedung satu. Dan mungkin bisa 
menghabiskan waktu hampir setengah jam jika berjalan 
sesantai ini. Cha Eunwoo hanya membalas dengan 
senyuman, seolah ia tak masalah jika harus berjalan jauh. 
Asal bersama dengan gadis ini. 


"Kamu mau ngapain sih kesini?" 


"Mau nyebar undangan nikahan kita" kekeh Eunwoo. Ia 
memang menenteng sebuah ransel hitam lumayan besar di 
punggung nya. Lee Yana tak terlalu memperhatikan nya 
tadi. Jelas saja, jika ada yang menarik untuk dilihat itu 
hanyalah wajah tampan milik Eunwoo. 


"Jangan ngaco!" 
"Aku serius" 
"Kita belum bikin undangan btw" 


Cha Eunwoo tersenyum miring, "kamu gatau, kan aku yang 
ngurus semuanya" kata cowo itu seraya mengusap puncak 
kepala Yana. Yana terkesiap, dengan cepat bergerak mundur 
menjadikan Eunwoo mengernyit heran. 


"Aku kesini mau minta maaf sama mereka, kamu jangan 
macem-macem ya!" Ancam Yana mengarahkan jari telunjuk 
pada wajah Eunwoo. Laki-laki itu terkekeh pelan memegang 
jari telunjuk Yana lembut lalu di turunkan nya. 


"Macem-macem gimana?" 


"Ya macem-macem lah, ngomong soal pernikahan atau 
apalah itu!" 


Eunwoo menghentikan langkah nya yang membuat Yana 
otomatis ikut berhenti berjalan. Keduanya saling menumpuk 
mata, menciptakan sengatan hangat yang berubah jadi 
debaran di dada masing-masing. Yana menelan Saliva nya 
berulang kali, lalu mengerjap menatap Eunwoo dengan 
heran. 


"Kamu ga mau mereka tau kita mau nikah?" Eunwoo 
bertanya, wajah nya sarat keseriusan walau mulai memberi 
bias warna merah merona yang kentara. Gugup melanda 
cowo itu tapi dengan cepat ia mengontrol ekspresi nya. 


Yana mengangguk kaku. "Kenapa?" Eunwoo bertanya lagi. 
"Yah aku ngga mau mereka--" 


"Yan, kamu suka sama mereka?" Pertanyaan tiba-tiba yang 
begitu cepat nyaris memotong seluruh kalimat yang akan 
dilontarkan Yana. Gadis itu melotot lalu dengan wajah kesal 
yang kentara ia berkata bahwa tak mungkin ia menyukai 
mereka dalam artian romantis seperti yang dituduhkan 
Eunwoo barusan. 


"Kalau gitu kenapa mereka ga boleh tau? Toh mereka juga 
bakal diundang kan? Mereka harus tau duluan,Yan!" 


"Kok ngegas!!?" 


"E-eh, iya.. maaf" Eunwoo menggaruk leher bagian belakang 
nya. Menatap Yana takut-takut. 


"Bukan gitu, maksud aku.. kamu boleh kasih tau, tapi 
setelah aku sama anak kosan baikan dulu" 


"Ohh.. yaudah kalau gitu" 


Yana tersenyum kecut. "Tapi serius kamu udah cetak 
undangan?" 


"Ya udah lah, mau nikah lusa masa belum nyetak undangan, 
kamu gimana sih?" 


"Kata mama kan yang datang cuma kita-kita aja, ini privat, 
Woo. Kamu gausah nyetak banyak-banyak, oke?" 


"Engga, aku mau ngundang semua orang yang aku kenal. 
Biar rame, Yan. Kayak nikahan artis-artis" 


Yana mendengus seraya merotasi kan bola matanya, 
"terserah deh!" 


Tinn! 


Kedua nya menoleh kebelakang dengan serempak ketika 
suara klakson mobil terdengar tepat di belakang mereka. 
Keduanya mengernyit bingung beberapa saat lalu berubah 
datar ketika Lino dengan santai membuka kaca mobil nya 
dan mengeluarkan kepala nya. 


"Menggeeeeer woeee mobilll gueee moo lewaaat!" 


Lee Yana mendesis dan melemparkan tatapan tajam pada 
Lino. Kalau saja tatapan benar-benar bisa membunuh, 
mungkin Lino sudah jadi mayat sekarang. Laki-laki itu 
mengenakan Sunglasses bergaya yang mewah. Membuat 
Yana mendecih dengan jijik, ia bahkan sempat berpikiran 
untuk melempar Lino dengan sepatu nya. 


"Sunglasses Lo bikin muntah, No" cengir Eunwoo. 
Sebenarnya laki-laki ini berkata jujur. Bagaimana tidak, Lino 
dengan sunglasses mewah itu benar-benar tak sepadan. 


Dan lagi, cowo itu hanya mengenakan kaos tak berlengan 
dan boxer setengah paha. Jika diteliti lebih lanjut, mungkin 
akan cringe. 


"Sunglasses gue sama Lo masih mahalan sunglasses gue, 
btw" ujar Lino santai. la membunyikan klakson mobil nya 
lagi dengan beringas. 


"Lino daripada kamu nglakson kayak orang gila nyuruh kita 
minggir padahal ini halaman luas, mending tebengin kita 
sampe kosan" Yana bersuara. 


"Dih, ogah banget bawa pasangan kayak kalian. Yang ada 
gue jadi nyamuk ntar" 


"Lino, kamu mau jadi adek durhaka?" 


"Mba, gaada yang namanya adek durhaka" Lino 
memaksukkan kembali kepala nya kedalam. la menjalankan 
mobil nya melewati Yana dan Eunwoo dan enteng. 
Meninggalkan dua sejoli yang menatap bagian belakang 
mobil Lino dengan tidak percaya. 


"Aku ga percaya Lino itu adek aku" gumam Yana masih 
menatap kepergian mobil Lino dengan tatapan terluka. 


"Aku juga ga percaya awalnya, tapi kalian punya sedikit 
kemiripan" 


"Apa?" 
"Sama-sama galak" 
"CHA EUNWOO!!!" 


"Hahaha, tapi aku tetap cinta kok" ujar cowo itu seraya 
memberikan flying kiss pada Yana. 


Dan bisa ditebak apa yang terjadi pada tubuh Yana yang 
baru saja mendapat ciuman tak langsung dari Eunwoo. la 
mencoba tenang, walau dalam hati dia; 


"Asdfghjkl! Cha Eunwoo gue gila! Iya gue gila!! Gue gilaa 
karena looooooo, Cha Eunwoo!!" 


xX 


"Eh, No? Tum--" Hyunjin tak melanjutkan kalimat nya ketika 
matanya bertemu dengan mata milik Yana. Hyunjin menatap 
Yana tak berkedip seakan ia baru bertemu perempuan itu 
setelah sekian lama. 


Yana tersenyum masam, balas menatap Hyunjin dengan 
sendu. Jujur, ia rindu berada disini. Tempat nya masih sama, 
hanya suasana nya yang berbeda. 


Kalau diingat-ingat, Yana bahkan tak pernah berpikir kalau 
ia akan sebegitu menyayangi anak kosan sampai seperti ini. 
la tak pernah berpikir akan menghadapi hidup seperti 
sinetron di kosan bapak nya sendiri. Dan kalau diingat-ingat 
lagi, Yana bahkan tinggal dengan terpaksa ditempat ini. 
Hanya karena uang jajan sepuluh kali lipat dari bapak nya. 
Ini bukan tempat nya menemukan cinta sejati, atau tempat 
nya berbagi kasih. Kosan ini juga bukan merupakan tempat 
favorit Yana kala ia merasa senang atau sedih. Kosan ini 
tidak pernah termasuk dalam list tempat terpenting dalam 
hidup Yana sebelum nya. la bahkan belum pernah menduga 
kalau papa nya punya kos-kosan yah walaupun lebih mirip 
istana. 


Yana agak malu kalau harus mengingat adegan konyol saat 
ia baru sampai ditempat ini. Kalian... ingat tidak? 


Kala itu Yana tak sengaja membuka pintu kolam renang dan 
malah mendapat malu ketika ternyata anak kosan tengah 


asik berenang di sana. la bahkan menangis! Hal memalukan 
seperti itu seharusnya tak perlu diingat lagi, tapi waktu itu.. 
kejadian itu merupakan awal mulai ia punya teman dan 
keluarga baru. Yana bukan orang yang pandai mengambil 
hati atau perhatian, ia juga tak punya banyak teman. Tapi 
dalam sehari, ia bisa membuat semua orang menyukainya. 
Itu lah pesona seorang Lee Yana. 


Yana juga masih ingat, ketika dirinya menangis sehabis 
pulang dari pesta ulang tahun Lisa. la basah kuyup waktu 
itu. Dingin. Tapi saat sampai di kosan, ia merasa hangat. 
Pelukan Jisung waktu itu.. 


Yana tersenyum getir jika mengingat nya. Mereka bahkan 
merawat Yana ketika sakit, menemani nya mengerjakan 
tugas hingga larut malam. Menjaga nya seperti seorang 
ayah menjaga putri kecil nya. Yana bahagia memiliki 
mereka. Perlakuan mereka, rasanya anak kosan begitu 
menyayangi Yana. Tapi kenapa.. untuk percaya pada nya 
saja begitu sulit? 


Hyunjin masih terpaku ditempatnya, Yana pun melakukan 
hal yang sama. Kedua laki-laki yang sadar situasi pun 
berdeham bergantian, meringankan suasana. Lee Yana 
berubah jadi sosok yang sulit dikenali ketika gadis itu 
datang ketempat ini. la berubah jadi sosok yang sulit diraih, 
aura nya berubah drastis menjadi lebih cerah bahkan ketika 
gadis itu hanya terpaku dengan gugup. Hyunjin tak melepas 
tatapan nya, ia menilik Yana lebih serius. Enggan 
mengalihkan perhatian. 


"Liatin aja terus, gue colok tuh mata baru tau rasa" suara 
Lino menginterupsi Hyunjin. Membuat laki-laki yang 
sekarang punya rambut gondrong itu mengangkat alis nya 
dengan kesal. 


"Masih ingat kosan juga lu pada?" Hyunjin beralih pada Lino 
dan Eunwoo. Yana yang ada diantara dua laki-laki itu juga 
melihat Lino dan Eunwoo bergantian. 


"Iyalah, pan kosan bapak gua!" Lino berkata sombong. 
"Oiya lupa" 


"Hai" Yana melambai lembut, senyum nya tipis hampir tak 
terlihat. Hyunjin juga balas tersenyum canggung. Ia 
mengulurkan tangan nya dengan ramah mengajak 
bersalaman. 


"Kenalin, gue Hwang Hyunjin. Panggil Hyunjin aja, anak 
kosan disini" ujar nya hangat. 


Yana mengerutkan kening menatap Hyunjin tak percaya. 
"Hyunjin?" 


"Iya, nama gue Hyunjin. Kenapa?" 
"Lo sehat?" 
"Ha?" 


"Ngapain lo ngajak gue kenalan kayak kita ga saling kenal 
aja" Yana merotasikan mata nya. Tangan nya tak bergerak 
barang satu mili pun untuk membalas jabat tangan Hyunjin. 


"Ha?" 


"Ha ho ha ho, mengger loo!" Belum sempat Hyunjin bicara 
lagi ia sudah didorong dengan sangat tidak elit nya oleh 
Lino. Lino masuk kedalam kosan dengan paksa. Eunwoo dan 
Yana dibelakang nya hanya berdecak kesal karena tingkah 
tak tahu malu Lee Minho. Akhirnya ketiga orang lainnya ikut 
melangkah menyusul Lino. 


"SAMLEKOOOM KAUUUM DAKJAAAL! GUE MO NAGIH WANG 
KOSAN. BAYAAAR BAYAAAR!" 


Teriakan Lino menggema di seluruh bagian rumah. Mirip toa 
masjid ketika Maghrib. Atau pendemo yang ingin BBM 
diturunkan. Yana makin kesal dibuat nya, gadis itu ingin 
sekali menarik telinga Lino tapi tidak bisa. la harus menjaga 
sikap disini, terutama didepan Cha Eunwoo. la hanya bisa 
beristighfar didalam hati. 


"JAN KAYAK WONG SUSAH, KELUAR LO SEMUAAA!" 
"Paan seh, No? Berisik amat lu" 
"Tau tuh" 


"Yang ada elu tuh kayak orang susah, segitu amat buat nyari 
duit" 


"Gausah bacot, bayar uang kosan lu, Jigong" 
"Gue udh transfer uang kosan, njir" 


Semua orang keluar satu persatu, dan seakan di aba-aba, 
mereka dengan serempak terdiam menatap pada satu arah 
dengan gugup. Siapa lagi kalau bukan Yana yang eksistensi 
nya menginterupsi segala bentuk bacotan yang terlontar 
tak beraturan dari semua anak kosan. 


"Kak Yana?" 


"Hai-" sapa Yana seraya melambai pelan. Gadis itu 
tersenyum manis menatap satu persatu anak kosan yang 
berdiri didepannya. 


Adegan ini lebih mirip telenovela. Ketika pasangan yang 
saling mencintai telah lama terpisah dan sekarang 


dipertemukan secara kebetulan di satu tempat. Yana hampir 
muntah jika memikirkannya, tapi sungguh.. ahh Yana tak 


sanggup lagi. 


"Oh Hai, Lee Yana kan? Kakak nya Minho ya? Kenalin, gue 
Chanyeol" 


"Oh oh, gue Han Jisung. Panggil Han aja, ya" 
"Gue Haechan, b--" 


"Kalian kenapa sih? Segitu bencinya sama gue sampe pura- 
pura ngga kenal!?" Yana berteriak kesal, tangan nya di 
letakkan dipinggang. Wajah nya datar namun sarat 
kekesalan. 


"Padahal gue kesini mau minta maaf, loh!" Lanjutnya. Yana 
menarik nafas dalam-dalam, lalu dihembuskan dengan 
kasar. 


"Ha?" 


"Udah udah, Jan bikin drama disini. Muak guaa!" Lino 
melambaikan tangan nya di udara. la memasang wajah 
seakan lelah dengan dunia. Laki-laki itu bahkan menarik 
Yana agar tak meneruskan perdebatan, membuat tak hanya 
Yana tapi anak kosan juga ikut melengos. 


"No, jan ribet dulu. Yana kesini mau--" 

"Eh, elu jugaJan ribet ya. Lu siapa nyuruh-nyuruh, ha!?" 
"Gue-- 

"Udah! Jan dijawab, jijik gue" 


"Lino, kamu ga sopan sama--" 


"Mba, udah! Gausah bacot juga.. ayo makan, gue laper" 
"Tapi mba kesini bukan mau makan, Lee Minho!!" 


"Trus mba kesini mau ngapain? Mau minta maaf? Sama 
mereka? Cih! Orang-orang kayak mba ini nih yang enak nya 
dijadiin babu! Jan kayak orang susah, mba!" 


"Lino-- 
"Udah udah! Ayo makan, mba" 


Yana terpaksa berjalan mengikuti langkah kaki Lino yang 
panjang-panjang. Yana memilih mengalah, kalau tidak anak 
itu tidak akan berhenti bertingkah mengesalkan. 


"Yana.. udah inget kita?" Chanyeol menyikut lengan Suho 
pelan. Mata nya masih tetap tertuju pada arah dimana Lino 
membawa Yana pergi. Semua orang juga menatap serempak 
ke arah yang sama. Termasuk Cha Eunwoo yang tiba-tiba 
punya dendam kesumat pada Lee Minho yang akan jadi adik 
ipar nya nanti. 


"Ngga tau, ngga ngerti gue" balas Suho menggeleng pelan. 
"Trus kalian tadi ngapain pake ngenalin diri gitu?" -Xiumin 
"Yah kan Yana ga kenal kita, yah harus kenalan dong" 
"Kayaknya kak Yana udah inget deh" 

"Eunwoo" 


Cha Eunwoo menoleh ke arah Suga. Laki-laki itu 
mengangkat sebelah alis nya seakan bertanya. 


"Yana udah ingat kita?" 


"Emang kapan dia ngelupain kalian?" Eunwoo balik 
bertanya. Membuat Suga menatap sinis pada cowo itu. 
"Yana udah sehat, dia mau minta maaf sama kalian. Jangan 
bikin dia sedih lagi kali ini" 


"Lo ngomong seakan-akan Lo itu pacar nya Yana" Yuta 
berkata sinis. 


"Harus nya kita yang minta maaf sama dia, kita udah bikin 
dia kecewa lagi" Suho menengahi. Semuanya mengangguk 
setuju. 


"Yaudah, kalian bisa ngomong sama dia abis ini" itu kalimat 
yang jadi penutup, karena setelahnya Eunwoo memilih pergi 
menyusul Yana dan Lino ke dapur. 


"Si Eunwoo lama-lama ngeselin, ya" gerutu Jungkook pada 
Jimin yang berdiri disamping nya. 


"Ngaca, Juk" sinis Suga tajam. 

x 

"Yan, lu emang udah ingat kita?" 

"Kapan aku ngelupain kalian?" 

"Tapi kemaren lo--" 

"Ssut ssutt! Gue lagi makan jangan berisik!!" 


Semua melengos serempak saat Lino buka suara seraya 
meletakkan jari telunjuk nya di atas bibir. Entah apa yang 
terjadi pada laki-laki itu hingga jadi menyebalkan seperti 
ini. 


Tapi tak mungkin sampai disitu. Anak kosan tetap saja 
mengajak Yana berbicara walau Lino selalu jadi perusak 


suasana. Laki-laki itu terlihat tak menginginkan anak kosan 
berbaikan dengan kakak nya. 


"Sebenarnya kita udah tau semuanya, maaf pernah ga 
percaya sama Lo, Yan" kata Suho dengan sendu. Semua 
orang pun mulai memelas berharap Yana tak marah lagi dan 
mau memaafkan mereka. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Yana 
datang kesini untuk minta maaf berarti perempuan itu 
benar-benar tidak egois. Ia tidak salah tapi berniat untuk 
minta maaf. 


"Waktu itu kita nyakitin, Lo. Kita nyesel" Jungkook pun ikut 
bersuara. Dibalas anggukan setuju dari yang lainnya. Yana 
menatap tegak semua orang, tak tahu ingin memberi respon 
apa karena sebenarnya ia sudah tak peduli dengan kejadian 
itu. 


"Lo bisa hukum kita apa aja, asal Lo mau maafin kita, Yan" 


Yana terkekeh, "apasih, gue udah maafin kalian. Gausah 
melas gitu, dong" 


Apa kamu pernah berada ditengah banyak laki-laki ganteng 
dan semua nya memasang wajah memelas menatap kamu 
seperti seekor anjing terlantar yang minta di pelihara. Ini 
mungkin berlebihan, tapi Yana kelihatan seperti sedang 
mengurus banyak bayi besar. Mereka lucu, menyebalkan 
dan.. ganteng di waktu yang bersamaan. Apa ada manusia 
seperti itu? 


"Lo emang yang paling baik, Yan" Jungkook berseru 
gembira. Tangan nya diangkat di udara sembari 
menampilkan senyum selebar mungkin. 


"Kemaren-kemaren omongan Lo ngga gitu -" celutuk Jin 
seraya merotasikan bola matanya. Dia heran dengan 
Jungkook, laki-laki itu punya banyak pemikiran yang 


sebenarnya tak pernah ia pikirkan matang-matang. Lalu 
mengambil kesimpulan dengan ceroboh. Dan terakhir, laki- 
laki itu terlalu percaya diri. Siapa pun yang melihat nya bisa 
kesal dan marah di satu waktu. Entah terlahir bagaiman 
laki-laki itu tapi untung saja dia terlahir punya wajah yang 
tampan, kalau tidak.. yakin lah dia tak dianggap manusia 
oleh orang-orang. 


"Yana emang baik, Lo ngga tau diri, goblok lagi" Suga pun 
ikut-ikutan. Jungkook cemberut, menatap Yana takut-takut 
lalu meminta maaf dengan sangat. Memang benar, 
menyesal itu selalu terakhir. Dan Yana pun mau tak mau 
harus mewajari sikap Jungkook. Walau kelihatan nya sudah 
dewasa, Jungkook masih lebih labil dari pada anak SMA 
yang sedang jatuh cinta. Susah memilih, susah mengambil 
keputusan. Susah kehidupannya.. 


"Bang Juki mah gitu, kemaren-kemaren aja mukanya minta 
di sleding" 


"Bacot mulu, gue kan udah minta maaf" Jungkook begerutu. 
"Lagian bukan cuma gue yang salah, kalian juga" 


"Halah, gausah nyalahin orang. Bebenah diri sendiri aja!" 
Suho menengahi. "Gue juga minta maaf, Yan. Gue ngga 
ngehalangin Lo pas Lo milih pergi dari sini. Gue juga ga 
belain lo, dan jujur aja waktu itu juga gue ngga percaya 
sama Lo. Maaf" 


"Lupain aja, kak. Gue juga udah lupa" Yana tertawa. Tawa 
nya sumbang, membuat suasana semakin suram. Hanya 
gadis itu yang tertawa, sedangkan yang lain menatapnya 
sendu. 


"Tapi gue ngga maafin kalian, gue cepu ama bokap gue ntar, 
mampus Lo pada biar pada dihusir lu dari kosan ini" saut 
Lino cepat padahal makanan masih berkumpul di mulutnya. 


"No, Lo tega?" 
"Emang kalian siapa?" 
"Jahat nya-" 


"Oh iya, Kak. Kakak masih tetap tinggal disini kan? Kita 
udah baikan, kan?" Jisung mengintrupsi Yana. Seketika 
semuanya terdiam, seakan menunggu jawaban yang akan 
diberikan Yana. Dengan harap-harap cemas, mereka 
memasang wajah memelas. Semoga jawaban Yana sesuai 
dengan yang diharapkan. 


Gadis itu sudah jadi bagian dari mereka. Kalau Yana sudah 
mau memaafkan, artinya gadis itu akan kembali lagi seperti 
dulu. Mereka berjanji pada diri mereka sendiri tak akan ada 
lagi kejadian yang seperti sebelum nya. Mereka berjanji 
untuk tidak menyakiti perempuan ini lagi. Mereka mau 
berjanji untuk selalu membuat Yana nyaman dan betah ada 
bersama mereka. Mereka semua sudah berjanji.. apa Yana 
mau memberi kesempatan? Semoga iya.. 


Yana pun ada di posisi yang sama. la melirik Lino dan 
Eunwoo bergantian. Seolah berteriak tanpa suara meminta 
bantuan. Perempuan itu tak tahu harus menjawab apa. 
Kalau ia mengatakan kalau ia tak bisa, bagaimana reaksi 
mereka? Apa mereka akan marah? Sakit hati? Atau 
mendukung nya? Kalau memang mereka menyayangi Yana 
harus nya mereka bisa bahagia jika gadis itu berbahagia. 
Harusnya begitu kan? 


"Gini.. sebenarnya--" 


"Ettt! Jan ngomong dulu, mba!" Lino menjulurkan tangan 
nya kearah wajah Yana. Membuat perempuan itu tersentak 
kaget dan menghentikan kalimat nya. 


"Cha Eunwoo, lo aja yang jelasin. Gue ngga mau mba gue 
diserbu kalau dia yang ngasih tau" Lino memang orang 
yang tabokable. Bagaimana bisa ia menyebut nama lengkap 
calon kakak ipar nya dengan nada se menyebalkan itu? 
Yana sudah ingin menjambak rambut anak itu, tapi harus 
ditahan. Cha Eunwoo pun tak bisa apa-apa. la paham, Lino 
hanya adik laki-laki yang terlalu menyayangi kakak 
perempuan nya, dan tak rela kakak nya direbut oleh orang 
lain. Lalu melakukan aksi menyebalkan seperti ini. Tapi 
tetap saja, siapa pun akan kesal jika menghadapi orang 
seperti Lino. 


"Jelasin apa?" Chanyeol 


Cha Eunwoo berdiri dari duduk nya, lalu dengan dada yang 
dibusungkan bak pangeran yang baru saja naik tahta dia 
menatap semua penghuni kosan dengan bangga. 

"Gue sama Yana.. bakal nikah!" 

1 detik.. 

3 detik.. 


5 detik.. 


"BWHAHAHAHAHAHHAHAHAHA" 


semuanya tertawa serempak. Sebagian lagi tertawa dengan 
kalem dan sisanya tertawa dengan semangat. Kentara sekali 
sedang mengejek. Eunwoo yang mendapat sembur tawa itu 
pun mengernyit bingung. Bertanya dengan terburu dan 
kesal kenapa mereka semua malah tertawa. Seharusnya 
mereka shock! Atau paling tidak menangis dengan kuatnya 
karena kalah telak. 

"Hahaha-- hahh ha ha, gue-hhahaha" 

"Njir, Woo humor ghuehahahah" 


"Mimpi ape lu semalem bwhahah" 


"HAHAHAHAH" 


"Tapi.." 


"BHWAHAHAHAH" 


"Kita. Beneran. Mau. Nikah." 


"BWAHAHA-—-- HAAA!????" 


semuanya membola. Tepat ketika Yana menyelesaikan 
kalimat yang sengaja ditekan dengan serius. Lee Yana 
menatap semuanya bergantian. "Kalian ngetawain calon 
suami gue?" celutuk gadis itu kesal. Dan BUMMM! 


semuanya bungkam. 


"Yan? H 


"Iya, kita mau nikah. Gue sama Eunwoo juga udah 
tunangan, harus nya kalian ngucapin selamat. Bukanya 
malah ngakak berjamaah" 


"Yana, Lo serius?" 


"Gue harus ngulang berapa kali?" 


"Yana, demi apa? Lo-- sama dia? Sejak kapan, kok kita ngga 
tau!!?" Jungkook heboh sendiri. la ikut berdiri, membuat nya 
sepantaran dengan tinggi badan Eunwoo. Raut wajah nya 
sarat kekesalan, ia benar-benar kesal. Tapi.. sedikit sedih 
juga. 


Coba bayangkan.. 


Hm, tidak perlu di bayangkan_- 


"ya lah gatau, kan sibuk sama Sejeong” Lino yang 
menyahut membuat bukan hanya Jungkook tapi seluruh 
penghuni kosan juga menciut terbungkam. 


Irene yang satu dari semua penghuni kosan tersenyum 
lebar. "Long last ya, Yan. Semoga kalian hidup nya selalu 
bahagia" ujar perempuan itu tulus. 


"Makasih, Ren. Lo juga ya.." 


"Gue?" Irene menunjuk dirinya sendiri dengan bingung. 
Yana mengangguk kukuh. 


"Iya, semoga kalian langgeng ya" di akhiri cekikikan kecil. 


Yang pertama kali merespon adalah Suho. la terkekeh 
nikmat seraya menganggukkan kepala. Sesekali melirik 
Irene yang jadi salah tingkah. 


"Wess ada yang official nehh? Elu, Ho? Sama Irene?" Suga 
mencelutuk. 


Yang lain pun ikut heboh, bertanya bagaiman dua sejoli itu 
bisa jadi dekat secara tiba-tiba. Apalagi, Suho itu bukan tipe 
cowo yang punya banyak teman perempuan. Dan lagi, Irene 
tak terlihat seperti tipe perempuan buang disukai Suho. Tapi 
ya itu... mereka bisa official juga. 


"Sebenarnya gue ngga suka ngomong ini, gue udah tau lo 
sama si kucrut ini tunangan dari awal. Gue juga ga bisa apa- 
apa. Yahh, long last deh ya! Gue bahagia kalau Lo juga 
bahagia, Yan" ucap Suga tulus. Walau nada nya menyebut 
'kucrut' tadi sedikit tidak mengenakkan. 


"Jisung juga sama! Jisung bahagia kalau Nina bahagia" 


"Ayen juga Ayen juga!" 


"Huening juga ikut bahagia deh" 


"Ngikut aja lo, ee" Jisung menyikut rusuk Huening pelan. 


"Long last, Yana- sering-sering kesini, ya. Pintu kosan bakal 
selalu terbuka buat Lo" ujar mereka bergantian mengucap 
selamat. Ada yang benar-benar tulus, dan ada yang dengan 
setengah hati. Walau begitu, Yana tetap bahagia mereka 
bisa menerima nya. 


"ya lah, bege. Ini kan kosan bokap kita! Kalau lu kaga 
bukain pintu gue husir Lo dari sini" sinis Lino. Yang lagi-lagi 
merusak suasana haru mereka. Laki-laki itu tetap memasang 
wajah sedatar tembok. Aura nya gelap. 


"No, enak dong Lo punya kakak ipar cakep" tawa Changbin 
mengejek. 


Semuanya tertawa bersamaan. 


Satu pesan itu Lee Minho.. 


'sayang, suka sama saudari kita sendiri itu dosa. Ga boleh 
ya, sama aku aja suka nya. Gapapa kok~' 


-Tamat- 


### 


Ain : 


The end! 


Maaf yg sebesar-besarnya, aku gatau buat ending, ( 

Maaf kalau kalian ga suka ending nya: ( 

Maaf kalau kalian kecewa, ( 

Kita sampai di titik ini, dan aku berterimakasih karena kalian 
tetap stay,) 

Sebenarnya akhir-akhir ini aku lagi ada masalah, | find it 
hard to write when I am thinking about something else. 

Aku bikin ending yg pas-pasan banget karena aku ga mau 
kalian nunggu, ( 


I always try my best) 
Tolong tetap bantu aku.. 


I think a lot, kadang aku bingung harus nulis apa. Tapi aku 
tetep semangat. Karena kalian tetap ada disini: ) 


You guys still provide support for me;) Thank you very 


much! 
Dan.. maaf sekali lagi untuk ending yang ngga 
mengenakkan ini. Kalau aku bisa, aku bakal bikin ext- part; )) 


Thanks y'all 
Ily 


| Bye bye!) 


56 Ext Part 


stay like this .. 
| don't know what to do without you. 


"Eunwoo?" 


Satu kali panggilan, dan Eunwoo langsung bergegas dengan 
terburu menuju ranjang. Dengan wajah sarat kegelisahan ia 
menatap Yana yang terbaring lemah di tempat tidur. 
Perempuan itu pucat pasi, rambutnya kusut belum disisir. 
Perempuan itu lebih kurus walaupun perut nya buncit. Ya, 
Yana hamil. Dan sudah delapan bulan lebih. Eunwoo kerap 
dibuat takut oleh Yana, perempuan itu nampak seperti 
zombie sekarang. Walau tetap terlihat cantik. Eunwoo selalu 
menjaga pola makan Yana, merawat perempuan itu. Tak 
membiarkan Yana bergerak berlebihan dan membantu nya 
melakukan aktivitas yang seharusnya Yana kerjakan. Sudah 
enam tahun menikah, dan mereka akan dikaruniai anak 
sekarang. Eunwoo bahagia, tapi ia juga sedih karena 
kesehatan Yana tak nampak baik. 


"Kamu butuh apa, yang?" 


Lee Yana terkekeh geli, suaranya pelan dan merdu. Tapi 
lebih mirip isakan karena Yana yang melemas. 


"Engga, kok. Aku cuma mau kamu duduk disini, nemenin 
aku. Boleh, ya?" 


"Apa ada yang sakit? Atau.. kurang nyaman?" 


"Engga" 

"Kamu laper? Mau aku masakin apa?" 

"Kamu udah kasih aku makan dua jam yang lalu, sayang" 
"Trus, kamu mau apa?" 

"Aku bilang, aku cuma mau kamu disini nemenin aku" 


Cha Eunwoo bergerak halus mendekatkan diri nya dengan 
Yana. Meraih pergelangan tangan perempuan itu dengan 
lembut lalu di elus nya perlahan. Eunwoo bisa merasakan 
dengan jelas tulang pergelangan tangan Yana. Dari luar ia 
bahkan bisa melihat urat-urat ungu di tangan perempuan 
itu dengan jelas. Agak menyedihkan. 


"Kamu makin hari makin kurus" 


"Iya kan, padahal kamu ngasih aku makan banyak. Aku pikir 
aku bakalan gendut kayak beruang" 


"Jangan pikirin yang macem-macem ya, yang" Eunwoo 
masih tak memberhentikan aktifitasnya mengelus lembut 
tangan Yana. Lelaki itu menatap istri nya lekat, seolah-olah 
mencoba memberikan banyak kehangatan melalui tatapan 
nya. Yana membalas tatapan itu, lalu tersenyum dengan 
sangat tipis. Hampir tak terlihat. 


"Kalimat itu bukan buat aku, tapi kamu" 


Eunwoo menegak saliva nya. Tiba-tiba ia merasa takut. Tiba- 
tiba ia merasa khawatir, entah untuk apa. Semuanya tiba- 
tiba. 


"Sayang.." 


"Hm" 


"Kamu bakal jaga dia, kan?" 

"Aku ga bisa. Kita jaga sama-sama" 
"Kalau misalnya aku gab-" 

"Harus! Aku ga suka penolakan" 


"Cih" Yana merotasikan bola matanya. "Kamu udah mirip 
cowo tau ngga sih" celutuk perempuan itu lalu mengulang 
kalimat Eunwoo dengan nada yang dibuat mengejek. 


"Yana, dengerin aku" Eunwoo tak menghiraukan celutukan 
Yana. Laki-laki itu meraih bahu Yana, memegang nya lembut 
agar Yana tak tersakiti. "Kalau misalnya ada apa-apa. Aku 
bakal milih kamu, gaada anak pun kita tetap bisa hidup 
bahagia. Kamu masih punya aku dan begitu pun sebalik 
nya" ujar Eunwoo hati-hati. 


Yana menatap Eunwoo tak percaya, perempuan itu 
menghela nafas. "Eunwoo, kita udah omongin ini kemarin. 
Aku.. kamu.. kita.. gaada yang abadi." 


"Iya, aku tau" Eunwoo memotong. "Tapi aku gabisa, Yan. Aku 
ga bisa kalau harus-" 


"Eunwoo, kamu yang dengerin aku" Yana ikut memotong. 
Perempuan itu menampilkan wajah seserius mungkin. 
Ditatapnya Cha Eunwoo dalam. "Jangan bikin aku menyesal 
seumur hidup, aku ga mau kehilangan dia" 


"Trus, aku gimana? Kamu ga boleh egois, Yan" 
"Kamu yang egois, Woo" 
"Lee Yana.." 


"CHA EUNWOO!" 


Eunwoo berhenti. la menatap Yana dengan mata nya yang 
mulai berkaca-kaca. Ini lah yang ia takut kan itu. Ini lah 
alasan mengapa Eunwoo selalu gemetar kapan dan dimana 
pun. Karena perempuan ini, perempuan yang sudah jadi 
miliknya dari enam tahun yang lalu. Mereka memang 
bahagia. Eunwoo tak pernah mempermasalahkan soal 
mereka yang tak kunjung memiliki anak, Eunwoo juga tak 
mempermasalahkan soal apapun yang di ingin perempuan 
nya. Akhirnya Yana mengandung. Mereka bahagia, tentu 
saja. Tapi bulan demi bulan berlalu dan Yana nampak tak 
sehat. Eunwoo mengajak Yana ke dokter. Lalu mendapat 
kabar menyedihkan soal Yana yang punya masalah dengan 
kandungan nya. Perempuan itu semakin lemah, semakin 
kurus, lalu.. mereka mulai emosional jika menyangkut hal 
itu. Eunwoo berharap, Yana tetap akan jadi milik nya. Ia 
berharap, perempuan itu tak punya cara untuk 
meninggalkan nya. Dan ia berharap, Tuhan tak sejahat itu 
untuk memisahkan nya dari perempuan itu. Hanya itu yang 
bisa ia lakukan kan? Berharap.. 


Hari ini hari Minggu, hari libur yang biasanya sangat 
dinikmati oleh seorang Lee Minho. Walaupun sebenarnya 
semua hari adalah hari libur nya Lino. Biasanya di waktu- 
waktu seperti ini ia akan tidur hingga sore hari. Kadang- 
kadang juga menikmati nya dengan bermain game di layar 
LED besar nya. Kasur memang tempat terbaik, laki-laki itu 
bahkan tak berpikir sedikit pun untuk bangkit dan bergegas 
mandi. Enam tahun sudah terlewati dan dirinya berubah 
jadi lebih buruk lagi. Pengangguran, tak punya kegiatan 
bermanfaat selain merebahkan diri dengan khidmat di atas 
kasur. la hanya akan (terpaksa) bangkit dari kasur jika Kim 


Seulbi memanggil nya untuk makan, menyuruh nya mandi, 
atau keluar menemani sang ibu duduk di taman. 


Tahun demi tahun terlewati, dan orang tua nya jadi lebih 
menua. Sang ayah lebih banyak menghabiskan waktu di 
kamar, berteman kan laptop untuk mengawasi 
perkembangan perusahaan nya. Dan ibu nya- yang terlalu 
mudah bosan- sesekali keluar berjalan-jalan di taman depan 
rumah. Rumah nya sepi, hampir tak memiliki kehidupan 
semenjak kakak perempuan nya menikah dan pindah ke 
Australia. Lee Minho tinggal dirumah untuk menemani 
kedua orang tua nya, walau sesekali akan pergi ke indekos 
jika merasa bosan dan butuh teman. Lee Minho memilih jadi 
pengangguran, padahal Lee Sooman sudah membujuk laki- 
laki itu untuk bekerja di perusahaan nya. Membantu beliau 
mengawasi perusahaan. Tapi Lino menolak, ia tak suka 
punya banyak pikiran. Untung lah ada Kim Suho dan rekan 
nya (anak kosan) yang membantu ayah nya mengurus 
perusahaan. Bahkan menjadikan perusahaan itu lebih 
berjaya dari sebelum-sebelum nya. Padahal, hampir semua 
teman-teman nya bekerja dengan keras, menikmati hidup di 
luar seperti kebanyakan orang. Tapi Lino tak terkecoh, ia 
lebih senang akrab dengan kasurnya. 


Tapi kali ini, laki-laki itu tak menikmati hari Minggu yang 
cerah di pagi ini. Tubuh nya sudah di buat tegak, duduk 
dengan malas di atas sofa. la bangun lebih pagi dari 
biasanya dan itu harus. Entah kenapa ia tak masalah 
dibangunkan di subuh hari seperti ini kalau alasan nya 
adalah berangkat ke Australia dan menemui Lee Yana yang 
katanya tengah hamil tua. la rindu perempuan itu, sangat 
sangat rindu. Hampir mati rasanya. Tapi.. penerbangan 
ditutup, tak ada yang boleh pergi keluar atau masuk 
sembarangan karena masa pandemi. Dan entah kapan ini 
akan berakhir. Tapi alasan ia dibangun kan oleh sang ibu 
bukan lah untuk berangkat ke Australia melainkan untuk 


menemani sang ibu menjenguk teman lama yang sedang 
sakit. Hampir saja Lino mengumpat, tapi untung ia masih 
ingat bahwa wanita yang tak lagi muda itu adalah ibunya. 


### 


Ain : 


Aloha lagi! Wkwk 
Aku bikin extra chapter nih, hm mungkin sampai #60. 


Mungkin ya.. 


Buat kalian yang mungkin kurang puas sama ending nya. 
Tapi udah kelihatan dari awal, Yana memang bakal berakhir 
bahagia sama Cha Eunwoo kan? 


Tapi belum sampai disitu.. 


Tetap spam comment! 


Ily 
Cheers! 


[For you information] 


Ada beberapa yang nanya, muka Lee Yana itu gimana. Dan 
aku bingung.. 


Aku coba cari ullzzang yang bisa jadi visualisasi Lee Yana di 
cerita ini, dan jujur itu susah banget. Lee Yana perempuan 
yang disukai banyak orang, hampir tanpa celah dan aku 
susah nyari perempuan sebagai visualisasi nya. Dan ada 
temen ku yang ngasih beberapa foto ullzzang perempuan 
buat jadi visualisasi dan aku milih perempuan itu 


Kenapa? Karena dia cantik,aura nya bagus. Dan.. dia 
kelihatan lembut, baik, ramah.. yahh menurut ku sih. 


Katanya dia ulzzang, gatau namanya siapa. Dan kalau dari 
antara kalian ada yang tahu, bisa dikasih tau ya. 


Buat kalian yang ga suka visualisasi nya, maaf. Terserah 
kalian mau bayangin Yana itu gimana. Karena aku ngga 
memaksakan. Sekian! 


57 Ext Part 


I love you, and always will be. Let's end things well! 


"Gewlaaaa ganteng banget lu, bang!!" Lucas menepuk- 
nepuk bahu Suho bertubi-tubi. Yang ditepuk hanya tertawa 
tampan sembari memperbaiki dasi kupu-kupu yang tengah 
ia pasangkan di kerah kemeja nya. 


Ruangan itu cukup luas untuk menampung banyak orang. 
Tampak anak-anak kosan duduk disana dengan wajah 
kagum dan berseri menatap Suho dengan pakaian rapi nan 
mewah nya. 


"Gue belum nyangka sih, woi. Gercep banget lu, bang" 
imbuh Taeil sembari bertepuk tangan ria. Yang lain juga ikut 
bertepuk tangan. Me-meriah kan ruangan yang dibuat 
kedap suara tersebut. Suho masih asik dengan pakaian 
yang ia pakai ketika teman-teman nya berseru gembira 
seraya menggoda nya. Laki-laki itu juga tak kalah berseri, 
wajah nya merona tersipu ketika teman-teman nya 
melemparkan candaan. 


"Gercep ndas mu ini udah enam tahun, lu yang kelamaan, 
ege" balas Suho terkekeh. 


"Jangan ngomong gitu, jodoh gue lagi main sama pacar nya" 
Taeil berujar murung. 


"Oiya, Gue denger-denger Seulgi baru putus" sambung Taeil 
seraya melirik Taeyong yang tengah asik tertawa. Taeyong, 
laki-laki itu langsung menoleh ketika nama 'Seulgi' di 
sebutkan. Lalu dengan tatapan sengit, laki-laki itu berkata 
sewot, "trus? Gue harus gimana, ha? Nge-dm dia bilang 'Gi, 
hay pakabar! Lu baru putus ya? Balikan yuk, gituu!?" 


Semuanya tertawa bersamaan. "Aelah, sensitif bener lu 
kayak cewe lagi pms aja" 


"Lagian.." Taeyong memajukan bibir nya kesal. 


"Kak Irene kok mau sih dinikahin sama lu, bang?" 
Pertanyaan yang membawa emosi naik ke ubun-ubun 
terlempar dari Haechan. Suho menatap datar laki-laki itu 
tanpa menjawab. 


"Abis nikah porotin harta nya, enak lah" malah Seokjin yang 
menjawab. "siapa yang ngga mau yakan, Ho?" 


"Anjip" Suho mengumpat. 


"Oiya, si Lino pakabar tuh? Udah di kabarin belum?" Bobby 
tiba-tiba teringat. Satu dari antara mereka tak ada disana. 
Padahal Lino lah yang kehadiran nya kerap di nanti karena 
akhir-akhir ini ia jarang bertemu dengan anak kosan yang 
lain. 


"Gila sih tu anak, jadi pengangguran malah makin sibuk, 
njim" ujar Changbin kesal. Pasalnya, kalau diajak bertemu 
atau sekedar berkumpul di indekos Lino selalu memberi 
alasan bahwa ia tengah sibuk. Entah sibuk dengan apa, 
padahal laki-laki itu jadi pengangguran sekarang. 


"Om Sooman sakit, mungkin dia ngga bisa datang" Suho 
buka suara. Sebagai orang yang paling tahu kabar Lee 
Minho karena Suho kerap datang bertamu seraya 
menjenguk Lee Sooman di rumah nya, ia mewajarkan 
ketidakhadiran Lino di acara pernikahan nya. 


Ya, setelah enam tahun akhirnya Bae Irene dan Kim Suho 
telah berkomitmen memulai hubungan yang lebih jauh lagi. 
Jenjang pernikahan. Mungkin sedikit mengejutkan, tapi 
semuanya bahagia mendengar kabar itu. Apalagi, kemarin- 
kemarin terdengar desas-desus bahwa Bae Irene akan 
dijodohkan oleh anak teman ayah nya. Suho langsung ambil 
keputusan cepat agar tak ditikung oleh oknum yang masih 
belum diketahui nama nya. Irene tentu senang, padahal ia 
sudah merancang skenario mati dadakan di hari pernikahan 
kalau saja ia tetap di jodohkan. Untung pacar nya, Kim Suho 
sepeka itu. 


xk 


Ruangan itu gelap. Hampir tak terlihat apa-apa. Lino 
memilih bangkit dari tidurnya walau kepala laki-laki itu 
masih sangat terasa sakit. Sudah malam hari, dan dia masih 
belum mandi. Tidak, Lino bahkan tidak makan, satu harian 
ini dia hanya tertidur. Setelah mabuk semalam. Entah apa 
yang ada dipikiran laki-laki itu, setelah menerima telepon 
dari Suho yang mengatakan bahwa pernikahan nya di 
percepat menjadi hari ini Lino langsung bergegas ke bar 
untuk minum-minum. Sendirian. Sebenarnya tidak asik, tapi 
ia mencoba menikmati nya. 


Tiba-tiba laki-laki itu tersentak, teringat pada kejadian 
semalam. Tunggu! Bagaimana bisa.. ia sampai di rumah? Dia 
ingat, terakhir kali ahh! Dia bertemu seseorang di bar itu. 
Ntah lah, ingatan Lino sedikit memudar membuatnya lupa 


siapa yang ia temui itu. Tapi jelas, dia masih ingat bahwa 
orang itu adalah.. wanita. 


Setelah sampai di bar, Lino langsung memarkirkan mobilnya 
dengan rapi di parkiran. Bahkan saat diparkiran pun ia bisa 
mendengar sedikit dentuman musik dari dalam. Membuat 
Lino sekilas menarik ujung bibir nya. Mungkin.. ini akan 
menyenangkan. 


Tadinya, ia memang berpikir itu akan menyenangkan. Tapi 
setelah masuk kedalam, laki-laki itu berubah pikiran. 
Tempat ini ramai, terlalu ramai padahal bukan malam 
Minggu. Dan ia.. hanya sendirian. Sebenarnya mudah 
baginya untuk menemukan seseorang untuk diajak 
mengobrol ditempat ini. Bahkan dengan sekali lirik Lino bisa 
menarik beberapa gadis mendekat padanya. Itu mudah, tapi 
membayangkan ia akan menghadapi beberapa gadis nakal 
yang mungkin akan merecoki nya minum, itu saja bisa 
membuatnya pening. Baiklah, mari habiskan waktu 
ditempat ini sendirian pikir nya. 


Lino mengambil tempat, memesan minuman nya sendiri dan 
tetap duduk disitu dengan santai. Sesekali laki-laki itu 
membalik tubuhnya untuk melihat keramaian dibelakang 
nya. Musik tetap berdentum memenuhi ruangan yang di 
penuhi aroma berbagai macam jenis parfum. Warna-warni 
dari lampu-lampu disco membuat Lino sedikit menyipit. 
Mencoba menatap lebih banyak orang dengan mendetail, 
siapa tau dari banyak orang disana ia mengenal salah satu 
nya. Tapi tidak ada orang yang ia kenal disana. Mungkin ada 
beberapa, tapi mereka bukanlah orang yang akan jadi 
teman mengobrol yang asik dikala seperti ini. Orang-orang 
itu hanya menumpang lewat dari hidup nya, hanya kenal 
nama, atau wajah. Tidak dekat. Lino menyerah, meneguk 
minuman nya lebih banyak lagi, dan menuangkan lagi. 
Begitu seterusnya hingga-- 


"Sendiri?" 


Lino tersentak, kepala nya sedikit mendongak menatap 
pada sosok tinggi langsing yang berdiri tepat disamping 
nya. Tidak menjawab, Lino malah menilik perempuan itu 
dari bawah hingga atas. Mencoba memindai apakah ada 
yang salah pada tubuh indah itu. Dan matanya tertuju pada 
Stiletto Valentino mewah yang ada pada kaki perempuan 
itu. 


"Mau coba?" 


"What?" Lino terhenyak, kembali mendongak menatap 
wajah perempuan itu. 


"Ini mahal, tapi kalau Iu mau coba gue bakal kasih, kok" 
perempuan itu tersenyum tipis seraya mengedikkan 
bahunya. Lino semakin mengernyit, lalu dengan wajah yang 
dibuat sedatar mungkin.. 


"Sepatu lu? Gue coba? Gila kali" gerutu Lino lalu kembali 
meneguk minumannya. 


"Ya abis, lu ngeliatin sepatu gue gitu amat" si gadis 
mengambil tempat di kursi di samping Lino. Duduk disana 
dengan santai seolah kursi itu memang ada untuk nya. Lino 
melirik nya sekilas, lalu mencoba untuk tidak peduli. 


"Gue agak heran aja" Lino berujar. 
"Heran kenapa?" 


"Ngapain pake sepatu tingggi-tinggi ke club'? Mau nyaingin 
penjaga yang didepan?" Kata Lino menyebutkan dua 
penjaga yang ia temui saat akan masuk ke tempat ini. Dua 
penjaga itu sangat tinggi, mungkin sekitar 190 cm menurut 
perhitungan nya. 


Perempuan itu tertawa anggun, "Lo lucu." 


Lino mengangkat sebelah alisnya, lalu mengedikkan bahu 
seolah tak mendengar apa-apa sebelum nya. la kembali 
menegak minuman dari gelas nya. Perempuan disamping 
nya pun ikut memesan minuman, mungkin hasrat nya ingin 
minum bertambah ketika melihat Lino menegak 
minumannya dengan cepat seolah sedang minum air putih. 


"Beneran Lo sendiri?" 
"Sekarang berdua, sama Lo" 


"Wkwk bartender nya ga diitung nih? Jahat banget" guyon 
gadis itu, membuat sang bartender di depan mereka 
terkekeh. Lino menatap sekilas sang bartender, lalu 
menatap pada gadis disebelahnya. Sudut bibirnya tertarik, 
lalu dengan heboh si perempuan berseru; 


"Woahh! Lu senyum dong!" 


Lino mengangkat alis, "lu ngga pernah liat orang senyum?" 


"Wkwk bukan gitu, tadi muka Lo datar banget. Kirain ngga 
bisa senyum" 


Lino berdecih lirih, lalu mengambil gelas yang sudah diisi 
penuh oleh bartender. Menegak nya tuntas. 


"Oiya, kita belum kenalan. Gue Hwang Yeji" si gadis 
mengulurkan tangan, berniat mengajak Lino berjabat 
tangan. Tanda perkenalan. Dan Lino langsung menyambut 
tangan itu dengan senang hati seraya menyebut namanya. 


"Apa? Lino?" 


Lino mengangguk, "aneh banget nama Lo" 
Lino tertawa. 


"Lo keliatan jago minum, udah negak beberapa gelas masih 
sadar aja" 


Lino tak menjawab, fokus pada minumannya sesekali melirik 
kesana kemari. Ruangan itu berisik, tapi Lino duduk 
ditempat yang lumayan jauh dari dance floor sehingga 
mereka tak perlu berteriak untuk sekedar mengobrol. Dan 
seperti itu seterusnya, minuman nya seolah tak habis. 
Menjadikan laki-laki itu mulai hilang kendali. 


"Lu mulai mabuk" Yeji menepuk bahu Lino pelan, 
memperhatikan laki-laki itu lebih saksama. Lino terlihat 
lebih tampan ketika mabuk, bahkan ketika pipi laki-laki itu 
bersemu merah. Menjadikan nya imut di waktu yang 
bersamaan. Yeji terkikik kecil. 


"Mau gue anter pulang?" 


Lino mendongak, mencoba fokus pada gadis di 
disebelahnya lalu tertawa sumbang. "Gue baru nyampe" 


"Lu udah lama disini, tolol" Yeji terkikik lagi. Sungguh, Lino 
terlihat berbeda ketika ia sedang mabuk seperti ini. Jadi 
kelihatan lebih.. manis. 


"Baru nyampe" tegas laki-laki itu mengarahkan jari telunjuk 
nya ke depan wajah Yeji. Membuat perempuan bermata sipit 
itu tersentak. Sedikit beristighfar didalam hati, lalu dengan 
gerakan lembut Yeji mengusap punggung Lino. 


"Iya iya, lu baru nyampe." 


Lino terkekeh, dan.. brak! Menjatuhkan kepala nya dengan 
cukup keras diatas meja bar. Membuat Yeji kontan melotot. 


* 


"Selamat ya, bang! Jangan lupa doa ntar malam nya" 
Hyunjin memeluk Suho seraya menepuk-nepuk punggung 
cowo itu pelan. Gaya lelaki. Suho terkekeh, sedangkan Irene 
yang mendengar itu bersemu merah. 


Yang lain juga melakukan hal yang sama, memberi selamat 
pada pengantin lalu bergantian memeluk kedua mempelai 
itu. Acara nya berjalan lancar, dan yang paling membuat 
Suho senang adalah tidak ada gangguin barang sedikit pun 
yang terjadi. Semua berjalan dengan yang seharusnya, dan 
kedua orang itu sudah sah menjadi pasangan suami istri. 
Yang kalau kembali diingat, sungguh sebuah kebetulan 
yang tak terduga dua orang ini bisa saling mencintai. Entah 
siapa yang harus di beri ucapan terimakasih, apa Yana 
dengan segala masalahnya yang membuat Suho dan Irene 
saling menyukai? Atau Jihyo yang mengajak Irene ikut serta 
dalam rencana mereka tinggal di indekos? Yang pasti, takdir 
ikut ambil bagian dalam hal itu. 


"Gue mau ponakan ya, bang" Sehun buka suara, "cewe ya," 
lanjut nya. Suho mengangguk semangat, lalu berkata akan 
mengusahakan nya. Membuat Irene menepuk bahu laki-laki 
itu kuat, menjadikan Suho meringis kesakitan. 


"Tapi kenapa harus cewe?" Tanya Chanyeol, yang dijawab 
dengan santai oleh Sehun, bahwa ia akan menikahi putri 
Suho jika anak itu besar nanti. 


"Gue ngga yakin gue dapet jodoh, jadi ntar jodohin anak lu 
thama gue ya, bang" sahut Sehun. Semuanya tertawa. 


Sehun jelas bercanda, tapi Suho mengiyakan nya. Kita tidak 
tahu, apakah laki-laki itu benar-benar akan menikahkan 
putrinya dengan Sehun nanti. Mereka semua saling 
melempar kata, menciptakan suasana gembira disana. Tawa 
terdengar, canda dan juga panjat doa untuk kedua 
mempelai. Suho teralihkan atensi nya kala ponsel laki-laki 
itu bergetar di saku. Dengan cepat, ia segera merogoh nya 
dan mengusap layar ponsel nya. 


"Halo, kak?" 
"Yana?" 


Ketika satu kata itu keluar dari mulut Suho, semua orang 
mulai teralihkan atensi nya. Menatap Suho seakan bertanya 
apa benar yang sedang menelpon itu adalah Yana yang ada 
di otak mereka masing-masing. Suho yang menyadari 
perhatian mulai tertuju padanya pun bergerak menekan 
tombol speaker agar semua orang bisa mendengarnya. 
Dengan antusias, mereka semua mulai mendekat, agar bisa 
mendengar suara dari ponsel itu dengan jelas. 


"Haha iya. Kakak apa kabar?" 


"Gue baik, Yan. Lu apakabar? Gimana sama kandungan lo?" 
Bukan, itu bukan Suho yang mejawab melainkan Suga yang 
langsung menyahut tanpa memberi kesempatan Suho 
menjawab nya. Padahal yang ditanyai kabar nya kan Suho. 
Suho yang terpojok hanya menghela nafas, mencoba untuk 
tidak melayangkan kepalan nya ke kepala Suga. 


"Hm? Kak Yoongi?" suara Yana terdengar serak di sebrang 
sana. Menyebut nama asli Suga dengan lembut disertai 
tanya. Bisa diterka bahwa Yana terkejut ketika mendengar 
suara Suga disana. Suga yang mendengar itu pun terkekeh, 
baru kali ini ia dipanggil dengan nama aslinya oleh Yana. 
Seperti ada yang berbeda, tapi jujur. Itu membuat hangat 


dada nya. Entah itu karena suara nya yang begitu lemah 
lembut, atau karena wanita yang mengucapkan nya. 


"Jisung juga disini, kak!" 
"Huening juga!" 


"Kalau ada mereka berdua berarti Jeongin juga ada!!" 
Jeongin berteriak semangat. 


Terdengar suara tawa hangat dari sebrang. Mendengar itu 
mereka semua tersenyum, seakan tersihir. Baru mereka 
tahu, kalau tawa seseorang bisa menghipnotis. Bahkan bisa 
membuat mu merasakan shock romantic hanya butuh waktu 
sepersekian detik. 


"Aku rindu kalian" 


"Kita juga, Yan" sahut Irene. Perempuan itu akhirnya buka 
suara. Memang sejak ia tahu bahwa yang menelpon adalah 
Yana, perempuan itu langsung terlihat bersemangat. 
Kentara sekali bahwa Irene merindukan Yana. 


"Irene? Kamu juga ya.. Eunwoo bilang hari ini nikahan kamu 
sama Kak Suho" 


"Hum, acara nya berjalan lancar, dan udah selesai" 
"Maaf karena ga bisa hadir.." 


"Iya, gapapa. Kita ngerti kok" Irene tersenyum hangat. 
"Oiya, gimana sama kamu? Apakabar? Kandungan kamu? 
Udah lahiran belum?" Tanya Irene menumpuk. 


Semua menantikan jawaban dari sebarang sana. Tapi Yana 
menciptakan jeda. Hening beberapa saat hingga terdengar 
suara yang lebih rendah. Jelas sekali itu suara Cha Eunwoo. 


"Halo?" 


Mereka semua saling melempar pandang. Bertanya-tanya 
mengapa Yana malah memberi ponsel nya pada Eunwoo. 
Dan kenapa mereka belum mendapatkan jawaban tadi. 
Masih mencoba untuk berpikir positif, mereka semua 
menyapa Eunwoo di sebrang sana. Saling bertanya kabar, 
dan Eunwoo pun menyampaikan ucapan selamat nya. 
Memanjatkan doa untuk dua orang itu. Dan di aminkan 
dengan serempak oleh mereka semua. 


"Kak Yana masih disana, kan? Kenapa ngga ngomong lagi?" 
Huening bertanya. Menatap ponsel Suho dengan harap 
seolah barang itu bisa berubah jadi berlian sewaktu-waktu. 


"Aku disini Huening” Yana menyahut. Semuanya menghela 
nafas. 


"Lu baik kan, Yan? Suara lo serak banget" Kai buka suara. 
"Iya, mana pelan banget lagi" Yoyo 


"Yana mau lahiran hari ini, kita udah ada dirumah sakit" 
Eunwoo yang menyahut. Suara laki-laki itu juga terdengar 
lemah sebenarnya. 


"Wah, sekarang ya? Gue doain semoga ibu sama anak nya 
sehat-sehat ya" -Suho 


"Amin.." 


"Tapi serius ini mau lahiran? Masih sempat-sempatnya nya 
nelpon kesini dulu ya, wkwk" Hyunjin terkekeh. 


Yana juga terkekeh di sebrang sana. “Itu karena Eunwoo 
ngasih tahu aku kalau Kak Suho nikahan hari ini" 


"Kan bisa setelah lahiran, Yan" -Irene 
Hening sebentar.. 


"Bang, gue nungguin lu juga loh. Cepet-cepet dapet anak 
ya, biar anak gue ada temen nya" Eunwoo menyahut. 
Disertai tawa pelan. Suho ikut tertawa, lalu mengiyakan. 


"Manja banget, suruh Yana lahirin anak lagi aja biar ada 
temen nya" Chanyeol menyahut. Eunwoo hanya terkekeh. 


"Ga lah, cape dia" 

"Buat nya doang yang ngga cape ya?" -Kai 
"Buat nya juga cape, kak" Nana 

"Wkwk jujur amat, neng" -J hope 


"Nanti abis lahiran telpon lagi ya, kak! Kalau bisa vc an" 
Jisung berseru meminta. 


"Haha ia tapi kalau ngga sempat aku kirim Vidio aja ya" 
"Engga sempat apa nya?" Suga mengangkat alis nya. 


"Iya, itu juga bisa. Yang penting kita mau tau kabar nya kak 
Yana" jawab Jisung semangat. 


"Yaudah, dimatiin ya. Sekali lagi selamat buat pengantin 
baru" 


"Sehat-sehat ya, kak!!" 
"Selamat juga yang bakal jadi bapak" 


Tut.. 


Ain : 


Hai? Pakabar? 
Semoga dalam keadaan baik! 


Maaf karena baru bisa up: ( 


Oiya, mungkin dari kalian ada yang belum tahu, BYT udah 
up chapt 1 ya~ silahkan di simpan di perpus kalian:) 


Salam sayang 


“Bonus pict yg akhir ini bikin oleng:) 


58 Ext Part 


Mari bersama sedikit lebih lama.. 
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| Maafkan typo. | 


Lee Minho memegang gagang kopernya dengan erat. 
Rahang laki-laki itu mengeras kala mendengar intruksi 
bahwa penerbangan masih tiga puluh menit lagi. Kaki nya 
bergetar tak karuan. Laki-laki itu tidak bisa mengontrol 
emosinya sekarang. Bandara tidak seramai biasanya 
memang, tapi tetap saja itu membuat pikiran Lee Minho 
lebih kalut. la memindai ke segala arah, mencari seseorang. 
Hingga akhirnya laki-laki itu menemukan sosok seorang 
gadis yang tengah duduk santai dengan koper disamping 
nya. Gadis itu asik dengan ponsel nya. Belum menyadari 
kehadiran Lee Minho di tempat yang sama. Lino berjalan 
cepat menyeret koper nya, bergegas melewati orang-orang 
disekitarnya. 


"Hwang Yeji!" 


Yang dipanggil pun langsung menoleh, lalu dengan senyum 
lebar perempuan bernama Hwang Yeji itu melambai anggun. 
la bangkit dari duduk nya, berjalan cepat ke arah Lino yang 
juga akan menghampiri nya. Lalu dengan satu gerakan 
mereka saling bertubrukan. Lino sedikit tersentak kala Yeji 
langsung menyerbu dan memeluk nya. Seolah mereka 
adalah pasangan yang sudah lama saling merindukan. Laki- 
laki itu memegang bahu Yeji meminta perempuan itu 
melepas pelukan nya. 


"Penerbangan nya tiga puluh menit lagi" ujar Lino was-was. 
Laki-laki itu juga berkeringat. Yeji menebak laki-laki itu 


habis berlari. 

"Iya, tau" 

"Gue buru-buru" 

"Iya, tau" 

"Waktu penerbangan nya--" 


"Sst! Itu ga bisa diubah. Tapi kita bisa minum dulu sambil 
nunggu" Yeji menarik Lino paksa. Menyeret laki-laki itu lebih 
tepatnya. Tak lupa dengan koper yang ia bawa, Lino 
menyeret juga kopernya. 


Hari ini, setelah janji bertemu di bandara. Kedua orang ini 
juga punya janji minum bersama sebelumnya. Setelah ingat 
apa yang terjadi di bar waktu itu Lino tiba-tiba mendapat 
telepon, dan ternyata itu adalah Yeji. Gadis itu punya 
nomernya, jelas kali ia mencurinya. Lalu Yeji memaksa untuk 
bertemu Lino di bar tempat kemarin mereka bertemu. Lino 
awalnya menolak, ia juga tak kenal gadis itu. Hanya tahu 
nama saja. Tapi Yeji memang perayu yang handal, meski 
harus menurunkan harga dirinya. Gadis itu sepertinya 
merindukan Lino. Karena itulah ia memaksa. 


"Lo ngangenin tau" ujar Yeji waktu mereka bertemu kembali 
di bar. Lino tak menanggapinya. Hanya mengaduk minuman 
nya dengan ogah-ogahan. Yeji tentu tak putus asa, ia terus 
mengoceh membuat Lino mau tak mau harus 
mendengarkan. 


"Bentar, gue angkat telpon dulu" ujar Lino berdiri seraya 
mengangkat ponsel nya yang bergetar karena ada 
panggilan. Yeji mengangguk saja mengiyakan. Lalu Lino 
pergi ke toilet untuk mengangkat telepon. 


"Halo?" Sapa Lino. Ia masuk kedalam bilik tak lupa 
mengunci bilik nya. Lalu duduk diatas WC tertutup dengan 
santai. 


"Minho? Ini mba.." 


Lino bangkit dari duduk nya sangking terkejut ketika 
mendengar suara Yana dari sebrang sana. Nafas laki-laki itu 
tercekal. Mengapa ia jadi selemah ini hanya karena suara 
lembut kakak nya. Laki-laki itu merutuk di dalam hati. 
Padahal ia sudah berusaha mati-mati tak menelpon Yana 
dan tak ingin tau kabar kakak nya via telepon. Lino benar- 
benar merindukan perempuan itu, tapi tak sanggup 
menelpon nya. Ia hanya ingin bertemu. Memeluk kakak nya 
yang katanya tengah mengandung. la ingin mencium aroma 
Kakak nya lagi, seperti dulu.. 


Rasanya rindu laki-laki itu semakin besar ketika ia 
mendengar suara Yana. Menjadikan laki-laki itu sedikit 
menarik nafas untuk mengontrol emosinya. 


"Eh, mba? Kenapa?" 
"Gapapa, kamu sibuk ya?" 
Lino menelan saliva nya. "S-sedikit.." cicit laki-laki itu. 


"Sibuk apa sih adikku? Pengangguran juga.." Yana terkekeh 
di sebrang sana. Lino yang mendengarnya menarik sudut 
bibir. Kenapa kakak nya bisa membuat nya tak karuan 
seperti ini. 


"Pengangguran juga punya kesibukan nya sendiri" 


"Sibuk cari jodoh ya?" 


Laki-laki itu mendecih. "Jangan bicarakan jodoh sama gue, 
mba" 


"Haha, iya maaf. Tapi apa kamu memang sesibuk itu 
sampai-sampai ga pernah nelpon mba, kamu ga kangen 
sama mba ya?" 


"Gaada waktu buat kangenin mba" jawab Lino enteng. 
Benar-benar bertolak belakang dari apa yang ada di hati 
nya. Lino merutuk pada dirinya sendiri. Kenapa ia tak bisa 
jujur bahkan disaat seperti ini, disaat rasa rindu nya bahkan 
sudah hampir meledak di dalam sana. 


Hening sebentar. Yana tak langsung menjawab. Lino pikir 
kakak nya akan mengumpat atau setidak nya merengek 
seperti anak kecil. Lino menipiskan bibir nya, apa ia salah 
bicara? 


"Tapi mba kangen kamu, banget.." hanya itu. Tapi mampu 
membuat dada Lino nyeri. Laki-laki itu tersenyum miris. Aku 
juga mba, aku juga kangen mba. Sampai mau mati 
rasanya.. 


"Mba pengen ketemu kamu, pengen ketemu mama papa 
juga.." 


"Papa mama mungkin ga bisa datang kesini, tapi kamu 
bisakan, No?" 


" I 
"Lino?" 


Tanpa sadar air mata laki-laki itu lolos mengaliri pipinya. Aku 
juga pengen gitu mba, tapi setelah itu.. aku takut ga bisa 


jauh lagi dari mba. Emang mba mau nampung aku dirumah 
kalian kalau aja aku gamau balik lagi ke Indonesia. Laki-laki 
itu hanya menjawab didalam hati. Tak berani mengutarakan 
nya. 


"Kamu emang ga kangen mba, tapi setidaknya kamu 
jengukin ponakan kamu.." 


"Emang mba udah lahiran?" Lino tersentak. 


"Belum sih hehe, tapi sekarang udah dirumah sakit. Bentar 
lagi masuk ruang operasi" 


Lino meringis, "mba operasi?" 
"Hu'um" 


"Lino? Kamu mau kan? Mba udah kangen banget, nih. Udah 
ga nahan. Samperin mba kesini dong, sekali aja. Buat yang 
terkahir kali" 


"M ba--" 
"Lino.." 


Lino menghela nafas. Untuk yang terakhir kali apanya? 
Kenapa kakak nya bisa membuat dada nya terasa sesak 
dengan kalimat tak berarti seperti itu. Ia bisa datang kapan 
saja, tapi Lino tak yakin ia bisa kembali pulang kapan saja ia 
mau. Bisakah ia tinggal di Australia saja bersama Yana? 


"Iya, aku kesana. Tapi aku nginap setahun ya" 


"Kamu mau nginap apa mau ngerepotin, ha?" 


Lino terkekeh, "nahkan ga dibolehin. Yaudah, mending 
gausah kesana" 


Yana mendecih disebrang sana. “Iya iya, tinggal disini 
selamanya juga gapapa" 


"Serius!?" 
"Hum, biar Eunwoo ada temen nya juga.." 
"Cih!" 


Yana terkekeh, "trus kamu bisa sekalian jadi pengasuh bayi 
kan" 


Lino berdecih lagi. Tapi tak bisa dipungkiri laki-laki itu 
sangat senang. Walaupun akan berakhir jadi pengurus bayi, 
tak apa selagi ia bisa dekat dengan kakak nya dan tak akan 
gila hanya karena merindukan perempuan itu. 


"Kamu datang nya cepet ya" 
"Emang mau ngapain?" 


"Kangen mba udah ga nahan Lee Minho, mba kebelet 
pengen ketemu kamu!" 


Lino terkekeh. Lalu mengiyakan. la juga ingin datang 
secepat nya. Tapi harus diusahakan dulu, karena sekarang 
adalah pandemi, sangat sulit untuk bepergian ke luar negri. 
Setelah saling mengucapkan selamat tinggal Lino akhirnya 
menutup panggilan lalu keluar dari dalam bilik. Ia kembali 
pada Yeji, dan meminta maaf karena membuat perempuan 
itu menunggu. 


"Emang siapa sih? Sampe harus ke toilet gitu ngangkatnya" 


"Bukan siapa-siapa" jawab Lino datar. Ia menyeruput 
minumannya. 


"Pacar Lo ya?" 

"Bukan" 

"Masa iya?" 

Lino mendongak, menatap Yeji tepat pada mata sipitnya. 
"Iya" ujar nya dengan nada yang sedikit di tekan. Yeji 
tersenyum tipis, lalu mengikuti Lino menyeruput 
minumannya juga. 


"Iya, besok kita ketemu lagi ya" 


Lino mengangkat alisnya. Entah sudah berapa kali gadis 
didepannya itu membuat nya mengernyit. Ia cukup peka 
untuk itu, tapi.. bukan kah mereka baru saja kenal? Tak baik 
untuk seorang gadis terlalu menunjukkan perasaan nya 
pada laki-laki yang baru saja dikenal. Dan Yeji sedang 
melakukannya. 


"Ga bisa" 

"Eh, kenapa!?" 

"Gue pergi, ke Australia" 
"Ha? Ngapain?" 

"Main" 

"Ikut!!!" 


Lino mengernyit lagi, lagi, dan lagi. Sungguh, apa Yeji tak 
punya harga diri sebagai seorang gadis? Setidaknya 


bersikap lah seolah kau sulit diraih walau sebenarnya 
murahan, pikir Lino. la mendengus. 


"Ngapain?" Nada nya sudah terdengar tak bersahabat. 


Yeji yang mengerti itu tersenyum, "Lo juga belum tentu 
dapat tiket nya. Pandemi sekarang susah kalau mau keluar 
negeri" 


"Gue mungkin bisa sekalian bantu, bokap gue--" 
"Oh?" Lino mengangkat sebelah alisnya, "gue tau." 
"Lo tau?" 


Lino mengangguk, "gue udah background check, ga 
mungkin gue mau keluar sama orang yang gue gatau asal 
usul nya" jelas Lino tenang. Yeji tersenyum kecut, tapi tetap 
memaksa ikut dengan Lino. 


Lino mengerti, dan ia pun seperti nya memang butuh 
bantuan perempuan ini. Lalu dengan sekali anggukan 
kepala, Yeji tersenyum lebar menampilkan gigi-gigi nya 
yang rapi. Lalu mengucap 'yeay!' berkali-kali sampai Lino 
menyuruhnya berhenti. 


"Kenapa Lo buru-buru banget? Lo ga harus disana pas mba 
lo ngelahirin, karena Lo bukan bidan nya" Yeji bersuara, 
seraya menatap lamat wajah gelisah Lino. Setelah kemarin 
memaksa Lino untuk memberitahu nya alasan mengapa ia 
harus pergi ke Australia, Yeji baru tahu ternyata Lino punya 
kakak perempuan. Jelas ia baru tahu, mereka kan baru 
kenal. 


"Gue kangen mba gue, emang nape?" 


Yeji menegakkan punggung nya, merasa asing dengan 
jawaban Lino. Lalu tersenyum manis pada cowo itu seraya 
menggoda nya. 


"Jadi gue ngga bisa kangen sama mba gue?" 
"Ya bisa, tapi seorang Lin--" 


"Lo ga kenal gue, gausah so' tau" ketus Lino. Yeji 
merapatkan bibir nya. Lalu dengan paksa terkekeh, ia 
mununduk mengaduk kopi panas nya dengan sendok. 
Dalam hati mengumpat mengapa ia bisa bertemu dengan 
laki-laki yang tak ada bedanya dengan Eskimo. Imut, tapi 
dingin. 
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Lisa menatap layar ponsel nya yang menampilkan layar 
panggilan. Ini sudah yang ke delapan kali ia mencoba, tapi 
panggilan nya tak di terima. Gadis itu menghela nafas, 
menunduk dalam seraya menahan tangis nya yang mungkin 
akan meledak sewaktu-waktu. 


"Hei, gausah nangis" 


Lisa mendongak lalu mendecih, "iya, ini juga lagi nahan biar 
ga nangis!" Ujar Lisa ketus. Hanbin merotasikan bola 
matanya, lalu mendengus kesal. Bagaimana bisa 
perempuan bisa se-menyeramkan itu. Bahkan ketika ia 
sedang bersedih. 


"Nyokap lo ga bakal kenapa-kenapa" hibur Hanbin, 
menghiraukan kalimat sentakan tadi. la masih berusaha 
membuat Lisa tenang, setidaknya sedikit merasa tenang. 
Gadis itu sudah gelisah dari sejam yang lalu, sejak ia dengar 
kabar bahwa ibu nya di rawat di rumah sakit di Australia. Ia 
takut ibu nya kenapa-napa. 


"Gue harap juga begitu!" Bentak Lisa lagi. Hanbin melengos, 
lalu menarik tangan gadis itu agar duduk di sofa. Hanbin 
sendiri juga cape melihat Lisa berjalan mondar-mandir 
sedari tadi, padahal ada sofa besar di belakang nya. 


Lisa masih mencoba menghubungi ayah nya, laki-laki yang 
ia panggil ayah itu seperti lenyap ditelan bumi kala 
diperlukan. Tapi jika tidak, laki-laki itu akan terus menelpon 
seperti orang kesurupan. Berlagak jadi ayah yang paling 
mengkhawatirkan putrinya di dunia. Lisa geram jadinya, 
hampir saja ponsel nya ia banting. Tapi ada Hanbin yang 
mencegah nya. 


"Mungkin bokap lu udah tau, dan sekarang lagi jagain 
nyokap lo" 


"Ga mungkin! ART mama gue bilang mama ga pernah 
ketemu papa lagi. Papa udah ga pernah jengukin mama, 
mereka udah ga ada hubungan lagi! Ga mungkin papa tau" 
Lisa menarik rambut nya kasar. Gadis itu menggigit bibirnya 
kuat, berusaha untuk tidak menangis di depan Hanbin. 
Sebenarnya tidak apa-apa juga kalau menangis di depan 
laki-laki itu, tapi Lisa lebih memilih menjaga image nya 
sebagai perempuan galak tapi cantik. 


Hanbin yang tau bahwa Lisa tengah menahan tangis nya 
hampir saja meloloskan kekehan. Tapi pasti akan jadi kurang 
ajar jika ia terkekeh disaat gadis disamping nya menahan 
tangis. Jadi dia juga menggigit bibirnya seraya menahan 
tawa. 


Drrt.. drrt 


"Halo, Mama!?" Lisa berseri seketika kala ponsel nya 
bergetar dan menampilkan layar panggilan dari sang ibu. la 
langsung mengusap layar hp nya cepat, menyapa orang di 
sebrang sambungan. 


"Lisa.." 


"Ma, gimana? Mama gapapa kan? Mama kenapa bisa-- ma, 
papa ga lagi sama mama kan?" 


Lisa bertanya bertubi-tubi, membuat Hanbin disamping nya 
melengos. Kalau ia jadi ibu nya Lisa sudah pasti Hanbin 
akan langsung memutuskan panggilan nya. Kalau tidak, 
telinga nya pasti sudah bengkak. Ibu Lisa memang terlalu 
sabar menghadapi putrinya ini. 


"Mama gapapa, dan.. papa kamu ga ada disini" 


"Oh.. Oke. Ma, besok aku terbang kesana, oke? Aku bakal 
jaga mama" 


"Mama tunggu, ya.." 


Lisa menganggukkan kepala nya dalam, walau tahu sang 
ibu tidak bisa melihat disana. Tapi gadis itu tersenyum lebar, 
syukurlah ia tahu ibu nya baik-baik saja disana. Dan dari 
suara nya, sepeti nya ibu memang tidak terlalu sakit. Suara 
nya masih sama, lembut namun tegas. Sama seperti Lisa 
juga. Walau Hanbin tak akan mengakui kalau perempuan di 
samping nya ini punya suara yang lembut. 


"Gimana?" 
"Mama gapapa, tapi gue harus--" 
"Gue ikut!" 


"Ih, mau ngapain?" Lisa mencebik kasar. Menatap Hanbin 
seolah menatap kotoran. Membuat Hanbin melengos untuk 
yang kesekian kalinya. 


"Mau jengukin Mak lu juga lah, apa lagi?" Hanbin 
mengedikkan bahu nya. 


"Engga! Apaan sih Lo" 
"Kenapa ga boleh?" 


"Gue ngga mau Mak gue kena serangan jantung pas liat 
muka Lo" Lisa menunjuk wajah Hanbin lalu pura-pura ingin 
muntah. 


Hanbin terkekeh, "kena serangan jantung kalau tahu anak 
nya bakal nikah kali.." 


Lisa membola, lalu memukul kepala Hanbin dengan keras. 
"Musnah lo Kim Hanbin!!!" 


"| love you too, Lisa--" 
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"Jangan ganggu gue! Gue lagi nungguin Kak Yana" teriak 
Jisung menahan tangan Jaemin di kepala nya. Jaemin malah 
semakin membabi buta, mengusap-usap kepala Jisung 
membuat Surai coklat laki-laki itu berantakan sekali. Jisung 
masih berusaha tidak peduli dan berkali-kali memukul 
lengan Jaemin. 


"Kak Yana ga bakal nelpon lo, percuma juga Lo pentengin hp 
kek gitu" Jeno bersuara. Ia duduk di sofa di depan Jisung dan 
Jaemin. Renjun disamping Jeno juga mengiyakan. 


"Paling Kak Yana nelpon nya ke hp bang Suho" 


Jisung beranjak, "eh mau kemana!?" Teriak Jaemin yang 
malah ditinggal oleh Jisung. Padahal ia sedang asik bermain 
dengan rambut laki-laki itu. Rambut Jisung memang salah 


satu mainan favorit Jaemin, selain wangi Jisung punya 
rambut yang lembut. Seperti rambut bayi. Dan Jaemin 
memang masih menganggap nya bayi. Bayi besar. 


"Mau ke ruangan nya bang Suho, mau minta hp" ujar Jisung. 


Mark yang juga ada disana langsung mendongak kala 
mendengar jawaban Jisung. "Lo lupa? Bang Suho udah ngga 
tinggal disini, dia udah nikah." 


Jisung memukul jidat nya pelan, "astaga, lupa gue" sendu 
laki-laki itu. la memanyunkan bibir nya, lalu kembali duduk 
di sofa disamping Jaemin. 


"Udah, disini aja sama gue. Gue masih mau main sama 
rambut lo" kata Jaemin melanjutkan permainan nya. 


Jisung diam, lalu mengambil ponsel nya dari atas meja. 
Tidak menghiraukan kepala nya yang sudah jadi samsak 
nya Jaemin. Jisung mencari nomer telepon Suho. Lalu 
menelpon ke nomor itu. Tapi tak ada jawaban. Jisung 
menghela nafas. 


"Kenapa Lo ngga coba nelpon langsung Kak Yana aja?" 
Tanya Chenle. la berkata sambil bermain ponsel, tanpa 
menatap ke arah Jisung. Jisung mendengus, kalau saja ia 
bisa. Masalahnya gadis itu berganti nomer, dan ia lupa 
meminta nomer baru Yana dari Suho. 


"Bang Suga punya nomer nya" ujar Haechan, "mau gue 
mintain?" 


"Mana bakal dikasih! Pelit dia kalo udah nyangkut Kak Yana" 
protes Jeno. 


"if | were Bang Suga, gue juga wilin't ngasih nomer hp nya 
Kak Yana" Mark menyahut. 


"Maruk lo, Mark! Kan lu udah punya pacar" Jaemin ikut 
berprotes. Tapi tangan nya masih belum bisa berhenti 
mengusap rambut halus nya Jisung. 


"Kak Yana and my girlfriend itu beda. Yeri bisa aja 
digantikan, gue bisa gonta-ganti pacar sesuka gue. But, Kak 
Yana. / am not sure dia bisa digantikan di hidup gue" Mark 
menyentuh dada nya. Nampak seperti sedang berpuisi. 
Untung saja teman-teman nya tidak sejahat itu untuk 
memuntahi nya beramai-ramai. Karena memang benar, 
mereka juga merasakan hal yang sama. 


"Ba tu de cot, Ampip!!" Suga tiba-tiba muncul di balik sofa. 
Mengejutkan orang-orang yang tengah asik mengobrol ria 
perihal Yana di dalam hidup mereka. Memang benar, laki- 
laki sedingin apa pun bisa berubah jadi badut kapan pun dia 
mau. Seperti yang dilakukan Suga sekarang, entah datang 
dari mana laki-laki itu tapi yang pasti semua orang yang 
asik mengobrol tadi langsung terkejut kala Suga tiba-tiba 
bersuara. 


"Yaelah bang, kek Dakjal lu" 

"Mana ada Dakjal hansem kek gue" 

"Iya, mana ada Dakjal se glowing bang Agus" sahut Renjun. 
"Ei tu de ji tu de yu tu de es ti di!! Agust D!!" Teriak Haechan 
seraya menirukan gaya-gaya rapper yang sering ia lihat di 
yutup. Tidak apa lah sekali-kali berubah propesi jadi orang 


gila eh maksudnya jadi rapper. 


"Ei tu de ji tu de yu tu de es ti di!!" Diikuti Jeno setelah nya. 
Lalu Suga melengos. 


"Musnah kalian semua wahai pengikut Dakjal!" Teriak Suga 
memegang kepala Haechan dan Jeno lalu di putar-putar 


sedemikian rupa. Kedua laki-laki itu tertawa walau merasa 
pusing. 


"Oiya bang, kita mau tau kabar nya Kak Yana" Jisung 
kembali pada topik. Selagi ada Suga disini. 


"Dia belum ngabarin, ntar kalau udah gue kasih tau kalian" 
ujar Suga mengecek ponsel nya. Tapi memang benar, belum 
ada kabar apa-apa dari Yana maupun Eunwoo. "Doain aja 
semoga semuanya lancar, ibu anak sehat-sehat" 


"AMIN.." 


* 


"Halo?" 
"Halo, mah. Ini Eunwoo.." 


Seulbi melebarkan senyum nya. Bahkan hanya mendengar 
suara laki-laki itu bisa menaikkan mood nya yang sedang 
tidak bagus hari ini. Siapa lagi alasan Seulbi bad mood 
kalau bukan Lee Minho. Laki-laki itu main pergi saja ke 
Australia tanpa mengajak orang tua nya. Padahal kan Seulbi 
dan Sooman juga merindukan anak dan menantu mereka. 
Apalagi katanya Yana akan segera melahirkan. Seulbi 
senang, ia bisa memiliki cucu sebelum ia berpulang. Karena 
mau bagaimana pun mereka berdua sudah tua, hampir 
memasuki umur 80-an. Benar-benar perlu ucapan syukur 
yang luar biasa pada Tuhan karena mereka di berikan umur 
yang panjang. Sejujurnya ia masih mengharapkan melihat 
Lino menikahi orang yang ia cintai, tapi dilihat dari segi 
mana pun seorang Lino tak akan bisa lepas dari siscon nya. 
Karena ia sangat menyayangi Yana, membuat kakak 
perempuan nya jadi urutan pertama di hidupnya. Seulbi 
bahkan hanya di urutan kedua. Sungguh sia-sia ia menyusui 
Lino kalau begini caranya. 


"Oh Eunwoo! Kamu apakabar? Gimana sama Yana sama 
kandungan nya?" 


"Hm.. aku baik, ma. Kandungan Yana.. juga" 


Seulbi menghela nafas lega, "oiya, Lino mau kesana, apa 
udah nyampe?" 


"Lino? Belum, mah.." 


Seulbi menepuk jidat nya, ia baru sadar. Lino kan baru 
berpamitan pada nya tadi pagi. Bagaimana bisa ia bisa 
sampai disana secepat itu. Ibu dua anak itu merutuki 
kebodohannya. "Oiya, dia baru berangkat tadi pagi. Mama 
lupa" Seulbi terkekeh. 


Eunwoo juga terkekeh disebrang sana. Tapi kekehan nya 
janggal. Membuat Seulbi langsung mengerutkan dahi nya. 
"Woo, kamu gapapa?" 


"Ha? Hm.. ma sebenarnya aku mau ngasih tau.." 


Seulbi tak memotong. la membiarkan Cha Eunwoo bicara 
menyelesaikan kalimat nya. Lalu Seulbi menarik sudut bibir 
nya. "lahiran? Wah, bagus! Mama mau punya cucu dong" 
riang wanita baya itu. 


"Tapi ma, Yana ga sesehat itu untuk melahirkan.." 


Seulbi langsung mengubah raut wajah nya. Masih ada 
kebingungan yang tersirat jelas di wajah. Wanita baya itu 
tak mengerti, tapi ia bisa menduga bahwa itu bukan lah hal 
yang baik. Tiba-tiba dari lawan arah Sooman datang dengan 
tongkat nya. Laki-laki baya itu menepuk bahu istri nya lalu 
tanpa suara ia bertanya siapa yang sedang mengobrol 
dengan Seulbi di ponsel. Seulbi menoleh, lalu menekankan 


speaker agar suaminya ikut mendengar. "Ini Eunwoo, 
katanya Yana mau lahiran hari ini.." bisik Seulbi. 


Sooman langsung berseri, "bener itu, Woo? Yana mau 
lahiran?" 


"Eh, halo Pa." 


"Oh iya, halo halo. Jadi gimana, Yana beneran mau lahiran?" 
Sooman bertanya lagi. 


Seulbi melirik Sooman lalu berbisik, "Eunwoo bilang Yana 
ngga terlalu sehat untuk melahirkan" 


Sooman mendelik, menatap layar ponsel seakan ingin minta 
penjelasan langsung dari Eunwoo. Laki-laki baya itu 
mengulang pertanyaan nya lagi. 


"Ma.. pa.. Eunwoo disuruh milih. Antara Yana dan bayi nya.." 
Isak tangis Eunwoo terdengar dari sebrang sana. Membuat 
jantung kedua orang yang sudah lanjut usia itu seketika 
mencelos. Serasa dihantam oleh banyak benda tumpul 
dengan kuat. Sooman menelan saliva nya berkali-kali, 
mengucapkan mantra penghibur di hati nya. Berharap apa 
yang ia dengar barusan hanyalah imajinasi semata. 


* 


Yana menghembuskan nafas nya gugup, padahal dokter 
bilang ia masih punya waktu tiga hari sebelum melahirkan. 
Tapi ia sudah begitu takut sekarang. Eunwoo ada dibawah, 
tadi Yana menyuruh suaminya itu untuk membuatkan nya 
teh lemon dengan madu. Saat Eunwoo kembali dari dapur 
dengan segelas teh lemon madu ditangannya, Yana 
mendongak lalu tersenyum. 


"Woo, kata kamu Kak Suho nikah hari ini" Eunwoo 
menganggukkan kepala nya seraya meletakkan teh itu 
diatas nakas. Lalu ia duduk di tepi ranjang di samping Yana 
dan mengusap perut buncit wanita itu. 


"Aku mau nelfon kak Suho" lanjut Yana. Eunwoo menatap 
Yana sebentar. Hening, laki-laki itu tak langsung menjawab. 


"Kenapa buru-buru?" 


"Buru-buru apanya? Aku kangen dia, sekalian mau ngucapin 
selamat" Yana memeluk lengan Eunwoo sambil mem pout 
kan bibir nya. Eunwoo benar-benar tidak bisa menolak kalau 
sudah seperti itu kan. Lalu laki-laki itu hanya beranjak 
mengambil ponsel nya dari dalam laci dan diberikan pada 
Yana. Sebenarnya Yana punya handphone nya sendiri, dan ia 
pun punya nomer nya Suho. Tapi entah mengapa wanita itu 
lebih sering menggunakan ponsel Eunwoo untuk segala hal, 
entah itu menelpon atau sekedar memasang musik ketika ia 
sedang bosan. Ponsel nya sendiri ia simpan didalam lemari, 
tak tersentuh akhir-akhir ini. 


"Halo, kak?" 


Yana terkekeh, bisa dilihat wanita itu tampak begitu 
bahagia. Eunwoo yang melihat nya menarik seulas senyum 
tipis. Lalu mengusap kepala Yana dengan lembut. Yana asik 
mengobrol beberapa kata ia lontarkan, laku tiba-tiba wanita 
itu menatap Eunwoo. Dan menyodorkan ponsel nya pada 
Eunwoo. Sekua Eunwoo bingung, lalu ia menerima ponsel 
nya dan menyapa Suho di sebrang sana. Laki-laki itu juga 
sesekali melirik Yana yang juga menatapnya sembari 
tersenyum. 


Eunwoo menyalakan speaker. Yana mendengar beberapa 
orang bicara di sebrang sana lalu terdengar suara Huening 
di sana. Menanyakan dirinya. 


"Aku disini, Huening" 
"Lu baik kan, Yan? Suara lo serak banget" 
"Iya, mana pelan banget lagi" 


Eunwoo menatap Yana lamat, matanya langsung berkaca- 
kaca ketika dengan senyum merekah Yana menjawab 
dengan sigap bahwa ia baik-baik saja. Eunwoo menunduk 
sekilas. "Yana mau lahiran hari ini, kita udah ada di rumah 
sakit" 


Yana terkesiap, ia menatap Eunwoo sembari mengangkat 
sebelah alisnya. Seakan bertanya dengan kode mengapa 
Eunwoo harus berbohong seperti itu. Eunwoo hanya 
tersenyum masam.. 


"Wah sekarang ya.." 
"Semoga ibu dan anak nya sehat-sehat ya.."“ 
"Amin | a. 


Lalu dilanjut dengan obrolan lainnya mengenai pernikahan 
Suho. Eunwoo mematikan panggilan, menatap Yana 
canggung. Tapi Yana malah menatap Eunwoo serius. 
"Kenapa kamu bohong?" 


Eunwoo tersenyum masam, "terus aku harus bilang apa? 
Mereka bakal terus nanyain nanti" 


Yana menghela nafas, ia langsung memeluk Eunwoo erat. 
Energi nya terkuras begitu banyak hanya untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan tadi dari anak kosan. Yana juga 
merindukan mereka, ia ingin sekali menghadiri acara 
pernikahan itu. Ikut berkumpul sembari tertawa bersama 
mereka, lalu menemui orang tua nya. Menagapa dunia 


seakan menguhukum nya lagi? Setelah semua cobaan yang 
sudah hampir ia lupakan ditahun-tahun yang lalu, mengapa 
ia harus mendapatkan yang lebih dari itu. Mengapa ia tak 
bisa terus bersama orang-orang yang ia sayangi .. 


Yana menahan air matanya yang sudah menggenang di 
pelupuk mata. Wanita itu mencoba kuat walau disaat-saat 
tertentu ia butuh sandaran untuk menangis. Ia berkata ia 
baik-baik saja walau di tengah malam ia akan terbangun 
lalu pelan-pelan terisak merutuki nasib nya. Kenapa ia harus 
sakit? Kenapa Yana tak bisa menjaga tubuh nya, lalu diam- 
diam Eunwoo menonton semuanya. Pura-pura tertidur 
nyenyak agar tak mengganggu Yana dengan isakan nya. 
Seperti itu hampir setiap malam. Kadang Eunwoo merasa, 
apa ia benar-benar tidak seberuntung apa yang orang lain 
katakan? 


"Kita ke dokter, yuk" ajak Eunwok ketika Yana sedang asik 
mendengarkan lagu lewat radio yang ia letakkan di atas 
nakas. Wanita itu ingin bermalas-malasan hari ini, walaupun 
sebenarnya setelah hamil itu lah rutinitas nya setiap hari. 
Tapi hari ini rasanya Yana hanya ingin berdiam diri saja 
sendirian, sembari mendengarkan suara-suara dari radio. 


"Dokter Jung bilang kita ngga perlu cek-up hari ini" 
"Kita perlu, besok kamu mau lahiran katanya" 
"Aku ngga kenapa-kenapa, Woo" 


"Ngga harus kenapa-kenapa dulu kalau mau ke dokter. Kita 
harus persiapan, Yan" 


Yana medengus. la merasa baik hari ini. Bayi nya sibuk 
menendang dari dalam sana dan itu adalah momen yang 
bumil ingin rasakan dengan tenang. Dan lagi, hari ini ia tak 
muntah-muntah seperti biasanya. Nafas nya lancar, dan 


jantung nya berdegup dengan normal. Semua baik-baik 
saja. Tapi Yana punya darah rendah, itu sedikit mengganggu 
Kondisi nya. 


Eunwoo memapah wanita itu dengan sabar, lalu mereka 
berangkat ke rumah sakit bersama-sama. Sedikit 
berbincang dengan dokter Jung yang jadi dokter kandungan 
Yana, Eunwoo juga menanyakan beberapa hal mengenai 
proses kelahiran nanti nya. la takut, ia gugup, rasanya ia 
bisa berkeringat jika mengingat semua itu. 


"Kita doakan saja yang terbaik, tapi Nyonya Cha bilang ia 
benar-benar merasa baik hari ini. Semoga itu membuat 
proses persalinan lancar.." 


Eunwoo mengusap kepala Yana lembut, ia tersenyum 
hangat lalu berterimah kasih. Mereka keluar bersama dari 
dalam ruangan. Eunwoo memapah Yana lagi dengan baik. 
Sesekali Yana menatap Eunwoo, wajah serius laki-laki itu 
sangat nikmat dilihat. Entah mengapa ia rindu masa-masa 
mereka ketika bersama dulu. Ketika ia bisa memeluk 
Eunwoo erat seerat-erat nya tanpa ada penghalang, lalu 
berjalan bersama di taman tanpa takut pada kondisi tubuh 
dan si bayi. 


"Woo, aku pengen Lino ada disini pas aku lahiran nanti" 
bisik Yana tiba-tiba. Eunwoo menghentikan langkah nya. Ia 
melirik Yana sebentar lalu kembali berjalan lagi. 


"Hum, kamu bisa minta dia datang kesini" ujar Eunwoo. 
"Mudah-mudahan dia mau", 


"Pasti mau. Mustahil dia ngga kangen mba nya" kekeh 
Eunwoo. Yana juga ikut terkekeh, lalu ia merogoh saku nya. 
Menemukan ponsel Eunwoo disana.. 


"Kamu mau nelpon dia sekarang?" 
"Iya lah, kapan lagi. Aku udah kangen banget sama Lino" 


Eunwoo tersenyum. Memberikan waktu sebentar untuk Yana 
berbincang di telpon. Wanita itu sesekali tersenyum lebar, 
lalu terkekeh. Binar di wajah nya tak berhenti bahkan 
setelah telepon di matikan. 


"Dia mau kan?" 


Yana mengangguk, "bahkan dia minta tinggal disini sama 
kita" 


Eunwoo mengangkat sebelah alisnya, "lah?" 


"Biarin aja ya.. biar kamu ada temen nya juga." Lalu Yana 
melangkah dengan pelan meninggalkan Eunwoo. Eunwoo 
menatap punggung Yana. Laki-laki itu meluruhkan tangan 
nya, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Entah mengapa 
kalimat Yana tadi seperti membawa Eunwoo ke jurang 
kematian. Seakan-akan Yana benar-benar akan pergi dari 
nya, lalu menyuruh Lino untuk menemani Eunwoo disini. 
Eunwoo ingin menolak, semoga Tuhan mendengar 
penolakan nya. Kalau pun tidak, ia berharap dirinya juga 
bisa ikut dengan Yana... 


### 
A/n : 
Aloha? 


Baik-baik aja kan? Sehat selalu ya.. 


Ily 


*Rawr!!!! 


59 Ext Part 


Di kehidupan selanjutnya jadikan aku takdir mu lagi, lalu 
ayo kita hidup bersama. Sedikit lebih lama.. 


"Udah ada kabar?" Irene yang baru saja selesai mandi 
langsung menyerobot lengan Suho yang jadi orang pertama 
mandi. Perempuan itu membiarkan rambut basah nya 
tergerai melampaui leher. Membasahi kaos yang baru saja 
Suho kenakan. 


"Kamu kalau habis mandi rambut nya di keringin dulu" ujar 
laki-laki itu. la membimbing Irene berjalan hingga meja rias, 
Suho memegang bahu Irene, menyuruh wanita itu duduk 
manis diatas kursi. la meraih Hair dryer dari atas meja, lalu 
dinyalakan. Irene menahan senyum nya yang ingin sekali 
mengembang, melihat Suho dari pantulan kaca. Laki-laki itu 


fokus mengeringkan rambut nya. Sederhana memang, tapi 
Irene begitu menyukai suasana saat ini. Suara dari 
pengering rambut menjadi backsound mereka. 


"Yana udah ngabarin?" Irene kembali teringat pasal Yana. 
Dia sudah ingin menanyakan ini sejak tadi tapi malah 
berakhir bersemu merona di meja rias. Suho yang memang 
belum mendapat kabar menggeleng, wajah nya sedikit 
diselimuti khawatir. Melihat itu Irene meraih tangan Suho, 
menggenggam nya erat. 


"Kita berdoa aja, semoga semuanya baik-baik aja. Yana kan 
kuat" 


Suho mengangguk, ia tak tahu apa yang harus 
dikhawatirkan sebenarnya. Tapi entah kenapa perasaan nya 
sedikit gusar akhir-akhir ini. Padahal seharusnya ia harus 
berbahagia karena sudah menikah. Kehidupannya sedikit 
berubah, yang tadinya melakukan semuanya sendirian, lalu 
berubah ketika ada Irene yang membantunya melakukan 
semua. Suho jadi punya teman, ia punya teman makan dan 
berbincang. Biasanya, itu dilakukan nya bersama anak 
kosan. Lalu tiba-tiba ia merindukan Yana, ketika mengingat 
bagaimana ia pernah begitu menyukai wanita itu. Walaupun 
ia tetap berbahagia ketika dia dan Yana sudah menemukan 
hidup mereka masing-masing. Rasanya bahagia ketika 
orang yang kau sayang berbahagia adalah bahagia yang tak 
bisa hanya dijelaskan oleh kata-kata. 


"Aku sedikit khawatir sama Om Sooman" Suho bersuara. 
Melanjutkan aktivitas mengeringkan rambut Irene yang 
sudah hampir mengering seluruh nya. Irene menatap 
pantulan wajah Suho lagi dari kaca, perempuan itu 
tersenyum hampa. 


"Kamu udah nganggap Om Sooman bapak sendiri ya?" 


Suho mengangguk, "bahkan pernah nganggap dia bapak 
mertua aku." 


Irene yang mendengar itu mendengus kesal, menarik 
rambutnya sendiri agar tak disentuh oleh Suho lalu berdiri 
dengan wajah kesal. Wanita itu berkacak pinggang. "Kamu 
belum move on sepenuh nya ya dari Yana!?" tuduh Irene. 


Suho terkekeh melihat tingkah Irene lalu mendekap 
perempuan itu dengan erat membuat Irene sedikit tersentak 
kaget. Suho tak menjawab apa-apa. Hening menyertai 
mereka sampai akhirnya Irene membalas pelukan itu dan 
tersenyum hangat. Dia mengerti. Laki-laki yang sedang ia 
peluk itu sudah jadi milik nya. Dan akan tetap seperti itu. 
Selamanya. 


* 


Bagaimana bisa ia memilih? Eunwoo dibuat mencelos di 
tempat nya. Laki-laki itu sudah berdiam diri di toilet dari 
satu jam yang lalu. Ia tak tahu harus apa, apalagi ketika ia 
sudah di hadapkan pilihan. Ia begitu menyayangi Yana, 
melepas nya tidak akan semudah itu. Lalu bayi yang ada 
didalam kandungan perempuan itu? Cha Eunwoo juga 
mengharapkan kehadirannya. Bagaimana pun juga itu 
adalah bentuk cinta mereka. Cha Eunwoo tak ingin cinta itu 
hilang. Lontaran kalimat tentang pilihan yang begitu mudah 
dikeluarkan oleh dokter membuat Cha Eunwoo ingin 
berteriak sekuatnya, merutuki yang diatas sana karena 
begitu jahat hingga menyuruh nya untuk memilih. Karena 
itu lah, Cha Eunwoo benar-benar benci sebuah pilihan. 
Siapa yang bilang hidup adalah sebuah pilihan? Hanya 


orang-orang bodoh yang mengatakan itu. Bagi Cha Eunwoo 
sendiri hidup adalah kebahagiaan. Kalau kau tak bahagia? 
Maka mati saja. 


la benci mengatakan itu pada diri nya sendiri. Ketika ia 
ditikam beribu-ribu masalah dalam hidupnya ia tak pernah 
se-menyerah ini. Ribuan jarum serasa menusuk hingga ulu 
hati nya. Menciptakan ribuan lubang disana. Eunwoo tak 
bisa menghitung berapa kali ia mengumpat, menyebut 
nama Yana hingga Tuhan yang menempatkan nya di posisi 
seperti ini. Dia tak tahu apa yang salah, semuanya baik-baik 
saja kemarin. Lalu Yana mengalami pendarahan hebat tadi 
sore, Eunwoo panik seketika apalagi ketika Yana mulai 
kehilangan kesadaran nya. 


Dokter menyuruh Cha Eunwoo memilih antara Yana dan bayi 
nya. la disuruh memilih Yana di operasi dengan resiko bayi 
nya tak selamat. Atau bayi nya di keluarkan dari kandungan 
dengan resiko Yana yang tak selamat. Di depan malaikat 
pencabut nyawa Eunwoo disuruh memilih. la belum 
memberi keputusan hingga saat ini. Ia tidak bisa memilih. 
Bagaimana mungkin, jika ada diposisi seperti ini tidak akan 
ada yang bisa memberi keputusan dengan cepat. Lalu 
Eunwoo teringat pada keluarga nya. la ingat bahwa selain 
dirinya Yana juga memiliki orang lain yang menyayangi nya, 
ayah ibu dan adik nya. Orang tua Eunwoo juga harus tau 
akan hal ini lalu Eunwoo memutuskan untuk menelepon 
mereka. 


"Eunwoo disuruh milih antara Yana dan bayi nya.." sebentar 
ia mencoba menahan Isak tangis. Namun jelas itu tidak 
mungkin. Cha Eunwoo meloloskan rintihan kepedihannya 
yang jelas pasti terdengar jelas di sebrang telepon. 
Mengatakan nya saja bisa sesulit dan se-menyakitkan itu. Ia 


hampir tak bisa bernafas karena ini. 


"Eunwoo, kamu.. jangan bercanda" 


Eunwoo menunduk dalam. la menggeleng dengan kuat 
sampai kepala nya pusing. Pandangan laki-laki itu 
memburam. la teringat Yana terbaring lemah di ruang 
operasi, keputusan ada pada mereka sekarang. Atau ia akan 
kehilangan kesempatan itu, lalu kehilangan keduanya.. 


"Mah, Pah.. tolong bantu Eunwoo.." laki-laki itu memohon, 
air matanya bercucuran tak berhenti. la begitu lemah saat 
ini, begitu takut hingga mendongak saja laki-laki itu tak 


sanggup. 


Ada helaan nafas disana. Eunwoo tak yakin karena suara 
nya sendiri pun tak bisa ia dengar jelas. Tapi ketika Seulbi 
menangis tersedu-sedu disana, Eunwoo mendengarnya 
begitu jelas. Hingga membuat jantungnya berdegup begitu 
kencang. Sakit itu bertambah berkali-kali lipat, isakan ibu 
Yana membuatnya teringat pada Yana juga. Mereka sama- 
sama perempuan, mereka tau bagaimana penting nya 
hidup. Dan mereka berdua juga tahu, kalau anak adalah 
hidup juga. Karena itu Eunwoo meluruhkan tangan nya tak 
ingin mendengar lebih jelas Isak tangis disana. Laki-laki itu 
keluar dari toilet dengan pasrah, mengusap air matanya 
berkali-kali laku berjalan cepat menghampiri dokter yang 
berdiri di depan ruang operasi menunggu dirinya sejak tadi. 


"Pak Cha. Kami butuh keputusan sekarang juga.." ujar 
dokter Jung. Eunwoo mengarahkan ponselnya ke telinga 
lagi. Laki-laki itu menahan tangis nya. 


"Mah Pah.. aku pilih bayi nya, kalian ngga keberatan kan.." 
cicit Eunwoo. Laki-laki itu lalu terisak lagi, tak tahan dengan 
jawaban yang sudah ia pilih sendiri. "Yana mau anak itu 
tumbuh, dia mau aku ngurus anak itu. Mah, Pah.. aku mau 
nurutin Yana.." 


"S-semua ada sama kamu, Woo. Kita doain yang terbaik dari 
sini.. jaga kesehatan kamu juga, kabarin lagi setelah operasi 
selesai ya.." Itu Lee Sooman yang bicara. Kalimat seorang 
ayah yang Eunwoo tahu kalau ia berpura-pura kuat. Eunwoo 
tahu dalam nada itu, pria baya yang begitu menyayangi 
putri nya harus begitu merelakan dunia nya lenyap hanya 
karena sebuah pilihan. Dan Eunwoo juga merasakan hal 
yang sama. la hanya akan menuruti wanita yang ia cintai, 
walau mungkin bisa membuat dunianya menghitam, tapi ia 
ingin Yana bahagia juga. 


Dokter yang juga ada disana mendengarkan semuanya 
langsung bergegas masuk tanpa pengarahan. la sudah 
menunggu begitu lama, tak ada waktu lagi untuk berpikir. 
Eunwoo yang menyadari itu menjatuhkan tubuhnya. Masih 
meletakkan ponsel di telinga. 


"Maafin Eunwoo yang gabisa jagain anak nya papa, maafin 
Eunwoo yang belum sempat ngebahagiain dunia nya papa" 


"Kamu udah bahagiain dia, Woo. Papa bangga sama kamu. 
Makasih ya.. udah jagain malaikat nya papa selama ini.." 


Sambungan itu di putuskan Eunwoo. Dia menangis 
sejadinya. Dan tak ingin dua orang disana mendengarkan. 


Laki-laki itu menjerit, hingga suster datang dan 
menenangkan. Dunia berubah menjadi hitam dalam 
sekejap. Padahal, baru kemarin ia membawa Yana kedalam 
pelukan nya dan berjanji di hadapan Tuhan agar tetap 
mencintai wanita itu dalam hidupnya. Padahal baru kemarin 
Yana tertawa bersama nya memberitahukan kalau ia tengah 
hamil. Lalu baru kemarin Eunwoo berbahagia karena 
kesehatan Yana semakin hari semakin baik, lalu kabar 
gembira yang mengatakan kalau wanita itu bisa menjalani 
operasi nya dengan baik. Tapi sekarang, semuanya 
menghitam. Menyisakan Cha Eunwoo sendiri, tidak benar- 
benar sendiri. Karena ia punya malaikat kecil nya sekarang. 
Begitu cantik, mirip ibu nya... Membuat Cha Eunwoo 
senantiasa merindukan sosok yang begitu ia cintai dan 
rindukan, hingga ingin mati rasanya.. 


The End.. 


(Ayah Eunwoo and Baby Chal 


Halo? Trims untuk hari-hari panjang dimana kalian tetap 


stay baca ini cerita padahal gaada asik-asik nya sama 
sekali. 


Work ini udah benar-benar selesai, dan.. sampai ketemu di 
work sebelah! 


Aku sayang kalian, bye bye!! 


Dan aku sengaja ga bikin part ketika Lino sampe di Aussie 
dan ketemu Yana. Karena (sebenarnya udah bayangin bakal 
kayak gimana) asli, pasti sedih banget. Kasihan Lino nya.. 


Keep strong ya baby:( 


Hai? 


Kita ketemu lagi.. 
Mungkin kalian pengen ketemu Yana buat yang terakhir 


kalinya. Atau peluk dia dulu buat salam perpisahan.. 


Kalau emang kalian mau.. 


AYO SPAM COMMENT! AKU BAKAL KASIH PART TERAKHIR PAS 
ANAK KOSAN TAU YANA UDAH MENINGGAL + SCANE 
PEMAKAMAN:) 


Trims, rawr! 


(Dadah!) 
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Air mata ini untuk mu. Terimakasih karena pernah hadir 
disini. Selamat tidur, cantik.. 


Lee Min Ho berlari di bandara. Padahal tempat ini baru ia 
kunjungi, tapi ia harus berada disini lagi. Laki-laki itu 
menyebut nama kakak nya berkali-kali di dalam hati. 
Seperti mengucap mantra, semoga hal yang baik bisa 
terjadi. Berlari begitu cepat sampai rasanya kaki laki-laki itu 
tak menapak lagi pada lantai. Alarm tanda darurat 
terngiang di kepalanya. Mulai berisik, membuat kepala nya 
sakit . Lalu.. kejadian satu jam yang lalu terlintas di pikiran 
Lee Minho. 


Satu jam lalu.. 


Lino baru sampai di bandara. Bersama dengan Yeji di 
samping nya menyeret koper juga. Gadis itu lebih banyak 
diam ketika penerbangan. Lino tidak tahu kenapa, tapi juga 
ia tidak terlalu peduli. Kurang lebih 6 jam ia berada di 
pesawat, dan 6 jam itu pula rasanya Lino gelisah tak 
menentu. Setelah mengambil koper dan keperluan lainnya 
mereka langsung keluar dari bandara. Yeji sendiri hanya 


mengikuti, menyeret kopernya tak tentu arah. Menatap ke 
punggung Lino lurus. Berharap laki-laki itu mau 
mengubrisnya atau paling tidak mengajak nya mampir ke 
resto terdekat untuk makan sebentar. Tapi sepertinya pikiran 
Lino sedang tak berada ditempatnya, Yeji juga tak ingin 
membuat laki-laki itu kesal dengan ocehannya. 


"Lu kemana?" 


"H-ha?" Yeji tersentak kala Lino tiba-tiba berbalik padanya 
dan bertanya. Wajah nya serius menunggu jawaban. 


"K-kemana?" 
Lino menghela nafas, "Iu mau kemana?" Ulang Lino sabar. 


Yeji dengan polos menunjuk Lino dengan telunjuk nya. 
Berkata kalau ia akan ikut kemanapun laki-laki itu pergi. 
Lino yang mendengarnya mendengus. "Lo jangan 
ngerepotin gue bisa ngga sih? Gue ada urusan" protes Lino. 


Yeji bungkam. Dia juga tidak tahu mau kemana. la datang 
kesini kan untuk menemani Lino, sekalian liburan. Lalu 
kenapa mereka harus berpisah? Yeji pikir mereka akan pergi 
bersama, dan pulang juga begitu. 


"Oke.. gue antar Lo ke apartemen gue. Tunggu gue disana." 
Yeji mengangguk antusias. Lalu mereka pergi menggunakan 
taksi. 


Lino sudah berdiri di depan apartemen nya, ia memberikan 
kartu kamar nya pada Yeji dan memberitahu letak kamar 
laki-laki itu. Yeji menurut saja, menerima kartu itu dengan 
senang hati. "Lo bakal datang kan?" 


Lino mengangguk, tapi ia sendiri juga tidak yakin. "Lo bisa 
hubungin gue kalo ada apa-apa." Yeji mengangguk lagi. Lino 


sudah ingin pergi dari sana meninggalkan Yeji, namun laki- 
laki itu berbalik lagi. la merogoh saku nya, memberikan 
sebuah kartu nama lengkap dengan tanda tangan beserta 
nomer telepon disana. Benda itu diberikan pada Yeji. "Kalau 
mereka nanya-nanya, kasih liat ini aja.." 


Yeji mengangguk lagi. "Yaudah, hati-hati" 
Lino masih berdiri disana. Yeji pun sama. 


"Ada lagi?" Tanya Yeji. Lino menggeleng. Menunjuk gedung 
itu dengan dagu nya. 


"Masuk!" Suruh Lino. Yeji tersenyum lebar, ia melambai 
dengan anggun. Lalu berlalu dari sana memasuki gedung 
apartemen nya. Lino masih menatap punggung Yeji hingga 
menghilang, lalu laki-laki itu naik lagi ke dalam taksi. 


Di dalam taksi Lino hanya menatap keluar kaca mobil. Titik 
hujan menempel di kaca mobil membuat Lino mengumpat 
pelan di dalam hati. Mengapa cuaca buruk sekali disaat-saat 
seperti ini. la menatap pada ponsel nya, masih bingung 
akan pergi kemana setelah ini. Apa Yana masih di rumah 
sakit? Atau ia sudah ada dirumah? Persalinan nya hari ini 
kan? Lino masih mencoba mencari jawaban semua 
pertanyaan yang ada di otak nya. 


"Halo?" Sapa Lino terlebih dulu. Yang di telepon tak 
langsung menjawab melainkan berdeham terlebih dulu. Lino 
mengangkat sebelah alis nya. 


"Mba Yana dimana?" Langsung to the point Lino 
menanyakan keberadaan Yana. Di sebrang sana Cha Eunwoo 
hanya diam. Hening sebentar sampai Lino berdecak kesal. 


"Gue udah ada didalam taksi, Mba Yana dimana?" Ulang nya 
lagi. Tapi tetap saja, Cha Eunwoo masih diam di sana. Lino 


sendiri tak memikirkan alasan mengapa Cha Eunwoo seperti 
itu. la hanya memikirkan kakak nya. Dia ingin segera 
menemui wanita itu. Secepatnya. 


"Lo bisa putar balik.." 


Jawaban yang sangat-sangat tidak memuaskan. Dan Lino 
juga tak mengerti kalimat itu. Tapi nada bicara Eunwoo 
membuat Lino bungkam. Tangan nya bergetar, ia menolak 
untuk bertanya lagi. la memilih diam, sampai akhirnya Cha 
Eunwoo meneruskan kalimatnya lagi di sebrang sana. 


"Gue.. sama Yana dan bayinya. Perjalanan ke bandara. Kita 
pulang. Indonesia.." 


Lino benar-benar tidak mengerti sekarang. Kalimat yang di 
katakan sepotong-sepotong itu membuat kekesalan nya 
timbul. Bukankah hari ini persalinan nya? Lalu.. tunggu, 
Lino masih ingin mencerna semua nya. 


"Lo bisa putar balik, No. Ke bandara sekarang.. ke 
penerbangan khusus" 


"Tunggu, kalian mau ke Indonesia?" 

"Ya.." 

"Bukannya sekarang hari persalinan nya Mba Yana?" 
"Ya.." 

"Trus.. kenapa?" 


"Hiks.. maaf, No hiks" malah Isak tangis yang keluar dari 
sana. Rasanya.. waktu berhenti sebentar. Jantung laki-laki 
itu berdegup kencang. Entah kenapa.. ia hanya merasa.. 
kosong. Tiba-tiba. 


"K-kenapa lo nangis? M-maaf buat apa? Hha!?" Emosi nya 
memuncak. Sejak tadi Cha Eunwoo membuat pikirannya di 
penuhi banyak puzzle-puzzle berantakan yang tak bisa ia 
susun sendiri. Kepala nya sakit kala Eunwoo malah 
mengulur waktu nya, memberikan banyak kalimat seperti 
teori-teori sulit dalam buku sejarah. Lino benci semuanya. la 
juga benci pikirannya yang mulai tak beraturan. Pikiran nya 
berjalan ke arah yang salah, ke tempat yang tak ingin ia 
kunjungi.. ia takut. Semoga itu tidak terjadi! Lino mulai 
mengetatkan rahang nya. Diam-diam merapalkan doa di 
dalam hati. Semoga.. semoga.. 


Terlalu banyak kata semoga yang ia lontarkan di dalam hati. 
"Gue ngga bisa jadi suami yang baik. Maaf.." 


"L-lo.. emang ga bisa jadi suami yang baik!" Lino menggigit 
bibir nya. Jarinya mulai bergerak ingin mematikan telepon, 
namun seperti mendapat slow mode laki-laki itu bergetar. 
Belum sempat ia mematikan telepon, kalimat Eunwoo 
menghantam nya tepat di ulu hati. Lino berdebar.. 


"A-apa?" 

"Maaf, No.. maaf!" 

"Lo bilang apa tadi? M-mba Yana?.." 

"Gue ngga punya pilihan, maaf.. ini semua demi kebaikan--" 


"KEBAIKAN APA NYA BANGSAT!? LO EGOIS! LO NGGA BISA 
AMBIL KEPUTUSAN GITU AJA TANPA KONFIRMASI GUE! 
KENAPA-- k-kenapa.." Lino menutup mata nya dengan 
telapak tangan. Ponsel nya terjatuh di dekat kaki nya tanpa 
ada niat untuk mengambil. Supir taksi yang mendengar 
teriakan tiba-tiba itu langsung menghentikan mobil nya di 
pinggir jalan. Hujan semakin deras. 


"Are you okay, sir?" Supir taksi itu bertanya dengan nada 
ramah. Namun Lino tak ingin menjawab. Laki-laki itu malah 
menunduk lalu terisak dengan lirih. Pria paru baya yang 
bingung harus berbuat apa menjalankan mobil nya lagi, 
sesekali menilik dari rear-view mirror, 


Lino menegak dengan pelan. Meminta sang supir membawa 
nya ke bandara dengan cepat. la buru-buru. Laki-laki itu 
menghapus air matanya dengan telapak tangan bergetar. la 
tidak percaya! Tentu saja.. Cha Eunwoo dia itu pembohong! 
Mereka semua berbohong.. hahah bagaimana mungkin 
kakak nya pergi begitu saja? Minho tersenyum sumbang, 
lalu menilik ponsel yang terjatuh di kaki. Panggilan nya 
masih terhubung. Lino mengambil ponsel nya, mematikan 
sambungan. Lalu menatap ke arah jalanan. Semoga.. 
semoga.. 


la merapalkan banyak kata semoga lagi di dalam hati.. 
sampai lelah. 


* 


"Ini Kabar baik, bayi dan ibu nya selamat.." 


Mendengar kalimat itu Cha Eunwoo bergegas berdiri dari 
duduk nya. Di tengah derai air mata laki-laki itu tersenyum 
lebar. Mengucap syukur di dalam hati berkali-kali. Bahagia 
nya meluap hingga rasanya dada nya akan pecah sangking 
bahagianya. la segera berlari ke arah bangsal tempat Yana 
di pindahkan setelah operasi persalinan nya. Para dokter 
melakukan nya dengan sangat baik, mereka berusaha 
dengan sangat keras. Dan Cha Eunwoo sangat 


berterimakasih untuk itu. la tak berhenti tersenyum 
merapalkan syukur yang luar biasa. Air mata nya masih 
bercucuran. Itu air mata bahagia. 


Dilihat nya Yana tersenyum manis ke arahnya, perempuan 
itu masih tetap cantik walau pucat dan berkeringat seperti 
itu. Rambut nya berantakan, dan pakaian nya kusut. Tapi 
masih tampak memesona kala tersenyum. Eunwoo langsung 
berhambur, memeluk sang istri dengan khidmat seraya 
terisak bahagia. la beruntung, ia bersyukur, rasanya Cha 
Eunwoo ingin berterimakasih pada semua orang hari ini. 
Lalu pada yang di atas, karena masih memberikannya 
kesempatan untuk tetap disisi Yana lebih lama lagi. 


"Woo. AN 


"Aku bahagia, Yan.. aku bahagia.. makasih banyak" gumam 
Cha Eunwoo tak berjeda. Yana semakin tersenyum dibuat 
nya. Cha Eunwoo membasahi pakaian rumah sakit milik 
Yana dengan air mata. Yana kewalahan menenangkan laki- 
laki itu. 


"Jangan tinggalin aku.. aku mohon! Aku gab-" 


"Sst! Kamu bisa, Woo.. kamu bisa.. aku bakal tetap ada 
disini" Yana menunjuk dada bidang Eunwoo. Merasakan 
debaran cepat dari dalam sana. "Di sini, selamanya.. iya 
kan?" Wanita itu tersenyum. 


"Yana..." 


"Woo, jaga dia buat aku ya. Malaikat kecil kita.. tanda cinta 
kita.." 


Eunwoo memegang erat bahu Yana, laki-laki itu 
menggeleng. "Kita bakal rawat bayi kita sama-sama. Aku 
mohon.. hiks" Laki-laki itu mulai menangis lagi. la hanya 


berharap Yana tetap disamping nya. Tetap bersama nya. Apa 
susah sekali untuk melakukan itu? Cha Eunwoo memohon 
dengan sangat. 


"Aku udah bilang ini kan.. aku.. kamu..kita.. gaada yang 
abadi" Yana tersenyum getir. Jemari nya bergerak mengusap 
rahang Eunwoo. Cha Eunwoo mencium tangan Yana, 
menangis disana. 


"Aku.. pamit" 


"Y-yan.. Yana?" Eunwoo berdiri tegak. Menatap Yana yang 
juga menatap nya. Wanita itu tersenyum manis. Berusaha 
menggerakkan tangan nya ke arah Eunwoo. 


"Aku udah peluk bayi kita tadi, aku udah cium dia, aku juga 
udah ngucapin selamat tinggal.." air mata Yana merembes 
mengaliri pipi nya. Wanita itu berusaha tetap tersenyum. 
Rasanya menyakitkan. Tapi ia tak bisa mempedulikan rasa 
itu sekarang. la tahu.. mereka memang tak akan bisa 
bersama lebih lama lagi. Yana merasa dirinya sudah cukup 
ada disini. la diizinkan berpamitan, dan ia harus 
menggunakan waktu yang diberikan ini dengan baik. 


"Aku.. mau peluk kamu" Yana bergumam lirih, Eunwoo di 
depannya malah mematung. Enggan mendekat. Engga 
menerima semuanya. la baru saja berbahagia, tolong 
biarkan ia merasakan itu sedikit lebih lama. la belum siap di 
tampar kenyataan, masih sangat belum siap untuk itu 
semua. 


"Kamu gamau ya?" Yana menipiskan bibirnya. "Aku ngerti.." 
Yana menurunkan kembali tangannya. Eunwoo dengan 
cepat memeluk Yana, mendekap wanita itu di dalam 
tubuhnya seperti memberikan perlindungan. Hangat. 
Eunwoo ingin waktu berhenti saja sekarang. 


Yana akhirnya mengeluarkan Isak nya walau pelan. Eunwoo 
menahan nafas beberapa menit. Lalu laki-laki itu tersengal. 
la lelah menangis terus, tapi emosinya meluap-luap. Tangan 
nya berada di tubuh Yana, tak ingin melepas. la takut, jika 
tangan nya dilepas wanita ini akan pergi meninggalkannya. 
Eunwoo tidak ingin. 


Biarkan seperti ini sebentar saja. Hanya sebentar.. Eunwoo 
ingin menghirup lebih banyak aroma wanita nya. la ingin 
menyimpan wangi itu di otak nya. 


Tangis Yana reda. Suara deruhan nafas nyabjuga berhenti. 
Eunwoo menahan kembali nafas nya. Jantungnya berdetak 3 
kali lebih cepat. Dan.. ia meloloskan rintihan menyakitkan. 
Cha Eunwoo terisak dengan sangat. la telah kehilangan 
wanita nya.. dengan cepat. Tapi rengkuhan itu tak 
dilepasnya. Eunwoo menangis dengan sendu. Mengundang 
beberapa suster masuk ke dalam ruangan, haru 
menyelimuti. Mereka pasti mengerti bagaimana perasaan 
laki-laki itu saat ini. Semuanya.. berkabung. Merapalkan doa 
untuk sang bidadari. Pemilik hati.. 


Cha Eunwoo tersenyum tipis.. 


Terimakasih karena pernah hadir di hidupku, walau sebentar. 
Terimakasih untuk hal kecil berdampak besar dalam hari ku. 
Air mata ini untuk mu, bukan karena aku tak melepas. Tapi 
karena.. aku bahagia, aku beruntung, pernah memiliki mu.. 


Selamat tidur, bidadari ku.. 


| Selamat tidur, cantik..| 


Malam.. 


Huhu, aku update juga akhirnya. Ini belum semua ya.. 
karena kepanjangan jadinya di potong. Akan ada satu chapt 
lagi:) 


Di tunggu ya- 


OIYA JANGAN LUPA BACA BE YOU TIFUL JUGA! VOTE AND 
COMMENT JUGA YA- 


AKU SAYANG KALIAN, 
AND STAY HEALTHY 


“Hbd Yongbok:) 
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Lee Sooman duduk di tepi ranjang. Pandangan laki-laki itu 
mengabur akibat pelupuk matanya yang dipenuhi air mata. 
Ditatap nya wanita baya yang terkulai lemah di atas tempat 
tidur. Ayah itu tak berkata apa-apa lagi sejak Cha Eunwoo 
menelepon nya untuk memberi tahu bahwa putri tunggal 
nya sudah tiada. Betapa hancurnya dunia si ayah. Hingga 
menangis saja tak bisa mendeskripsikan perasaan nya. 


Lee Sooman tiba-tiba rindu sosok gadis kecil yang sudah 
mewarnai hidupnya bahkan ketika ia belum terlahir di 
dunia. Gadis kecil yang kerap memanggil nya 'Ppa!' seraya 
menarik celana yang ia kenakan ketika ia pulang bekerja. 
Gadis kecil yang akan menangis ketika ia bilang ia akan 
menjual gadis itu pada pemulung. Berpura-pura tidur ketika 
ia masuk ke kamar gadis itu. Ia tiba-tiba rindu pada gadis 
kecil yang selalu duduk di pangkuan nya, menemani nya 
bekerja, berbicara panjang lebar, bercerita mengenai hari- 
hari di sekolah nya, bermain.. 


Tiba-tiba ia ingin waktu itu terulang kembali. Mengingat ia 
belum jadi ayah yang baik. Mengingat mereka belum 
menghabiskan banyak waktu. Mengingat ketika sudah 
dewasa, sang ayah terlalu sibuk dengan pekerjaan nya. 
Ayah menyesal, tapi ia sudah kehilangan kesempatan. 


la masih ingat kata pertama yang gadis itu itu ucapkan 
untuknya ketika masih kecil, ia masih ingat gadis itu makan 
apa hingga tersedak dan di larikan ke rumah sakit sewaktu 
kecil. la masih ingat.. betapa sakit hatinya melihat Yana 
koma beberapa hari di rumah sakit karena terjatuh dari 
tangga. Dan ia kembali merasakan nya, berkali-kali lipat dari 
sebelum nya. 


Lee Sooman mengusap tangan istrinya, di dalam hati 
mengucap maaf sebanyak-banyaknya. Berharap sang istri 
baik-baik saja untuk menangis bersama. Lee Sooman benci 
ketika ia harus duduk sendirian, menangis sendirian, lalu 
bernostalgia pada hal-hal indah sendirian. Dokter bilang Kim 
Seulbi shocked excessively atau terkejut berlebihan. 
Menyebabkan ia pingsan. Semenit ketika telepon dari Cha 
Eunwoo di matikan. 


Wanita baya itu sempat menjerit kesakitan sambil memukul 
dada nya. Berteriak-teriak meminta tolong agar putri nya 
dikembalikan. Seperti orang depresi. Tidak heran, ibu dan 
anak itu sangat dekat. Tapi mereka tidak punya cukup 
banyak waktu berbincang akhir-akhir ini. Sama seperti Lee 
Sooman. Apa yang bisa ia usahakan sekarang? Ketika Yana 
menghilang, ia bisa mengerahkan seluruh tenaga dan uang 
nya untuk mencari gadis itu. Membayar berapa pun yang 
diminta agar putri nya di temukan. Sekarang.. kemana ia 
harus mencari? Berapa yang harus ia bayar agar putri nya 
bisa kembali? Sang ayah rela memberi segalanya.. 


"Ppa ppa Jom main" 


Kim Seulbi tertawa, "Yana kebanyakan nonton Upin Ipin yah 
makanya ngomong nya begitu" 


Lee Sooman hanya terkekeh singkat, mengangkat tubuh 
kecil kurus Yana ke dalam rengkuhan nya lalu memeluk 
perut anak itu. 


"jom tengok Upin Ipin!" 


"JOM!!" Lee Sooman menggendong Yana. Membawa anak 
itu berlari ke arah ruang tv. Lalu asik menonton kartun 
disana. 


"Papa kangen nonton Upin Ipin sama kamu.." lirih Ayah 
pelan. Pandangannya masih mengarah pada Seulbi yang 
belum sadarkan diri. la sudah seperti orang gila berbicara 
sendiri. Kata-kata yang terlontar dengan sendiri nya 
membuat ayah itu terlihat begitu menyedihkan. 


"Ppa, ini thiapa?" 

“Ini adik kamu sayang, adik nya Yana" 
"Adik? Nama nya thapa?" 

"Kamu mau namanya siapa?" 

"Hm.. ch-codet?" 


Kim Seulbi yang mendengar itu mencubit pipi Yana pelan. 
"Masa kamu mau ngasih nama adik kamu pake nama anak 
anjing tetangga, sih!" 


"Papa kangen kamu, Yan.." bahu Ayah terguncang pelan. 
Isak nya mulai terdengar, memenuhi ruangan itu seketika. 
Ruangan itu berubah suram, Isak tangis menjadi backsound 
nya. Lee Sooman tak bisa menahan lagi, ia benci harus 
berpura-pura kuat sekarang. Dan sebenarnya ia benci ketika 
mengatakan bahwa ia ikhlas atas kepergian putri nya. 
Bagaimana pun juga.. hubungan ayah dan anak perempuan 
nya jelas tak bisa di deskripsikan secara singkat. Hubungan 
Ayah dan anak perempuan memang se istimewa itu, tak ada 
ayah yang rela kehilangan putrinya. Tak ada ayah yang bisa 
berhenti menangis dan mengikhlaskan kepergian putri nya. 
Kalau pun ada, Sooman yakin.. itu bukan dirinya. 
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"Heh, bukan yang itu! Yang itu tuh!!" Lisa menepuk jidat 
nya sendiri. Sedikit kesal karena laki-laki yang sejak tadi 


bersama nya itu sangat tidak cocok diajak berbelanja 
bersama. Kim Hanbin yang bukan hanya menemani tapi 
juga merangkap menjadi pesuruh sekaligus yang membayar 
semua belanjaan hanya bisa menghela nafas dengan 
frustasi. Pasalnya Lisa tak pernah mau berhenti sebentar 
sekedar duduk beristirahat. Dia kan enak, hanya jalan lalu 
menunjuk apa saja yang dia mau. Disini Hanbin lah yang 
mungkin akan pingsan sangking lelah nya. Sudah tenaga 
begitu banyak terkuras, dompet pun sama. 


"Lo tau kan, Cha Eunwoo itu anak orang kaya. Otomatis 
mereka tinggal di tempat yang mewah!" Lisa menepuk dada 
nya dengan menggebu-gebu. "Mau ditaruh dimana muka 
gue yang super cantik ini kalau datang bertamu pake baju 
kayak gitu!? Iyuh, kampungan banget.." 


Kadang Hanbin sendiri bingung. Kenapa ia bisa suka pada 
wanita seperti Lisa ini. Sudahlah matre nya tidak ada obat, 
wanita itu juga rempong dan mengesalkan. Dalam satu hari 
mereka bertemu Hanbin tidak bisa menghitung berapa kali 
wanita ini mengatakan iyuhh dengan tangan yang 
dihempas-hempas anggun bak putri kerajaan. Hanbin 
sebenarnya tidak suka dengan wanita yang seperti itu. Tipe 
ideal Hanbin sendiri adalah wanita yang penyayang, 
lembut, juga pandai mengambil perhatian. Ya kira-kira 
seperti Lee Yana. Sangat berbeda jauh dengan Lisa yang 
entah bagaimana bisa jadi pacar nya. Hanbin benci wanita 
matre, Hanbin benci wanita yang terlalu banyak tingkah 
apalagi rempong. Tapi.. kalau itu Lisa, mungkin Hanbin 
harus berpikir seribu kali untuk membencinya. Mungkin Lisa 
sudah menghipnotis Hanbin. Atau.. wanita itu mungkin 
menyantet nya. Mungkin saja.. 


Tapi walau begitu Hanbin senang, wanita seperti Lisa ini 
sulit ditemukan. Tidak ada yang seperti Lisa lagi di dunia ini, 
begitu kata Hanbin. 


Bagi Lisa sendiri Hanbin pun sama. Hanbin kadang 
menjengkelkan kala laki-laki itu asik dengan game 
ditangannya. Kadang juga Hanbin itu terlalu mengesalkan 
jika sedang manja. Hanbin tipe orang yang akan berteriak 
tepat di telinga Lisa kalau saja dirinya mengganggu Hanbin 
yang sedang asik dengan game di ponsel. Dan Hanbin juga 
akan berteriak tepat di telinga Lisa kalau wanita itu asik 
dengan ponsel nya. Intinya Hanbin itu suka berteriak. 
Seperti perempuan. Hanbin juga pacar yang mudah 
cemburu, melakukan hal-hal konyol ketika sedang kesal. Tak 
sekali dua kali Lisa menerima makian pahit dari laki-laki itu, 
lalu berujung permintaan maaf. Hanbin itu ceroboh kalau 
bicara, Lisa masih ingat ketika Lee Yana bercerita kalau 
Hanbin pernah menuduh nya sebagai wanita tak benar 
ketika pertama kali bertemu di indekos milik Ayah nya. Tapi 
Lisa tak pernah mempermasalahkan itu, dia bahkan senang 
jika Hanbin mulai menampilkan sifat asli nya. Memang.. Lisa 
dan Hanbin itu Klop! 


"Mereka pasti bakal ngewajarin lah, kan tau gue ngga punya 
duit--" 


Lisa langsung membekap mulut Hanbin. Menghentikan 
kalimat Hanbin dengan paksa. Hanbin sendiri pasrah 
dibekap oleh Lisa. Memang dia serba salah kalau sama 
wanita ini. 


"Bilang ngga punya duitnya pelan-pelan aja, sih. Ngga malu 
apa? Mau ditaruh dimana--" 


Hanbin melepas paksa bekapan Lisa. Menatap wanita itu 
datar seraya menghela nafas. "Gausah dikemana-manain 
sayang. Kalau kamu ngga punya muka kan serem, disitu 
aja.." 


Itu bukan pujian. Jelas! Tapi entah kenapa Lisa bersemu 
mendengarnya. Mungkin karena kata 'sayang' yang 
tersemat di dalam nya. 


"Gausah gombal-gombal! Colok nih!" Lisa menyodorkan jari 
telunjuk nya mengancam akan menusuk mata Hanbin. 
Hanbin terkekeh singkat, di dalam hati mendesis 'gombal 
apaan, sayang.. itu tadi aku ngehina kamu loh..', 


* 


Jisung duduk di samping Suga, menatap laki-laki itu sendu 
seperti memberi sinyal kalau ia perlu sesuatu. Suga yang 
peka namun pura-pura tidak tahu hanya menatap ke arah 
majalah ditangan nya. Berusaha untuk tidak melirik wajah 
cemberut Jisung yang mungkin berubah semakin sedih kala 
laki-laki itu malah mengabaikan. 


Suga juga sedih, ia belum mendapat kabar dari Lee Yana 
atau Cha Eunwoo. Apa persalinan nya berjalan lancar, apa 
jenis kelamin bayi nya, lalu.. bolehkah Suga menyumbang 
sebuah nama untuk malaikat kecil itu? Suga ingin tahu 
sebenarnya.. 


"Bang, gimana.." 


Suga menghela nafas, "Iu nanya gue, gue nanya siapa, 
Sung?" 


"." Jisung tak tahu harus menjawab apa lagi setelah itu. 
Memang benar, mereka semua tidak tahu. Mereka ingin 
tahu.. 


"Gue penasaran Lino lagi ngapain sekarang.." Suga 
bergumam. Jisung yang mendengar jelas gumaman itu 
menoleh dengan wajah terkesiap. 


"Kenapa bang Suga ngga telpon Bang Lino aja? Tanyain kak 
Yana, siapa tahu dia tahu" 


"Dia orang bukan tahu, apalagi tempe.." 
Jisung merotasikan bola mata, "gue serius. Cepet telpon!" 


Suga ikut merotasikan bola mata nya, tapi merogoh saku 
mengambil ponsel. Padahal Jisung sendiri punya nomer 
telpon Lino. Kenapa harus Suga yang menelepon? Yasuda, 
positif thinking saja.. mungkin Jisung sedang tidak punya 
pulsa. 


"Ga diangkat.." 


"Coba lagi dong, masa gitu aja nyerah!" Jisung bersikeras. 
Menggigit jari telunjuknya dengan gemas. Ingin merampas 
ponsel dari tangan Suga. Tapi ia takut kena tendangan 
maut. 


"Dia lagi telponan.." 

"Coba lagi, sampe bisa!!" 
".. nomer nya ga aktif lagi" 
"Ya di coba--" 


"LU AJA YANG NELPON YA BAN*SAT! EMOSI GUAAA" Suga 
membanting ponselnya ke atas sofa. Sengaja, agar tak 
pecah. la tidak punya uang untuk mengganti dengan yang 
baru soalnya. Jisung yang dimaki tiba-tiba tersentak hampir 
terjatuh dari sofa. Terkekeh singkat sambil meminta maaf. Ya 
gimana, Jisung sedang cemas tak menentu. la menakutkan 
sesuatu yang sebenarnya dia pun tak tahu apa itu. 


Drrt.. 


Hanya sekali getaran, Suga langsung menerima panggilan 
tanpa melihat nama si pemanggil terlebih dahulu. Berharap 
yang menelpon adalah orang yang sedang ada dalam 
pikirannya. 


"Kalian.. sibuk?" 


Suga menautkan alisnya. Menjauhkan ponsel dari telinga 
lalu menatap layar ponsel itu. Nama Lee Sooman tertera 
disana, betapa terkejutnya Suga karena itu. Bagaimana 
tidak, ia tidak pernah ditelepon oleh orang sibuk seperti Lee 
Sooman bahkan untuk menagih uang kosan. la punya 
nomer telepon beliau hanya iseng saja, siapa tahu ayah dari 
Lee Yana itu benar-benar jadi ayah mertua nya. Tapi ternyata 
harapan itu tidak terkabul. 


Seraya bertanya-tanya apa tujuan Lee Sooman menelepon 
nya, Suga menjawab dengan sapa ramah untuk ayah dua 
anak itu. Memberi salam, lalu berbasa-basi. Lee Sooman 
kelihatan nya tak senang berbasa-basi hari ini. la bahkan 
tak menjawab sapa Suga dengan benar. Padahal yang ia 
tahu, Lee Sooman itu sama receh nya dengan anak kosan 
lain. Walau tua, mereka sebenarnya punya selera humor 
yang sama dengan anak kosan lain. Sama-sama rendah. 
Maaf, Lee Sooman. 


"Saya tanya apa kalian sibuk?" 


"Hem.. sebenarnya engga, om" Suga melirik Jisung yang tak 
memperhatikan nya. Laki-laki itu malah asik dengan ponsel 
nya seraya memasang wajah cemberut mengesalkan. Ingin 
sekali Suga memukul wajah itu dengan tangan nya, tapi 
kasihan. 


"Oh.." 


Hening. Suga benar-benar bingung sekarang. la ingin 
bertanya lagi, namun diurungkan. la takut, mungkin 
suasana hati Tuan Lee sedang tidak baik hari ini. 


"Kalian.. bisa datang ke rumah saya? Cha Eunwoo dan.. 
putri nya akan pulang ke Indonesia" hela nafas Lee Sooman 
terdengar berat. Lalu dengan lambat ia melanjutkan. 
"Bersama Lee Yana juga.." 


"Kenakan pakaian formal kalian, berwarna gelap.." 


Suga menarik senyum nya lebar. Segera menganggukkan 
kepala nya semangat, menjawab dengan tegas bahwa 
mereka semua akan datang ke rumah Lee Sooman untuk 
menyambut Cha Eunwoo dan istri serta anak nya. Lalu Suga 
menepuk-nepuk punggung Jisung dengan menggebu-gebu. 


"Sung sung sung Yana pulang, Sung! Yana pulang, sama si 
Eunwoo ke Indonesia!! Hahaha Yana pulang, anjir gue 
seneng banget ini!!" Suga melompat-lompat kegirangan. 
Wajah nya berseri dapat menjelaskan dengan baik suasana 
hati laki-laki itu. la benar-benar bahagia. Sangat. Lalu Suga 
berteriak dengan keras memanggil penghuni kosan lain dan 
mengatakan kabar gembira tersebut. la masih melompat- 
lompat. Setelah enam tahun, dan mereka akan bertemu 
dengan Yana lagi. 


"Bukannya Yana baru lahiran, masa iya mau dibawa terbang 
aja" Kai mengernyit bingung. la pun kaget ketika katanya 
mereka bertiga, yang berarti bayi itu juga ikut. Berarti Yana 
sudah melahirkan. Dia sudah menyelesaikan persalinannya. 


"Lah gatau, kata Om Sooman mereka bakal datang. Kita bisa 
kesana besok.. ada acara mungkin? Soalnya kita disuruh 
pake pakaian formal" Suga menjawab dengan penuh 
sukacita. Berbeda sekali dengan Suga beberapa tahun 
belakangan ini, yang kalau tersenyum saja hanya kalau 


dipaksakan. Jisung tak kalah heboh nya segera berlari 
mencari Jeongin dan Huening. Berencana ke mal untuk 
membeli perlengkapan bayi sebagai hadiah pertemuan 
kembali. 


Chanyeol duduk di sofa. Menatap Suga dengan pandangan 
yang sulit diartikan. "Om Sooman langsung yang nelfon? 
Kenapa Yana engga?" 


Suga balas menatap Chanyeol. la mengedikkan bahu. Ia 
juga bingung, tapi tak berpikir sampai disana. Yang penting 
mereka bertemu Yana lagi. 


"Anjir kenapa ga hari ini aja, gue udah kangen banget!!" 
Hyunjin berseru. Di balas anggukan setuju dari yang lain. 


"Pasti anak nya lucu, ahh ga sabar!!" Boemgyu gemas 
sendiri. 


Suga tersenyum semakin lebar, bicara dengan semangat 
bersama yang lain meletakkan ponsel nya diatas sofa 
dengan sembarang. Tanpa tahu, ada panggilan yang masuk 
dari Cha Eunwoo. 
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Lino meremas jari jemari nya kuat. Menatap peti jenazah 
berwarna hitam dihiasi ukiran berwarna emas di pinggirnya 
dengan tatapan kosong. Seolah memindai benda padat itu, 
ingin menilik lebih dalam agar bisa melihat apa isinya. 
Dadanya terasa remuk seketika, ketika dilihat nya foto Lee 
Yana tergeletak rapi diatas nya. Dikalungi bunga, tanda 
orang yang ada didalam foto itu sudah berbahagia di sana. 
Pasokan oksigen serasa berkurang menit demi menit. Lee 
Minho bersumpah itu adalah hari paling menyakitkan 
baginya, sangat menyakitkan hingga ia nyaris lupa 
bernafas. B-bagaimana bisa jadi seperti ini? Apa yang 


sebenarnya ia harapkan saat datang ketempat ini? Apa yang 
Lino ingin lihat sebenarnya? Kenyataan seperti menampar 
laki-laki itu dengan sangat kuat di pipinya. Menciptakan 
bekas luka yang mungkin tak akan pudar hingga ia 
menutup mata. 


Tempat itu lebih sepi, mungkin karena memang daerah 
penerbangan khusus. Cha Eunwoo terisak kecil di samping 
Lino, lalu beberapa orang yang sepertinya adalah kaki 
tangan Eunwoo berdiri tegap di sekitar mereka. Lino 
menarik nafas nya dengan paksa, selama mungkin. Lalu 
menghembuskan nya kasar. Tangan nya gatal ingin 
memukul sesuatu. Apa.. Cha Eunwoo bisa meminjamkan 
wajah nya untuk dipukuli disaat-saat seperti ini? Lino ingin 
sekali melakukan nya. Tatapan datar laki-laki itu masih 
berlangsung bahkan ketika seorang dokter menghampiri 
mereka. Menggendong seorang bayi mungil yang menutup 
mata dengan damai. 


"Semua baik-baik saja, saya sudah mempersiapkan 
semuanya." 


Cha Eunwoo mengangguk, menatap si bayi kecil sekilas lalu 
menunduk dalam. Ia ingin menggendong bayi itu, tapi ia tak 
punya keberanian. la takut.. tak akan bisa melepaskan 
sesuatu yang memang seharusnya dilepaskan. la takut, tak 
bisa menahan emosi nya ketika melihat wajah serupa itu di 
dekatnya. Cha Eunwoo takut ia akan mulai meraung lagi. 


Peti mati itu mulai diangkat. Mereka memasukkan nya 
kedalam pesawat. Menyisakan Lino yang hanya bisa 
mengawasi dengan tatapan datar. Setelah peti itu sudah 
masuk sepenuhnya, setitik air mata mengikuti pipi Lino. 
Lalu disusul titik-titik yang lain. Membuat pipi nya banjir air 
mata. Tapi wajah laki-laki itu masih tetap datar menatap 
jauh kesana. Apa yang tadi ia lihat? Lino masih belum 


mengetahui nya. Tidak! la tahu, hanya menolak untuk 
percaya. Bisakah seperti itu? Bisakah ia tetap menganggap 
kakak perempuan nya masih hidup dan mereka akan segera 
bertemu. Lee Minho, benar-benar tak bisa melepasnya. 
Bahkan untuk yang diatas sekali pun. Ia ingin egois kali ini, 
tolong siapa pun itu kembalikan kakak perempuan nya lagi! 
Biarkan mereka bersama untuk waktu yang lama. Tak ada 
yang bisa merebut perempuan itu lagi! Sudah cukup ia 
merasakan rindu terpisah jarak antar negara yang 
membuatnya kadang menggila sangking rindunya. Lalu 
sekarang? Apa ia.. harus menyusul? Lee Minho tidak pandai 
menyimpan rindu.. ia tidak bisa! Tolong siapa pun itu, bawa 
kakak nya kembali. Tolong.. 


Cha Eunwoo menoleh dengan intens kala didengarnya Isak 
tangis yang melirih. Semakin lama semakin jelas suaranya. 
Bahu Lino bergetar hebat, tangannya bergerak menutupi 
wajah, lalu dengan perlahan berjongkok ditempat nya 
seraya meremat rambutnyaa sendiri. Kenapa dunia itu 
benar-benar tidak adil? Memberinya satu kebahagiaan. 
Hanya satu! Lalu dibawa pergi.. 


Apa dosanya memang sebanyak itu? Hingga ia tak bisa 
mempertahankan kebahagiaan satu-satunya. Apa Tuhan 
terlalu membencinya? Hingga membuat Yana pergi dari sisi 
nya. Bisakah ia mengulang segalanya dari awal? la berjanji 
tak akan nakal lagi. la berjanji tak akan membuat 
perempuan itu menangis. Lino berjanji, tak akan 
membiarkan siapa pun merebutnya bahkan Cha Eun Woo 
sekalipun! Biarkan mereka berdua, bahagia selamanya. 
Bisakah Lino meminta itu? Sekali saja.. 


Dunia nya berputar, diiringi Isak tangis. Ia kenal suara itu, 
itu suara kakaknya Lee Yana. Isak tangis yang begitu lirih. 
Apa Lee Yana memang menangis sebanyak itu selama ini? 


Isak tangis yang semakin lama semakin sendu. Seperti 
mendeskripsikan dirinya saat itu juga. 


"Kenapa mba anak nya Lee Soo man, sih? Kenapa ngga 
anak nya mang Didin aja?" 


"Ih, berdosa banget kamu sama kakak sendiri.. kalau aku 
bukan anak nya Lee Soo man tapi anak nya mang Didin kita 
ngga bakal ada disini sekarang! Kamu ga akan punya temen 
disini.." 


"Biarin. Kalau mba anak nya mang Didin kan gue bisa minta 
papa buat jodohin kita.." 


"Kurang ajar, lu!!" 


Tidak! Lino beruntung wanita itu adalah kakak nya. Ia 
beruntung wanita itu hadir di hidupnya. Ia beruntung lahir 
sebagai adik seorang Lee Yana dan jadi orang yang 
disayangi wanita itu. Saat ia berharap Yana adalah orang 
lain agar ia bisa menikahi perempuan itu.. sebenarnya itu 
bukan kebohongan. Tapi, ia juga bahagia karena wanita itu 
adalah kakak nya. Siapa pun pasti akan merasakan itu.. Lee 
Yana memang se-memikat itu. Si beruntung Lee Minho 
mendapat kesialan seketika ketika kakak nya pergi. la tak 
akan punya keberuntungan lagi mulai sekarang. Disaat 
seperti ini apa lagi yang bisa ia lakukan? Tuhan memang 
bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tapi 
apa la mau? Untuk Lino.. apa Tuhan mau memberinya satu 
kesempatan? Ia ingin berharap, tapi Lino juga tak punya 
keberanian melakukannya. Apa bisa orang se-brengsek 
dirinya berharap diberikan kesempatan. Tentu saja tidak! 


Lino berputar di tengah-tengah kenangan masa lalunya. 
Waktu yang sudah ia lewati bersama wanita itu. Apa itu 
cukup? Waktu sesingkat itu pasti tidak cukup. 


"No, apa sih yang bikin kamu bahagia?" 


"Mba tetap disini, sama gue.. pasti gue bakal selalu 
bahagia" 


"Yaah, mana bisa! Kalau mba Gaada nanti kamu harus cari 
kebahagiaan lain lah!" 


"Buat apa?" 


"Buat apa? Hum, mba juga gatau. Tapi walau mba gaada 
kan kamu harus tetap bahagia. Karena apa? Karena 
kebahagiaan kamu, kebahagiaan nya mba juga, hhe" 


Apa Lino bisa bahagia? Mencari kebahagiaan lain? Apa ia 
akan menemukan nya? Tapi Yana menginginkan itu.. ia tak 
mau membuat wanita itu kecewa lagi. Mungkin akan sulit.. 
tapi ia akan berusaha mencari kebahagiaan nya lagi. Tapi 
untuk melupakan kebahagiaan lama? Tentu saja itu tidak 
akan terjadi. la akan membuat wanita itu bahagia walau 
mereka tak bersama. Walau di dalam hati.. Lino masih 
bersikeras ia tak bisa melepaskan kepergian Yana. Karena 
bagaimana pun.. ia ingin hidup. Dan Lee Yana adalah 
hidupnya. 
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Mobil berderet rapi di halaman yang begitu luas, cukup 
untuk mendeskripsikan seberapa kaya pemilik rumah itu. 
Halaman hijaunya sunyi, seperti tak memiliki kehidupan 
meski dihiasi banyak tanaman hias. Suho bersama Bae Irene 
yang jadi orang pertama yang keluar dan menginjakkan 
kaki di pekarangan yang luas itu. Dengan pakaian formal 
senada berwarna hitam mereka berjalan ke arah rumah Lee 
Sooman. Beberapa mobil di belakang nya juga membuka 
pintu. Menampilkan sosok rapi anak kosan dengan wajah 
berseri. Mereka yakin ini adalah acara penyambutan spesial 


untuk Lee Yana yang diadakan Lee Sooman. Ayah dua anak 
itu memang yang terbaik, sangat pengertian! 


"Gue deg-degan.." lirih Jisung pada Huening dan Jeongin. 
Ketiga laki-laki itu berjalan beriringan berpisah dari barisan 
anak kosan yang lain. Jisung mengeluarkan tangan nya dari 
dalam saku, menyentuh dada bidang nya sendiri lalu 
menarik nafas dalam-dalam lalu dihembuskan perlahan. 
"Gue deg-degan.." ulang laki-laki itu lagi. 


"Iya, kita juga" jawab Jeongin pelan. Mengikuti Jisung 
mengambil nafas dengan sangat lalu dihembuskan pelan. 
Apa acara penyambutan memang se-menegangkan ini? 
Jisung sendiri tidak pernah menghadiri acara yang seperti 
itu. Huening dan Jeongin pun sepertinya sama. 


"Kak Yana udah di dalam ga yah?" 
"Udah kayaknya.." 
"Ayo lah cepet! Gue udah ga sabar mau ketemu!" 


Barisan Suga, Kim Namjoon, Park Chanyeol, dan Kris beda 
lagi. Mereka berbincang santai. Kalimat-kalimat yang 
sengaja dilontarkan untuk menghilangkan rasa gugup. Ini 
memang jadi yang pertama kali. Acara penyambutan. Tapi 
mereka bukan pertama kalinya bertemu Yana kan? Kenapa 
harus segugup itu? 


"Padahal hari ini ada meeting penting sama investor asing" 
ujar Kris lalu berdeham. Park Chanyeol pun sama, dia punya 
banyak proyek yang perlu diselesaikan hari ini. Tapi untuk 
bertemu Lee Yana sepertinya proyek itu tidak ada apa-apa 
nya. 


"Gausah sebutin kesibukan kalian, ga bakal kalah sibuk 
gue" Suga menyambung. Namjoon yang mendengar itu 


mendengus kasar. "Apa rebahan SEHARIAN memang se 
sesibuk itu?" Ujar nya menekan kata seharian dengan jelas 
dan kuat. Suga yang mendengar itu tak berkomentar lebih. 
la terkekeh, tidak peduli bagaimana Chanyeol dan Kris 
mengolok-olok nya dengan kata pengangguran kelas atas 
dan lain semacamnya. Suga tak peduli banyak, sejak kecil 
memang itu impian nya. Menjadi seorang pengangguran 
yang sukses! Bermotor tidak bisa ia lakukan lagi, usia yang 
melarangnya. Apalagi sejak kecelakaan beberapa tahun 
yang lalu membuatnya sedikit merasakan shock ringan. 
Sepertinya sedikit trauma. 


Mereka masih berjalan menuju rumah. Tapi dari kejauhan 
mereka bisa melihat rumah Lee Sooman dipenuhi banyak 
orang. Suara-suara ricuh mulai terdengar, membuat mereka 
semua berjalan lebih cepat lagi agar bisa melihat semuanya. 
Rumah yang begitu luas itu suram, ramai namun tak terlihat 
hidup. Yang ada disana hanya Isak tangis. Lalu Jisung berlari 
menuju pintu rumah dengan tergesah. Diikuti yang lain dari 
belakang. 


Di belakang mereka mobil lain masuk, itu mobil milik 
Hanbin. Lisa dan Hanbin menyusul anak kosan. Berjalan ke 
arah rumah menyebrangi pekarangan yang terbentang luas. 


Jantung mereka berdegup kencang. Langkah kaki Jisung 
yang jadi paling depan terhenti kala dilihat nya bendera 
kuning berkibar di tiang rumah. Lalu disebelah nya terdapat 
rangkaian bunga tanda berduka yang tertulis indah nama 
seseorang. 


"Ng-ngga.. mungkin" Jisung mundur selangkah. Irene yang 
melihat itu menutup mulutnya tak menyangka. Air mata 
membasahi pipi perempuan itu. 


Begitu jelas. Hingga tak ada yang bisa mengelak. Nama Lee 
Yana tertulis dengan indah dari bunga warna-warni. 
Rangkaian bunga yang lain menghiasi huruf-huruf itu. Anak 
kosan masih ternganga di depan rumah besar itu. Hingga 
terdengar suara benda yang terjatuh. Semuanya menoleh 
ke belakang. Lisa menjatuhkan buket nya, air matanya 
mengenang di pelupuk mata, bisa ditebak itu akan segera 
membanjiri wajah nya. Lalu dengan cepat perempuan itu 
berlari masuk, meninggalkan Hanbin yang ikut terpatung 
bersama anak kos lain. 


Lisa mengeratkan kepalan nya. Rahang perempuan itu 
diketatkan. Masih berlari sekuat tenaga. Dibelakang nya 
anak kosan tak ingin menunggu, mereka segera sadar lalu 
menyusul. Suara gemuruh, Isak tangis banyak orang mulai 
meracaui pendengaran mereka semua. Semuanya.. keluarga 
Lee Yana, sudah berkumpul diselimuti duka yang mendalam 
atas kepergian wanita cantik itu. 


Lalu mereka sampai di tengah ruangan. Peti mati diletakkan 
disana dengan rapi, lalu bingkai foto yang di lingkari 
rangkaian bunga. Itu Lee Yana. Wanita itu tersenyum manis, 
cantik sekali. 


Lisa menggigit bibir bawahnya. la menggeleng lalu masuk 
ke tengah kerumunan tangis. Duduk bersimpuh di sisi peti 
berwarna hitam berukiran emas yang indah. Perempuan itu 
meraung tak jelas. Mereka baru bertemu setelah bertahun- 
tahun, lalu ini kah yang harus Lisa lihat? Apa yang 
sebenarnya terjadi? Mengapa tak ada yang menjelaskan apa 
pun padanya? Kenapa.. kenapa sahabatnya nya bisa tertidur 
dengan pulas di dalam peti mati itu!? 


"Y-yan.. hiks YANA!! YANA BANGUN LO NGAPAIN DISINI HA?" 
Lisa memukul peti itu dengan kuat. Hanbin dengan sigap 
memeluk nya seraya menepuk lembut bahu perempuan itu. 


Walau air mata juga bersimbah di pipi nya. Hanbin menatap 
peti terbuka yang diisi oleh wanita cantik bergaun putih itu. 
la menangis. Mereka belum melakukan salam perpisahan 
kan? Tiba-tiba, bagaimana bisa tiba-tiba seperti ini? 


"Y-yana.." yang lain memasuki kerumunan. Menatap peti itu 
bersamaan. Tak bisa menahan air mata. Suga berdiri dengan 
tegak. la membatu, seakan sesuatu menahan kaki nya. Tak 
bisa bergerak sedikit pun. la ingin bertemu Lee Yana. 
Dimana perempuan itu sekarang? Kenapa ia bisa berada 
disini? Oh ayolah, bukan waktunya untuk menghayal 
sekarang. Suga menampar pipi nya kuat, mencoba bangun 
dari mimpi. Ini menyakitkan.. bukan pipi yang kini merah. 
Tapi hati nya. Kabar gembira apanya.. ia menunggu sesuatu, 
kabar gembira. Lalu kenapa ini yang harus didapatkan? Apa 
yang sebenarnya terjadi, bagaimana bisa? Banyak 
pertanyaan tanpa jawab yang terlintas dibenak mereka 
semua. 


Raung tangis lain menyusul. Jeongin menangis disamping 
Huening. Berpelukan. Saling menguatkan. 


"Kak Yoongi.." 
"Kak Yoongi.." 


Itu lah kenapa Yana memanggil nya dengan nama asli laki- 
laki itu. Mereka berjanji akan bertemu, mereka berjanji.. apa 
janji itu palsu? la tidak menyangka Yana bisa jadi wanita 
sejahat itu hingga tak menepati janji. Setidak nya sehat lah, 
hidup, lebih lama.. lalu bertemu. Melepas rindu. Apa sesulit 
itu. Suga mengalihkan pandangan nya. Mendapatkan sosok 
Lee Minho dengan rambut kusut nya serta wajah yang tak 
karuan duduk di sudut memeluk kaki nya. Laki-laki itu 
kacau sekali. Menatap datar dengan pandangan kosong. 
Seakan kehilangan jiwa nya. Mengerikan. Suga 


mengedarkan pandangannya lagi, mendapatkan Lee 
Sooman bersama sang istri menangis dengan sendu. Lalu 
Cha Eunwoo, yang terkulai lemah diatas lantai dengan 
pakaian kusut. Suga mendapati peti mati itu lagi. Jadi.. ini 
bukan mimpi? Mungkin kah.. pergi. Selamanya? 


"G-gue nungguin lu, gue disini nungguin lu tapi apa? Jahat 
lu, Yan hiks.." Lisa masih meraung. Hanbin tak kalah sedih, 
tapi berusaha terlihat kuat untuk menguatkan Lisa. 


"Kak Yana, maaf.. maaf! Maafin Ayen!! Maaf.." 
"Jangan pergi, plis.." 
"Yana, Lo bilang Lo sehat.. Lo kuat.. apa cuma segitu?", 


Tak ada yang salah sebenarnya. Tapi Suga tak meneteskan 
air mata setitik pun. Jiwa nya remuk. Hingga rasanya air 
matanya tak akan bisa keluar lagi untuk selamanya. Tiba- 
tiba pundak laki-laki itu ditepuk pelan dari belakang. Suga 
menoleh, mendapati Hwasa yang tak terlihat baik-baik saja. 
Dia sama kacau nya dengan yang lain, tapi wanita itu masih 
bisa tersenyum hangat seraya merentangkan tangannya. 
Suga menatap Hwasa datar, wajah nya seolah berkata 'apa? 
Lo pikir gue bakalan nangis dipelukan Lo? Najis!' tapi meski 
begitu.. semuanya bertolak belakang. Wajah nya 
mengatakan hal lain, tapi hatinya? Tak butuh waktu lama. 
Suga sudah berakhir meraung di pelukan Hwasa. Memaki di 
dalam hati. la sakit. Rasanya tubuhnya tak bisa ditopang 
lagi. la harus berhenti menangis kalau ingin bernafas. Tapi 
tangis sudah memenuhi raga nya, apa ia akan lenyap 
karena kehabisan nafas? 


"Gue pikir.. dia bakal balik" 


Hwasa menangis tak henti. la pun sama berharap. la pun 
sama kecewa. Kacau, hancur, remuk. Tapi apa yang bisa di 


lakukan? Semuanya sudah terjadi. 


Chanyeol duduk bersimpuh di sisi peti mati milik Yana. 
Menunduk dalam dengan Isak yang tak mau berhenti. Yang 
lain juga melakukan hal yang sama. Hyunjin dengan Isak 
nya merogoh saku mencari ponsel. Ia lupa, Minhyun tak ada 
bersama mereka saat ini. Apa laki-laki itu sudah tau? 


"Bang.. hiks" 

"Lu ngape? Ha.." 

"Kak Yana hiks.. kak Yana dia hiks.." 

"Apa, Jin? Jangan berbelit-belit! Lu ngapa nangis bego!?" 


"Kak Yana hiks dia meninggal.. g-gue gatau kenapa.. hiks 
tiba-tiba, dia hiks pergi.. bang hiks g-gue.." Hyunjin 
menutup mulutnya. Ingin membungkam Isak tangis namun 
tak bisa. Di sebrang sana Minhyun bungkam ia kehilangan 
konsentrasi nya. Pandangan laki-laki itu memudar karena air 
mata yang menggenang. Padahal.. ia sedang berada di atas 
motor dengan kecepatan tinggi. 


Ruangan itu pilu menjelang peti akan ditutup. Raungan 
semakin jelas, nampak tak rela wanita didalam sana di kunci 
di dalam peti. Lino bergerak cekatan ke arah peti itu, 
menahan orang-orang yang akan menutup petinya. Cha 
Eunwoo pun melakukan hal yang sama, bersamaan dengan 
Lino menghentikan aksi itu. Mereka benar-benar belum rela. 
Wajah yang tetap cantik walau pucat itu seperti tertidur. 
Indah, nampak bernyawa. Bagaimana mungkin yang 
melihat nya bisa tega jika ia dikunci di dalam sana. 


Suho yang sudah banjir air mata pun bersama dengan 
Chanyeol dan Xiumin memeluk kedua laki-laki itu. 


"Jjangan kayak gini, kalian bikin semuanya makin sedih.." 
lirih Suho. 


"Gue.. gue g-gabisa, bang.. hiks gue ga bisa!" 


"Kita semua juga rasain itu, No. Kita sama kehilangan nya.. 
tolong bikin semuanya jadi lebih mudah dilewati" Xiumin 
ikut bersuara. 


"Bang, kak Yana udah tenang disana, jangan bikin dia 
sedih.." Jisung menarik tangan Eunwoo. Memeluk laki-laki 
itu mencoba menenangkan. Sayangnya Jisung tak cukup 
handal menghibur orang lain disaat-saat seperti ini. Dirinya 
pun sama terluka nya, dia juga ikut menangis. Tidkak bisa 
ditahan sama sekali. 


"Mending Lo samperin Om Sooman, dia butuh Lo, No. Beliau 
yang paling terpukul disini.." 


Lino melirik terparah ke arah Sooman yang menunduk 
seraya meremat jas nya kuat. Kentara sekali ia sedang 
menahan sakit. Lino tak ingin bertemu ayah nya, ia takut 
akan merengek seperti anak kecil. Tapi entah mengapa, 
pikiran dan hatinya bertolak belakang. Laki-laki itu menjauh 
dari peti, menghampiri ayah nya dan dengan sekali gerakan 
ia menubruk tubuh si ayah. Menangis sesenggukan disana, 
seperti mengadu bahwa ia sedang kesakitan. Meminta 
pertolongan pada sang ayah. Walau tau, ayah nya tak bisa 
berbuat apa-apa. 


Peti itu di tutup. Lalu di paku dengan palu. Benar-benar 
terkunci, seperti tak mengizinkan apapun masuk kedalam, 
termasuk oksigen. Cha Eunwoo merosot dari pelukan Jisung. 
Terkulai lemah di atas lantai dengan Isak yang tak redah. 
Peti nya diangkat, keluar menuju mobil ambulans membuat 
orang-orang disana bergerak mengikuti. 


Hingga sampai di pemakaman. Wanita yang dicintai semua 
orang itu sudah pergi untuk selamanya. Dengan 
kebahagiaan yang tersisa ia bawa. Tuhan menciptakan 
manusia dari tanah, maka akan kembali menjadi tanah. 
Semua orang kehilangan seseorang yang paling berharga 
bagi mereka. Dan itu menjadi pelajaran yang menyakitkan. 
Ini yang kedua kalinya anak kosan menyaksikan 
pemakaman orang yang mereka sayangi. Dan ini jadi 
pemakaman paling menyedihkan dalam hidup mereka. 
Waktu memang tak bisa diputar kembali. Kalau pun bisa, 
semua tak akan lagi sama. Tapi semua orang berharap.. 


Di kehidupan selanjutnya. Semoga, wanita itu ada disisi 
mereka untuk waktu yang lama. Dan mereka akan 
menciptakan hari yang indah. Tanpa air mata. Tanpa 
kesedihan. Tanpa penyesalan. Semoga.. 


THE END 


Goodbye.. 


Dari awal semuanya memang sudah direncanakan. Seperti 
ini. Kau datang, membuat kenangan lalu pergi. Hal kecil 
yang kau lakukan tetap menjadi kesukaan semua orang. 


'aku bukan lah ayah yang sempurna. Tapi aku merasa 
sempurna karena hidup menjadi ayah mu. Gadis kecil ku 
yang manis.. seperti nya ayah mu ini pernah 
menyelamatkan sang kaisar di kehidupan sebelum nya 
hingga mendapatkan dirimu di kehidupan ini. Aku hanya 
ingin kau tetap jadi Putri ku. Walau sekarang sudah 
berakhir.. di kehidupan-kehidupan selanjutnya tetap lah jadi 
Putri ku..' 


'Melahirkan putri secantik dirimu bukanlah bagian dari 
mimpi ibu. Tapi jujur, kau adalah takdir yang paling indah. 
Tidak banyak, ibu hanya ingin kau berbahagia. Setelah 
kebahagiaan memenuhi hidupmu, kau bebas, nak! Tapi kita 
harus berjumpa lagi oke? Ibu menyayangi mu..' 


'satu kakak perempuan di satu takdir. Semoga ditakdir 
berikutnya kau adalah bagian dari hidupku..' 


'Maaf! Mungkin ini tak akan mengubah segalanya. Maaf 
untuk air mata di hari itu. Penyesalan kami.. tapi kami 
beruntung pernah bertemu orang seperti dirimu.. 


Jika ada yang harus pergi, itu adalah kesedihan. Berbahagia 
lah selalu, malaikat manis! Kenang kami.. tidak, jangan 
kenang hal yang buruk! Jangan buat hati mu sakit lagi! 
Kenang lah kami sebagai bagian yang pernah merubah 
hidupmu. Jika perih, pelan-pelan.. kami juga akan tetap 
mengenang mu. Sebagai bagian dari hidup kami. Dan 
memang akan tetap seperti itu, selamanya..' 


Selamat tinggal, semua. 

Kalaupun ini adalah akhir dari semuanya. Jangan 
lupakan aku.. haha memang tidak semua tentang 
diriku adalah hal yang baik. Tapi aku ingin kalian.. 
tetap mengingat sosok ku.. 


Sampai jumpa di takdir selanjutnya.. aku pergi 
dengan sukacita. Tidak ada penyesalan sungguh! Aku 
bertemu dengan orang-orang yang baik di hidupku.. 
aku mendapat kan kasih sayang dari orang-orang 
yang ku sayangi. Dan tak ada yang pantas di 
sesalkan untuk itu. Aku berbahagia.. terimakasih! 


Goodbye.. y'all 


sssh 
hawOoo > < 
haha, buat yang masih mentengin work ini (?).. 


besok, aku up chapt baru di project ini daaaaaan~ buat 
kalian yg penasaran aku up apaaaaaaaa, hahaha tau lah 
harus ngapain? 


spam comment kalian, dan spill scene apa yg kalian pengen 


tapi ga kesampaian di project iniiii ! (siapa tau bisa 
kubuatiiiin) 
see u 


lafyu 
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mungkin kita sengaja dipisahkan, 
untuk akhirnya kembali disatukan. 


Akhirnya berakhir. Acara menyedihkan, dihadiri banyak 
orang, begitu riuh, namun suram. Cha Eun Woo membenci 
momen itu. 


Gorden kamar apartemen nya melambai lembut ditiup 
angin, udara dingin merasuk dan membalut tubuhnya yang 
tak dibalut benang. Cha Eun Woo baru saja selesai mandi. 


la kembali ke tempat lamanya, apartemen yang sudah ia 
tinggalkan bertahun-tahun dengan harapan menciptakan 
rumah baru yang hangat dengan istrinya. Angan-angan 
yang sudah menjadi nyata namun kandas. Eunwoo 
mendesah. 


Ponsel laki-laki itu berdering berisik, sejak sepuluh menit 
yang lalu namun tak dihiraukan. Dia lelah untuk sekedar 
memberi kabar, bahkan jika itu adalah ayah dan ibunya. 


Tapi dering nya tak berhenti, membuat Eunwoo lama-lama 
jengah juga. halo?" Angkat nya tak basa-basi. 


Woo, anak lo--" 


Ah, Eunwoo lupa suatu hal. la meninggalkan bayi nya, satu 
hal yang tersisa dari mendiang istrinya. Sungguh 


keterlaluan. Cha Eun Woo hanya memikirkan diri nya 
sendiri, larut dalam kesedihan yang mendalam tanpa tahu 
ia punya suatu hal yang masih harus ia jaga. Jika Yana tahu 
hal ini, jelas saja wanita itu akan marah besar. Dan Cha Eun 
Woo ingin sekali dimarahi wanita itu. 


bisa jagain dia sebentar? Gue.. cape," gumam Eunwoo. 
Diusapnya wajah nya gusar, ia tidak sanggup merawat anak 
itu sendiri. Cha Eun Woo tak bisa berhenti meraung jika 
melihat anak itu. Mengingatkan nya pada sosok yang sangat 
ia ingini kehadiran nya. la ingin jauh beberapa saat, 
sebentar. 


.." Hening di sebrang sana. Eunwoo menghela nafas kasar. 
Tahu ia sudah sangat keterlaluan. Menitipkan bayi yang 
bahkan belum seminggu lahir ke dunia pada orang lain. 
Sungguh perbuatan yang tak terpuji. 


kita bisa, tapi.. jangan kenapa-kenapa, ya! Istirahat aja yang 
bener, kita jagain dia buat lu." 


Menghela nafas lega. Eunwoo tersenyum kecut. la benci 
harus jadi pengecut. Suho diseberang sana pun mengerti 
situasi nya. 


Cha Eunwoo berharap ia tidur lelap malam ini, ia berharap 
bertemu Yana dalam mimpi nya. Bisakah seperti itu? Hanya 
dalam mimpi, dan jika bisa.. ia ingin tidur ..selamanya. 


kenapa, yang?" Irene menatap Suho penasaran. Sambil 
menggendong bayi kecil ditangan nya, wanita itu bergerak 


lembut berusaha menidurkan bayi nya. 


Suho hanya tersenyum hangat. Menggeleng pelan dan 
melirik prihatin pada sosok kecil berwajah familiar itu. Irene 
mengerti, ia juga menatap pada bayi nya. kayaknya dia juga 
butuh waktu. Selama itu, kita bisa rawat bayi nya.. kan?" 


Suho mengangguk setuju. Tentu saja. Irene memperlakukan 
bayi Yana seperti anak nya sendiri, membuat Suho kerap 
tersenyum bahagia. Seperti itulah kira-kira gambaran jika 
mereka memiliki anak nanti kan? Hal yang membahagiakan 
sekaligus mengharukan. Ia tahu Irene memang ditakdirkan 
untuk nya. 


tapi dia mirip Yana banget.." 


kan anaknya Yana, kalau mirip kamu ga lucu, sayang-" 
Suho menyentuh ujung hidung Irene terkekeh. Irene 
mendengus lucu, tapi iya juga sih. 


Menatap bayi Yana benar-benar membuat mereka 
mengingat sosok cantik Yana. Malaikat kecil ini bahkan 
begitu tenang, benar-benar seperti Lee Yana yang mereka 
tahu. 


aku kasih dia susu formula tadi, tapi dia kayaknya ga terlalu 
suka." 


Suho mengangguk, baru lahir, susu formula kayaknya ga 
cocok sama dia." 


trus gimana? Aku mana punya asi," ujarnya menatap Suho 
fokus. Yang ditatap terkekeh pelan. Jelas saja, kan Irene 
tidak punya anak. Mana mungkin wanita itu bisa punya asi. 


nanti aku coba cari asi." 


cari asi? Gimana caranya?" 


Suho yang melihat wajah kebingungan Irene dibuat geli. 
Yang benar saja istrinya tidak tahu hal yang seperti ini. ada, 
biasanya di rumah sakit. Mereka jual asi untuk anak-anak 
yang ga bisa dapat asi dari ibu nya," jelas Suho. 


jual asi gimana?" 


ya asi nya dijual, kadang ada ibu yang kelebihan asi, atau 
anak nya udah ngga minum asi lagi tapi asi nya tetap 
keluar. Jadi dari pada dibuang sia-sia bisa dijual atau dikasih 
cuma-cuma." 


Irene melotot. dijual sama tet--" 


-- astaga, sayang! Disedot dong, yakali!" Suho terperangah. 
Benar-benar, Irene lebih polos dari yang ia Kira. 


disedot gimana!?" Masih belum mengerti, kini Irene nampak 
lebih histeris. 


search google aja, aku gatau mau jelasin gimana," Suho 
memijat dahi nya. aku mau telfon anak-anak kosan dulu, 
kamu jaga Yana ya." 


Irene terdiam. Tak menjawab apa-apa karena pikiran nya 
masih dipenuhi oleh sedot-menyedot asi. Tadi maksudnya 
Suho apa ya? Lalu tiba-tiba dibuat tersentak kala mengingat 
kembali kalimat terakhir Suho. 


Suho menyebut bayi nya Yana. 


Yana junior ya.." Irene tersenyum kecut. Mengusap pipi 
halus yang nampak sensitif itu dengan lembut. Ia jadi benar- 
benar merindukan Yana kalau seperti ini jadinya. 


Hyunjin bergerak gusar. Yang ada dipikiran nya Kali ini 
adalah Minhyun kakaknya. Padahal sudah diberi kabar 
kematian Yana, tapi laki-laki itu tak datang melayat. 
Mengingat suara berisik mesin motor, Hyunjin dibuat 
semakin gelisah. Ia takut terjadi apa-apa pada Minhyun. 


udah, jangan negative thinking dulu, Jin!" Han 
menenangkan. Tapi percuma, Hyunjin bahkan tak 
menghiraukan nya. Anak kosan lain pun turut dibuat 
khawatir. Bagaimana pun juga Minhyun adalah bagian dari 
mereka kan. 


Chanyeol duduk diam, menatap antah berantah. Sepertinya 
melamun. Jungkook dan Jisung pun melakukan hal yang 
sama. Tak ada yang hidup disana, yang terasa jelas hanya 
gerutuan khawatir Hyunjin serta Han yang turut. 


Satu ponsel berdering. Itu milik Xiumin. halo, Ho?" 


Ini, kita lagi nungguin si Minhyun balik-- ah, kayak nya 
emang bagus gitu sih." 


-besok kalau ada waktu kita kerumah lo. Iya, santai aja, ntar 
gue kabarin- oke!" Sambungan dimatikan. Xiumin 
menghela nafas. Diliriknya sekitar, tak ada yang berniat 
bertanya padanya. Padahal biasanya jika ada panggilan 
semua akan heboh bertanya. 


anak nya Eunwoo dititipin dirumah Suho..." Xiumin 
membuka kalimat nya. Semua orang langsung menoleh 
sepenuh nya. 


kenapa?" 


hh, Eunwoo belum sanggup ketemu anaknya. Dia belum 
bisa rawat anaknya sendiri, dia juga butuh waktu buat 
istirahat dan nenangin dirinya," jelas Xiumin panjang. Yang 
lain mengangguk mengerti. 


jelas ga sanggup, anak itu udah.. bunuh istrinya" 


Kalimat yang keluar dari mulut Suga membuat semuanya 
mengalihkan ekstensi. Wajah laki-laki itu datar tak 
bergairah. Jarinya bergerak memutar kotak rokok yang berisi 
penuh. Matanya menyorot entah kemana. Nampak sedikit 
kebencian tersirat disana, Xiumin mendesah. 


anak itu ga salah apa-apa, gus." Xiumin merelai. Matanya 
menatap Suga dalam. Kontra sekali dengan pendapat laki- 
laki berkulit putih pucat itu. 


Suga tertawa sumbang, kalau aja dia ngga ada? Yana ada 
sama kita sekarang kan?" 


tetap aja--" 


-tetap aja! Dia yang bikin kita kehilangan Yana! Jangan 
larang gue buat benci sama anak itu!!" Suga memicing 
tajam pada Xiumin. 


Semuanya terdiam. Tidak mengiyakan kalimat Suga, namun 
juga tidak membantah kalimat sarkas itu. Mereka membisu, 
entah ada di pihak siapa. Tapi yang pasti, mereka semua 
merindukan Lee Yana. Lagi, dan lagi.. 


Suasana menegang antara Xiumin dan Suga. Hingga suara 
ponsel milik Hyunjin mengubah segala nya. Itu panggilan 
dari polisi, dengan kabar yang benar-benar tidak diinginkan. 


Hyunjin berlari meninggalkan kosan dengan perasaan 
kacau. la.. tak ingin kehilangan seseorang lagi kali ini, 
sungguh! 


### 


(chapter ini ditulis di jam 00.23 A.M - begadang , diiringi 
lagu finding hope- 03.00 A.M ngenaaaa buangeett ) 

Haiiii- 

Kita ketemu lagiii hahay, 

kangen kalian banyak-banyak, labyuuuuh y'all! 


Cheers 


